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fonntc. ä)ian betrachte a(fo tnanc^eä nic^t gegen i^n aug bem t>er/ 
rßcften @c|icfct^punfte. 2luc^ ^at er ©ebanfen, barin |crjlreut, in 
fpdtern bcrfif)mten Schriften ongetroffen; einen unb ben anbern, 
feiner ^7einung nac^, }u weit getrieben. 

€r wiH fic^ biftntit nur pon bem eietlcic^t fon(t ffinftigen SOorwutfe 
befrepen, baf er fte baraug genommen ^abe; unb weif wo^I, ba| 
mehrere über gleiche 0egen(länbe ähnlich unb gleich empfinben unb 
urtheilen fönnen. 

(Eine S)?enge XJrucffehler, bie ein Sflachbrucfer häßlich eetmehrte, flnb 
auggemerjt, unb einige Stellen ergänzt unb berichtigt worben. 

Unb nun 31rbinghtllo überlag ich beinern Schidfal. Unter weU 
fchem Fimmel erjeugt, unb in teutfehem l£Binb unb fetter aufge^ 
machfen, mogjl bu barin be|!ehen, ober eergehen. 
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3 }orberit^t }ur ec^en Sluflage. 


tkr ©erfaffer fc$t feiner 0c()rift folgende »or, um ftnnltc^ 
|u machen, auc^ näeli4)f!e unfc^ulüiger © 3 eifc fd;ddli(^ fe^n 
fann. 

„€in tvde^ferner ^au^go^e, i>en man aufer Slc^t gclaffen (>atte, ftanb 
neben einem ^cuer, worin eble (Eampanifebe @efäfe gebartet wur; 
ben; unb fing an ju fcbmcljcn. 

€r beflagte fief) bittcrlid; bep bem Elemente. 6icb, fpratb er, wie 
graufam bu gegen mich nerfäbrif! jenen gibfc bu £>auer, nnb mich 
lerfibrfi bu! 

)Dad $euer aber antwortete: ©eftage bicb nielmebr über beine 
Statur; benn icb, wad mich betrift, bin überoü §eucr." 

©efcfiricben im ©ecember 1785. 


ir 
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9}?amel, arbeitete t>er 3 eben^, unb fanf unter. 

i(^ wieber |u mir ^efommen mar, befanb ic^ mic^ bep einem 
jungen CKenfcben, mdcber mi4> gerettet batte; feine Kleiber (agen 
wn Släjfe an, unb au^ bcn |?aaren troff bag SBaffer. „SEir haben 
unä nur ein menig abgeffibltl" fpracb er freunbticb mir ^utb ein; 
ich brödte ihm bie ^dnbe. 

J>a^ gcjl mar für unö »erborbcn. SKeinc »origen ^Begleiter eilten 
nun »on bannen. SOir liefen ben IBucentoro imifcben taufenb 
Sahrjeugen, unter bem £)onner be^ ©efebübe^ »on allen Stbifen 
aug ben ^afen, in bie ofne 6ee (lecb^n, unb ben ^ogen fttb ntit 
bem ^eere »ermäblen; unb er brachte mich mit feinem Führer 
natb meiner llBobnung. 

$ier febieb er »on mir, ohne baf er mir meber fein üuartier, no^ 
feinen Sflamen fugen moUte; blof auä ber ^unbart bemerlte icb, baf 
er ein §rember mar; jebo^) »erfpracb er, mich halb |u befueben. ÜBir 


Digitized by Google 


8 


$etnfe8 SBerfc. Vierter i^anO. 


umarmten un8, unt> mir maOte $erj, c8 regte ftc^ eine @(ut^ 
barinnen. ©eine 3ugenD fcanO eben in fc^bner $(ötbe, um ^unb 
unb $inn flog flarf ber liebliche S3art an; feine frifcben Sippen be$ 
lauberten im Sieben, unb bie lUugcn fprfif)ten Sic^t unb §cucr; grof 
unb tpoblgebilbet am ganzen ^6rper, mit einer ffibnen SBilbbeit, 
erfc^ien er mir ein ^6()ere^ SBefen. 

©ein ©Ub tpicf) ben ganjen Xag nic^t au8 meiner ©eele; icf) tonnte 
meber effen noc^ trinten, unb oor Ungcbulb nic^t bleiben. 

Slbenb8 mar ©onbelrcnnen, baö auf ber ©ee, »a8 SBcttlauf auf 
bem Sanbe; n>obur4) unfre Seute ju mutbigen ©cbiffem ficf) bilben: 
ein ©piel, n>o ©tärfe, ©emanbtbcit, unb gübrung bei 9iubcr8 ben 
^rei^ baoon trägt, unb toelcbem nur ein ^inbar fehlt, ei tpie bie 
Olbmpifcben )u pcrberrlicben. S)er ganje grofe £anal fcbäumte 
unb mar ©etümmel uon fcbönem Seben; bie genfler beripaUäfle 
prangten mit ihren Xapeten, unb bie untergebenbe ©onne glän{te 
barau8 toieber in uniäblbaren froblocfenben ©eflalten. 

2l(b an ben SJiartu^plab, unb ging barauf in ©ebanten herum, 
bi8 bie Siacbt einfanf, unb ihre ^üble perbreitete; bie Erleuchtung 
ber Suben mit ben ^oflbarteiten ber S^ieffe gab eine neue Slugen» 
»eibe. 3ch blirfte in oerfchiebene aBeinfchenfen unter ben fallen; 
in einer bfinfte mich, i>tn jungen ^ann gefeben )u hoben, ber mich 
fo grofmütbig ber ©efabr entjog. itbrte fogleicb um, unb ging 
in meiner ^adfe hinein. 

Es tpar ber ^erfammlung^ort ber Zünftler, unb ich hotte recht ge^ 
feben. ©ie fchienen im ©treite }u fe^n. ^aul pon iSerona ffibtte 
ba8 üBort, unb fagte : 

„llBer über ein jlunfttpert am richtigften urtbeilen fann? 3ch sloube, 
tper bie Sßatur am bejlen fennt, bie porgeflellt ifl, unb bie ©chranten 
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b«r 5(unft nxif. 3c^ bcrac^tt bie Sknben, bte t>on ftnem 9)?anne 
oon @eifi unb 2BeU uedangcn, ba§ tt ein Schmierer, rote fte, fe^n 
foQ, e^ ec über ein @etnä()(be urtbeilen roiQ. fomifc^e Appro- 
batum fogac, roelc^e^ bie teutfe^en Dio^täufc^ec an bie ißferbe not 
bec 9iRarfu£$fir(^e mit i^ren 92amen fc^rieben, gilt mir jum €;;empe( 
me(>r f)ier, aW jener ganje £rof ; in ©tuterepen geboftren unb er# 
logen, füllten fit ^it i^errlic^e (cbenbige ^feeb^natur, unb wie jeber 
bon ben bier jungen mut^igen ^engften feinen eigenen (E^acafter 
f>at. £)ie 93ortre|fIi(f)feit i^rer ^öpfe, unb wie fic fc^nauben unb 
ungebulbig ftnb, baf jic im 3üdt( gehalten werben, (emt man burc^ 
fein blo§e^ ©efrißel bon ^eidmung. ©clbfi b«: größte SJ?a^>ler, ber 
immer auf fejtem £anbe lebte, fann über fein ©eefiüd urt^eilen; 
unb ber erfte befie ©ultan, bec liebt, unb noc^ ^raft in ben SIbern 
pat, barf e^er fpred^en au^ feinem ©eraii über eine nadenbe Senu^, 
bon unferm SUten, atö ber fromme §ra i5arto(ommeo." 

„ilBabr! bcrfepte ein anbrer, ber beutlic^en ^eUen unb boUtünigen 
Slu^fpracbe nat^, ein SKbmer; aber ber ©efcfimad f5mmt nic^t bon 
fetbfl. ^an muf erft roijfen, roa^ ^unft iji, unb ben iSorrat^ ber 
^unfrroerfe mit 9?aturerfabrncm ©inn geprüft paben: fonfi geftt 
man ber ipro|effton mit ber 9}!abonna bon 3imabue hinter 
brein unb bejubelt fie al^ bai non plus ultra, ^ie £eute glauben, 
Ware nic^t mbglicf) etwag beffer^ ju macjien, weil fie nid)t^ befferd 
gefeften ^ben; unb benfen, wie i^nen |u (Oiutpe wäre, wenn fie 
ben ipinfei in bie $anb nehmen foUten. S)a^er aUe bie albernen 
Urtbeile bon fonfi febc gefepeibten unb gelehrten EOiännern über bie 
Zünftler ber bocigen 3eit; fie fd;roa$ten gleich 3eud^ »nb 
Ülpelleä, weil fie platterbing^ bon biefen SRamen feinen finntichen 
iSegrif batten. Unb fo wicb^ bep ben üluslänbem, wo bie 5bunfl 
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anfSngt, unt> ^ie 037cifler|7ude nic^t t>or^an^en fin&, mit euc^ unb 
bem Xi^ian unb 9iapt)ae( ergeben; i^r tverbet eben fo gemif braucht 
werben/' 

„Unb bann muf man gewif mc^r al^ ein iHierf unb uiel bon einem 
SReifler gcfeljn ^aben, e^e mau nur ii)n rec^t fennen lernt. 6o 
gebt^ auc^ mit ben ^enfe^en übcri)aupt; bie trefiie^en muf man 
jlubiren. i(i nic^tö eitler unb tf>öricbtcr, aW bie Sicifenben unb 
i^offc^ranjen, bie einen wichtigen SSKann gleich bei;m erfien S5efuch 
unb ©efprdch weg haben wollen." 

„Doch, uro nicht au^jufch weifen! Äeiner tann einen Xl)c*i 
fomraen uerfiehen, ohne oorher einen 95egri|f bom ©anjen ju haben, 
unb fo wieber umgetehrt. 3ebe^ einjelne ©emahlbe jum S5epfpiel 
macht folglich einen Jhcil bon ber gefammten 5D?ahlcrej;, fo wie fte 
gegenwÄrtig in ber Sßelt ifl; unb man muf wenigfiensl ihr S5ef?e^ 
überhaupt fennen, ehe man bem ^in^elnen feinen Dlang anweifen 
wiO." 

SWein junger SJfann erwiberte je^t mit Jener : 

„3ch mag nicht bejeimmen, in wie fern ber ^err Diecht h«t- Soi ©e# 
räufch ber SJfejfe um un^ erlaubt feine nüchterne Serathfchlagung; 
ich fllaube, ^eijfer ^aul hat ba^ 0einige gefügt, bamit, baf ein 
befugter 9iichtet noch bie ©renjen ber Äunji fennen muf." 

„SlUein, ihr £ieben, jebe Jorra i|l inbibibuell, unb e^ gibt feine ab? 
jirafte; eine blof ibeale SJienfchengcjtalt Uift ftch Weber pon S0?onn 
noch SBeib, unb Äinb unb ©rei^ benfen. Sine junge Sl^papo, 
^htpne, Idft ftch $ur £iebe^göttin ober ipalla^ erheben, wenn 
man bie gehörigen 3fige mit Poller ^hantafte in ihre iSitbungen 
zaubert: ober ein abjirafte^ blof pollfommne^ 2Beib, ba^ pon feinem 
jtlima, feiner iSolfdfitte etwa^ an ftch ^ätte, if! unb bleibt meiner 
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^J^einung nac() ein ^irngcfptnft, ärger a(ä tie abentcuerlic^fle 
SXoman()e(^in, bie boc^ wenigflenä irgenb eine ©prac^e reben mnf 
beren SBorte man t)er(te^>t" 

„Unb foIcf)e unerträg(i(^ leere ©eftc^ter unb 0ef!alten nennen bie 
armfeeligen ©c^ctme, bie weiter nic^t^ a(^ i()r ^anbwerf nac^ 
@ipfen erlernt ^aben unb treiben, wahre hobt 5^un(!; unb wollen 
mit ISeraehtung auf bie ^emmenfehen httunter fchnuen, bie bie 
©chönheiten, welche in ihrem ^ahrhunbert aufbllihttn, mit lebend 
bigen ^erjen in (ich erbeutet haben." 

„Sief ifl ber wahre SBeg, befchlof ber Körner. 3njwifchen fann 
man über nichts urtheilen, wooon man fein 3^tal hat; unb bief 
entwirft ber Serflanb mit ber 2Sahl au^ 58ielem." 

^?ier trennte fid; bie ©efcHfchaft; ^aul ging weg, unb nahm ben 
Jüngling in Slrm. 3(h fald^^ nach- ©ie jogen ben ipia§ ein paar^ 
mal htrum, unb hörten ba unb bort ber 0)7uftt unb ben ©cher{en 
lufliger Xruppen ;u. 0epm Eingang in bie 9]?erceria perlief ihn 
enblich ^aul; ich nahm meine ^adfe ab, unb machte mich 
an ihn. 

€r ernannte mich dltid^r nnb freute fich, baf mein 3afall feine 
fchlimmen folgen gehabt hätte. 3^ bejeugte ihm Pom neuen meine 
Sanlbarfeit, unb wünfd;te ihm irgenb worin für feine eble that 
Sienfte leijten ju fönnen. 

Sief fe§te ihn in SJerlegenheit. „SBa^ hab ich 8«*ban, erwieberte 
er, bad ich nicht ber) jebem anbern Srbenfohn gethan hätte ? hätte 
thun muffen? SBie mancher l^ube hahl^ ^in ©tüd ©elb Pom ©anb 
au$ ber Xiefe, unb fefirit ftch noch oben brein pon ^öhen in bie 
$luth. Uebertriebned 8ob für ©chutbigfeiic mad;t bie ^enfehen feig 
unb eiteL Sa^ ifl ein elenbed SBolf an ^elbenmuth unb Sßerflanb, 
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too bep fcbcr ^Uinidfcit eine (S^rcnfäute muf aufgeric^tet werben. 
5Ba^ gefc^c^)cn i|l, fep gcfc^cben!" 

„@tof auf 3(>rer Seite, »erfügt ic^ ; unb gcwip if! ber JRettenbe 
f4ion in fic^ ber göttlict)e. Snjwifc^en glaub ic^ aber boc(), ba$ bie 
jDanfbarfeit ba^ fe(tc|le unb fanftefte S5anb ber ©efcUfc^iaft fcp; 
unb auc^ ein wenig IHu^fc^weifung barin eine S^ajion immer liebend; 
würbig, unb ben waefern «Dlänncrn berfelben ba^ Seben froher 
mae^ie." 

€r fa^> mic^ ^>ierbeo mit einem neuen fcelenwllcn S5lid an, unb wir 
faften un^ traulicher. 3<^ ihn infeanbig, biefen ^benb bep mir }u 
bleiben; unb wir liefen un^ am ^toglio über ben Äanal fe^en. 

9Bir afen unb tranfen, unb ba^ l^ifchgcfpräch würbe immer leben; 
biger, fo halb bie 55cbienten une5 »erlaffen hatten. Ser er(te 25er# 
Wurf war ber heutige £ag. €r rühmte bie Älugheit unferö Senate, 
baf |te fich anö bem bitterbefen Äriege nach bem SSünbnijfc be^ 
(Eambrap, unb jegt au^ bem Ueberfatle ber ganjen Xürfifchen CQiacht 
fo glorreich gezogen hätten, unb in ber alten 2Sürbe noch >ait bem 
20feere oermahlen fbnnten. 3fur that ce ihm leib, baf ber ^ppern; 
wein in Stalien nun feltner unb theurer werben würbe. 

„Sir finb unter oier 21ugen, erwiebert ich, um ihm ba^ etwannige 
2D(if trauen gegen einen S^obile ju benehmen; benn ich fühlte ben 
3ug ber 2iebe unwiberftchlich- SKach jenem unglücffeeligen S5unbe 
war ein arger Staat^fchlcr nur einiger mofen wicber gut gemacht, 
ben man Oorher hätte oermeiben müffen. Unb auch je^t würben 
wir baß füfe Königreich, bie 3nfel ber £iebe, nicht eingebüft haben, 
wenn man bem Sultan, al^ ber Silen noch Statthalter in (Eilicien 
gegenüber war, einige gaffer oon ihrem 9?eftar wohlfeiler oer# 
gönnte; unb bie chrifflichen Srepbeuter mit feinen weggefaperten 
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f(^6nen Jtnaben unb 0c(aoinnen nic^t aQ{u ftc^er |u ^amaugufia 
in bcr SRac^barfcbaft einliefcn." 

„Unfre Staut fc^cint un^ übrigen^ nicht mehr fo treu bleiben )u 
wollen, wenn man auf Söorbebeutungcn geben barf. ©ie »ijfen, 
baf baö ge(l fcbon eorge(tern foUte gehalten werben; «ber bie wilbc 
©öttin weigerte ftch, war Slufrubr unb flfirmte, unb warf ein 
!Du$enb ertrunfner ©chifbrächigen ;um großen ^anal btrein bi^ 
an ben ipallafi be^ alten 2)ogen. ipabfi Sllefanber ber britte, bet 
noch ©ewalt über bie mutbwillige hatte, i(t leiber langfl gefiorben; 
unb ^olumb, ber $elb, beffen @enua nicht werth war, unb anbre 
welfthe Piloten haben bem l^ortugieftfchen Heinrich unb ben 5la(H> 
lianifchen ^ürfien bie wahre Slmphitrite au^gefunbfehaftet, wogegen 
unfre nur eine Slpmphe i(l. Unb überhaupt gibt fie fleh nur ben 
£opfcrn unb klugen preig, wie alle frepe ©chönheit, unb e^ hüff 
ba feine Zeremonie. IHJir hätten un^ beffer um unfre Sraut be^ 
werben foUen, anjlatt unä um ©teinhaufen piel }u plagen, nachbem 
pe unö einmal günflig war/' 

„Vielleicht ifi biep ©chicffal, antwortete er fchalfhaft^bitter; 3hf 
£)oge permählt jich oermuthlich nicht umfonfi fo oft, unb trägt Pon 
ieher bie iphrpgifchc 3JJüße mit Römern! unb bann ifi fo eine Sere# 
monic gut ffir^ Voll, unb macht ihm ü}7uth; unb wa^ einmal fo 
prächtige ©ewohnheit ifi, lägt ftch fo leicht nicht abfehaffen. 3hr 
^errn thut Pielleichf halb wieber einen onbern gang im Slrchipelo# 
gu^, unb fifcht ein neue^ Königreich. ift genug, bap man einö 
hunbert 3ahr« lang ruhig befißt. Srepmal hunberttaufenb ^ccchinen 
fann man htrnach leicht für ben ©enup befahlen; brep taufenb 
3ecchinen für^ 3ahr »ar bie SKefibenj ber Venu^ fclbfi wohl 
unter Srübern werth. hat ^uch eine Venejianerin per« 
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mac^t, a(ä i^r 0cma^( bet Sättig flarb, unb feine ^inbec, ein^ 
noc^ bem anbern, für) barauf in 0urcr @tabt: nun i|! bic Steife 
an €ucb Sunglingen, eine Königin in Dfien ju fjeuratben*)." 
tiefer @tac^e( fc^nitt ein, unb t>crn>unbete mein bamaiä noc^ aUju 
partbepifc^»/'»>aferlanbifc^)c^ ^erj. 9)?ir gefrfiab, aW ob ic^ oor ber 3«f 
wtnfinftig gewefen wäre; boc^ gefiel mir überaus feine grepmütbig# 
feit gegen mich. (Sr bemeefte mit febarfem Ißlicfe gleich baä Unbeim; 
liebe, unb fuhr fort: ,,^ber mir jtnb boeb immer in SSenebig, unb bie 
3J?auern haben ba Obren; fpreeb^« mir eon etmaö anberm!'' 

9lacb einet f leinen ©title fing er an: „3cb muf 3b«cn boeb etwa^ 
, t>on mir fagen, bamit ©ie miffen, mer icb bin, unb mie icb mit an; 
'.bem jufammenbange." 

|„3cb ein ?D?abter aueS glorenj; unb halte mich u“* 

nach ben So^fanifeben Gerippen mich am iSene;ianifcben §leifcbe 
)u »eiben. Xijian bat ben wcfentlicbcn Xbeil Pon ber SJiablere^, 
ohne »eleben alle^ anbere nicht befieben fann. ijl freplicb ba, 
aber ungefunb unb fttcb; fep^ noch fo bi»»nfcb unb Portreflicb, 
ober al^ 6autelfpiel ohne Sßabrbeit. 2Ber nicht »ie Xijian )u 
SBetfe febreitet, »irb auch nie ein »obrbaft grofer 5D?abler »erben. 
Sie allgemeine ©timme entfebeibet hier, nicht bie Äönftler. Xijian 
ergreift ade, bie feine 5!?abler finb; unb biefe fclbft im ^auptfiücfe 
ber 3)?ablerep, »eichet platterbing^ bie SBabrbcit ber Jarbe i|t, fo 
»ie bie Zeichnung ber »cfentlicbe Xbeil ber 3eicbnung. ?0iablcn i|l 
9J?ablen: unb Zeichnen Zeichnen. Ohne ®abrbeit ber garbe fann 
feine dKablerep bejteben; eher aber ohne 3citbuuu9*" 

•) €< würbe atljuweitläuüg fepn, bie hier berührten <lJunfte ber aSeneiianifeben 
(Sefebiebte im Sufammenbange ju erjaplen : »er (ie nod> nicht »iiJcn foUte, fann 
leicht anber<wo baoon Tlacbricbt finben. 
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,,^enn i 4 > Sapc bcp €uc^ ftrengcn 5?errn ein SBort re^en t)arf, 

fiel ic^ ein, fo mag t>a^ iSenesianifc^e 

Xnoc^en unt> Seinen &e^ ^id)c( Sln^efo 5efto beffer fc^mcden unb 

bctommen." 

„®ief i|l lauter @opbil^frf 9 » antwortete er. ©er SJ/abler gibt pc^ 
mit bcr Dberpäc^e ab, unb bicfe jcigt pc^ blof bur 4 > ^ 

^at mit bem l£ßefent(ic^en ber ©inge im eigentlichen SSerpanbe 
wenig ju ®er pch einmal in bicfc ©rillen »erlierf, fann 

fo leicht nicht wieber h<^cauäfommen. ©a^ Zeichnen ip blof ein 
nothwenbigeö Ucbel, bie ^roporjioncn leicht ju pnbcn: bie Jorbe 
bag 3iel, lUnfang unb €nbe ber 5Sunp. (£g oerPeht pch, baf ich 
t)om 5WaferieHcn fpreche. ©em ©cröPe bcn SRang ßbcr bag @e# 
bciubc geben ju »ollen, ip ja lächerlich; bcm Seichen, »elcheg menfch# 
liehe ©ch»achhcif erfanb, por ber ©ache felbp, »enn ich fo reben 
barf. ©ag $ohle unb bag €rhobne, ©unfle unb ^?elle, bag ^arte 
unb 2 Beiche, unb 3 unge unb 3llte, »ic fann man eg anberg heraug# 
bringen, aig burch garbe? gorm unb Slugbruef fann nicht ohne Pe 
bepehen. ©ic fchärfPen unb PrengPen £inien, felbp eincg SOJichel 
3lngelo, pnb Jraum unb ©ebatten gegen bag hohe £eben eineg 
tijianifchen jfopfg. ^'rople fann feber ©tümper abnehmen, ba 
braucht pch bcr anbere nur borg Sicht ju feßen, richtiger aig pe ein 
Kaohacl aug freper ipanb jeichnet; aber bag Sebenbige mit allen 
ben feinen hinten in ihrer 23ermifchung, unb fch»inbenben Um# 
riffen, bie feine blofe Sinic faft: ba gehört 3luge unb ©cföhl baji^ 
bag bie Üßafur nur wenigen gab. 3Ber pch einmal an bag Seichte 
gewöhnt, ber fömmt mit bem Schweren gar feiten fort*)." 


*) SWan (löge (ich nicht an bitfe (ugcnblichcn SiuifäUe auf bie SRömifchen unb 
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„®ie migen im @ru^^e SKc4)t i>aben, t»erfc$t tc^ öarouf; nur »er# 
fäQt man kp (cic^t in ben $c^(cr, man (ici) nOju 

fek on ba^ ^atrricUe ^ält, unO Da^ @ciftige darüber auger Slc^t 
Ittft. Snjwift^cn möchte 3bn«o DerDvömer, »akfcbfinlic^mare^einer 
öiefen SIbent) im 2Beinf)aufc, ma^ ®ic faxten, fd;arf beftreiten," 

„X)er 93orurtf)cilc finö nod) mef)r i« ^cr Äunft, bic eben fo f>artnd(fi 3 
»erfeebt«" »erben, fpraef) er ferner. 2Baö ba^ ©eifrige betrift, baö 
lernt (irl; unb perlernt flcb nicf)t; ba gehört guter 3n(rinft out? 
^utterleibe baju, unb PoUfommne ©egenfidnbe Pon aufen f>erum. 
Beuten unb binfübren fann man »obl; aber »o fein ^ug, feine 
innere 0vicbtung ift, fömmt lauter Sanier berpor, bem ^enfeben, 
ber feinen Burfi Idfcben will, fo piel aW SRiebt^, unb überbrein per# 
geblicbe 0}ifibe; t>enn er bat ftcb an ben leeren ®cbein binbemäben 
unb unterfueben möffen." 

„Ber Diömer bat picl Serftanb; nur mablen foll er nicht: er batt 
ein ©cbriftfieQer »erben fotlen; je$t aber ift er einmal im ©eleife 
unb fcb»abt ftcb ^urcb. Biefer abmt eine Statur nach, »elcbe nur 
noch in ©teinen ejriftiert, eine 3Ratur ohne Jarbe mit garbe: unb 
»iß taufeben! eine fefle ftarre ^Bewegung Pon ben «KiQionen geben# 
bigen, bie immer um unö herum entfteben! weil ed freplicb jeber# 
man leichter, unb bem fcbacbmatten ©tubenfi^er bequemer iji, einen 
breternen ^irfeb ju febieben, al^ einen, ber bureb bie SBdlber flreicbt 


Slorentinifcben ©cbulcii; in ber Solgc wirb ficb olleö beutlicber entreicfeln. 3n» 
{loifcben liegt febon ^abreö hier $um @runbe. <ii ging bem jungen SDlann nie 
allen, bie in 51t (Irenger gebre ftanben: fo halb (ie in Srepkit fonimen, oerab« 
febeuen fie bod 3o(b. ^Uein treflicbe Staturen beguemen ftcb nach unb nach 
nieber ju bem ®uten, naä eö mit ficb brachte. 


Digitizad by Google 



SlrbingfxDo, unb bie glßcffccligfn 3nfeln. 


17 


unb fibcr S3fifc^c unb 0räben f($t ; }uma( ba toir heutige^ t^ge^ 
meift »erbotene 3agb ^aben." 

„(ic bat ein langet unb breitet an bcc ^oebjeit )u 0. 0iorgio 
Maggiore t>on unferm b^rrlicben ^aul getabeit. €brif!u^ mit 
feinen Sipofteln f!$t frei;(icb im ^ittclgrunb am Xifc^e |iemli(b un^ 
bebcutenb; unb fte ftnb blot betmegen ba, »eil ftc ba fepn möffen, 
»eil »ir anbern SJJcnfcbcnfinber unö feinen ftnnlicben S5egrif »on 
ben 0cf!alten biefer CSJunbermanner machen fönnen/' 

„!Die ^auptfaebt aber bleibt immer ber 0cbmau^, ba^ 0ef!, unb 
ber SBcin Aber aQe ©eine; erfte erfreuliche 93efraftigung unfrer 
Siefigion nach ^tm 2fobanne^. Unb in biefer Siäcfftcht i|l ba^ Stfid 
ooU Saune, unb bie Gegebenheit barm er}äf)it> »ie eine fpanifc^e 
9iomantifche S^opcUe. .t)ie Hauptfiguren ftnb ein Xifch mit SpieU 
leuten, bie auf lieblichen ^njerumenten SJiufif machen, ipaul felbjl 
fpielt eine 0eige ber Siebe; Xi$ian ben iKegenten ber Harmonie, ben 
Gaf; Gajfano, Xintorett anberc ^nftruraente. ©ie finb meijlerhaft 
gemahlt, haben trcfliche 0ertalten, paffenben Sluöbrucf, unb ffnb 
fchön geflcibet. 2ira Xifche ber Graut i(f eine ©ammlung ber erfien 
SRenfehen biefer 3eit, alle^ poU ßhronitwahrheit unb Saune; f!e 
müffen ihm ba^ £>rama aufführen. X)ie Suft im H>ntergrunbe ifl 
gar leicht unb heiter» Slrchiteftur, ©cfä§c unb ©peifen perjieren 
fehr gut. X)ic Geleuchtung breitet baä 0anje au^einanber, unb 
fcheint PoQfommen natürlich- tlBer ficht fo ct»a^ nicht gern, unb 
»eibet feine 2lugen baran!" 

„©erfelbe hat grot ^ergernit genommen an ber Gerlehung be^ Äo# 
fiumöinber Familie be^öariu^behmSlle^tanbermitfeinenHel# 
ben; unb bejammert, bat fo oicl Herrlichfeit baburch gefiört »erbe." 
„Sie fenuen ba^ ©tücf }u gut, ba eä be^ 3hren Germanbten ftch 

IV 
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btftnbct. SKan fann ten Xriurap^ bet färben nennen; me^r 
^rmonie, me^r ^rac^t, me^r £icbltc^feit ifi nic^t mb^ticb fc^ier 
leigen. iUuferbem ^ecrfc^t noc^ ^Ba^rbeit be^ Slu^brucf^ in allen 
5(5pfen, Die meiflen^ ^omäte finb. SBenn man nic^t an bie alte 
@ef4)ic§te benlt, unb glaubt, e^ wäre bec ©ieg eine^ gelben bec 
neuern Beiten: fo if! e^ ein wal)r(>afteä COiciflerfcficf burc()au^. £>ie 
Slrc^iteftur im ^intergrunbe gibt ben Xon jum 0an$en; unb e^ ge« 
^örte fo tiefet @efü^l im ^uge Pon §arbe, iprac^t unb Harmonie 
becfelben baju, wie ^aut f)<^tte, um auf einem folc^en weifen 
©runbe bie ©efic^ter unb Stoffe fo ^ertorge^en unb leben ju 
tofen. 2)ie ©ruppe ber Pier weiblichen giguren, bie ber Sitte in 
eine tppramibe bringt, i(l burchau^ reijenb, bie ©eftchter tebenbig, 
unb Pon wunberbarer grifchbeit. Sllepnber bot einen febbnen 
3önglingölopf, ber freplicb eher SBeibern gefallen fann, aW bie 
SBelt be|Wingen. X)af er gan| bi^ auf bie gu§e Pon oben berab 
in ^urpur fiberein geflcibet i|f, macht jwar einen grofen rotben 
glecf bep längrer S3etrachtung; hoch b^bt e^ ibn al^ Hauptfigur 
betpor. Sie feben, baf im SBein bie SBabrbeit liegt! aber ^aul 
fann fte pertragen, ^armenion bnt einen herrlichen Äopf, unb ein 
lauberifche^ gelbcä ©ewanb; bie ^rinjeffinnen buben fchbn ge« 
flochten btonbe^ Huar. Unb welche iü^enge giguren, wie auf ber 
fufl uUe in £eben^gr6§e! S}7an fann bief wobt ba^ prcich« 
tigjfe unb jauberifcheffe ©emablbe nennen, wn^ garben betrift; mit 
febem I5ticfe quillt neuer ©enuf baraug ffirg Sluge; nächfi bem 
noch gbttlichern unb reichern Hingang |um Xempet ber CD7a« 
bonna atg ^inb in ber Scuola della Caritä pon Xijian, bem 
Xriumpb alter ?0?ab(erep. Sie werben lange unübertroffen bleiben, 
unb einieln in ber SBelt bafepn." 
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,,!Die S3erna4)Iäftdund beä ^oftum^ t(t eigentlich ein fehler für bie 
Stntiquaren; benn ber gro^c ^aufe n>ci§ nichts banon unb merft^ 
nicht bif Äünfilcr »Shlten feine alten ©e# 

fchichten, wenn (ie ißatuwaheheit unb garbenpracht in ben @e# 
toänbern {eigen woQten; griechifche ©eftalt unb leichte jUeibung iff 
un^ gan{ entrficft 0 wie verlangt mein S?eq, jene glücifeeligen 
2|nfeln unb ba^ fefle £anb auf bepben ©eiten noch (tt £ag }u 
fehen, unb wie bad heitre milbe &lima noch bort ba^ £ebenbige 
bilbet! Sich/ wir ftnb fo weit oon ber Sßatur abgewichen, unb non 
ber wahren jlunft {urücf, baf wir fafl in^gefammt einen befleibe; 
fen SRenfehen für fchöner halten, alö einen naeften! ©a^ foflbarffe, 
prdchtigl^e, feinfie unb nieblichffe ©ewanb if? für ben ächten 
fophen, unb baä SSefen, bai nach flarem frifchen ©enuf trachtet, 
ein glecfen, eine ©chalc, bie ihn hcntnit unb hinbert" 

„S^ätt ich ^ie hoch bamal^ fchon gefannt, fagt ich ihnt hierauf, at^ 
ich biefen 3ug begann: fo war 3hr SEunfeh erfüllt! ©o wie ©ie 
mich hier fcl>en, hnb ich biefcl allc^ fepon burchwanbertj leibet jn 
früh* ^ein SSater nahm mich t”it fteh nach ©riechenlanb, wohin 
er pon ber tKcpublif abgefchieft würbe; unb ich blieb mit ihm ba; 
felbft brep 3ahr. Sag befte, wa^ ich jurüdgebracht h«be, i(l Äennt# 
nif be^ ©riechifchen; ich lefe bag alte jicmlich geläufig, unb fchreibe 
unb fpreche ba^ neue." 

$ier fprang er auf por greuben, ganj au§et jtch, fo baf bie ©läfet 
Pom iifche flogen, unb rief: „D glüdlicher, feltner, wunberbatec 
3ufall! fo jung unb fchön, unb Poll SSerflanb unb Erfahrung! wir 
müjfen ewig greunbe fepn, unb nichts foH un^ trennen; ©u bifl 
ber Liebling meiner ©eele." 

©0 fiel er mir um ben $alä. Un^ perging auf lange bie ©prache 


Digitized by Google 



30 


^einfe^ ffierfc. Vierter S5anb. 


unb n>tr waren )ufammengefc()ino4en bur^i ^uf unb $(icf unb 
Umarmung. 

€nblic^ na^m er »ieber ba^ 5IBort, unb fagfe: „$icr i(l nic^W ald 
wir! unb aUe^ anbere in ber SBelt f!e^t un^ nur ba jum S^ienfi." 
3c^ war ganj erfc^öttert, burc()brannt non feinem 5^uer, feiner 
^eftigfeit. würbe überhaupt wenig me^r gefproc^en, au§cr un# 
jufammen(>angcnbe Sieben im li;rifc^en Jaumcl, Slccenfe ber Slatur. 
2Bir gtüf)fen bcpbe Pon ?UJein unb Jcibenfc^iaft: er rif* jtc^» fc^oti 
fpat in ber Siac^t, mit ben SBorten; „?Oiorgen finb wir wieber bep# 
fammen." 

3(^> legte mic^ ju Sßefte. ^?crj unb ©eelc unb aUc^ in mir war wie 
ein Sicncnfc^warm, fo fummfenb, jiec^enb ^ci^, unb ungcbulbig; 
ic^ fc()lummerte wenig 0tunben, unb fiibr oft ba 5 Wif(^en auf. 

Sen anbern 5Diorgen tarn er bci> guter 3«it. SJiic^ fiberlief be^ 
feinem 2lnbli(f ein leid;ter ©c^auber Por feinem ge(trigen Unge# 
jlöm; aber er erfc^)ien mir Pon neuem fo liebend wfir big, bag ic^ 
^ingerijfen würbe, unb bem unwiber|1eblic^en 3«9 nac^folgte. 

3c() feinen ?0?enfc^en gefannt, mit welchem ic^ fo ju# 

fammenflimmte, in ber 2lrt ju empfinben unb ju b^nbeln; nur war 
er reic^ier unb flvtrfer an SRafur a(d ic^, feine ©eele podcr, aber 
auc^ unbdnbiger, unb feine ©eburt warf iljn in anbre Um|tanbe, 
unter anbre 9J?enfc()en, in eine anbre Saufba^n. 2Ser einen 
o^ne gebier pnben will, ber mac^c ficb au^ biefer SBelt 
ober geb in (tcb fclbfi jurficf, bie SoHfommenbeit erfcbeint bienicben 
nur in Slugenblicfen, unb bicfe allein jtnb unfer ©enuf. €in grofer 
©eifl, ein ebel ^er^ wiegt mancbed 2af?er auf, wobinein und bie 
©cblecbtigfcit bfirger lieber SSerfaffungen (ifirjt. 

„t£ßir febieben gefiern Pon einanber wie im Siaufebe; trat er ind 
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3tmmer. 01fid if{ &ie gr5f tc @ahe, bie 6tcrHic^cn (u werben 
fann, nur tnuf man e^ mit i8erf!anb brauchen." 

9^ac()bem wir einigemal (tiUfcbweigenb auf; unb abgegangen waren, 
fragte er mic^: ,,^?abt 3i)f nie etwa^ öon f unfi getrieben?" 3«^ 
antwortete ibm, baf ic^ nacb ber biefigen Srjicbung {eic^nen ge; 
lernt batte. Singen, SKauler, SRafen, Obren unb ©eftebter, unb ^Änbe 
unb ^ü^e nach SSorfebriften; im ©runbe fo oicl al^ iHicbt^: benn 
bi^ jum eigentiieben Sebenbigen war icb nicht gelommen; welche^ 
mir ber^iieb £eib tbue! mich reijc fte uncnblicb, unb icb wbebt e^ gern 
barin bi^ ju einer gewiffen gertigfeit für mein eigen SSergnfigen 
gebracht haben. 3e^t mach ich nur noch juweiien bie ^auptumriffe 
febbner ©egenben, ber Erinnerung wegen. 

,,©a i|t noch nichts tcrloren, fuhr er fort; wir wollen einanber 
helfen. Sille fünfte finb tocrwanbt; fie jufamraen erbeben unb ter# 
flärfen bie ©lücffecligfcit be^ «Dlcnfcben, bitben fein ©cffibl, mehr 
al^ alle^, für bie Schönheiten ber iKatur, unb feben ihn über ba^ 
Xbier. SBie fangen wir e^ am beften an, bamit 3br fo gefebwinb 
al^ möglich <£ucb biefe gertigfeit erwerbt? 3eb benfe, fügt er 
fcberjbaft bini«, 3br braucht mich jum SKobell, nach furjen SSJieber; 
boblungen t>on bem, waä 3(>r febon wift; fo wie ich Euch bann ju; 
weilen bep meiner Sirbeit." 

,,3n« ©rieebifeben hob ich mich banptfäcblicb nur mit ben ©iebtem 
befebäftigt, mit bem ^omer, ipinbar, Sopbolle^, Euripibe^, weil 
mein £ebrmeif?er felbft ein ©iebter war; unb babep au^ ben @e; 
febiebtfebreibern nur bie SBefebreibungen ber glönjenben Siege über 
bie ^erfer gelcfen. ©ie Schäle ber Iffieiobeii tw Slriflotele^, ipiato, 
3Eenopbon fenn ich meiflen^ nur auä ©efpracben unb oom ^ören; 
fagen, unb habe wenig non ben OtueQen felbfl getrunfen. SBir 
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ffnntcn tatnit manchen fotden^en fc^6nen ©ommerabenb unä 
ergö^en, toenn (£uc^ baju übrig bliebe.'' 

„S3?ein eiftigjle^ SSerlangen aber i(i, bof 3^r noc^ 

Sebenbigen biefer @6tterfpracbe, im 92eugriecbifcben, unterrichten 
machtet; bamit ich halb mit Bequemlichkeit, unb grbferm tßu^en 
unb Vergnügen eine SBaUfahrt beginnen {6nne nach ^^>tt ächten 
Haffifchcn Boben." 

„3hf genug am 3«ithn««/ Sichter 

»erben, fonbern nur bie 9J?ei(ter)tücte bcr Sllten unb 3?euen in 
ihrer ganjen Bollbmmenheit fa)Ten »ilt, an ber ijJoctit be^ 2lrif!o# 
telei. 3«öe Äunfl, bi^ jum lebten 3iel erlangt, ifl ct»a^ anber^, 
unb erforbert eine^ ?0?enfchen ganje^ Scben. gür (Such foK^ nur 
©piel fepn; 3()f ^5hct»» beflimmt, unb müft glänjcn, »ie 

ber 3)?orgen|tern in Surer jKepublif. Sieh »irb immer neuen SRcij 
in unfre greunbfchaft bringen, unb »ir »erben leben in ber 9?atur, 
fo Diel un^ mit ©innen, 93er(?anb öergönnt i|b." 

„Su erfüQfi mich ^ofnung unb ^reube, ant»ortet ich ihm. 
SKein Batet ifl jeht in Salmajien, unb ich hin mit meiner SKuttet 
adeln, ©ie jieht halb aufä £anb, pielleicht noch hiefe dBoche. Sie 
©egenb ifl eine ber angenehmflen ber ganjen Sombarbep. Sa^ ©uf, 
»ohin »ir »ollen, liegt am Lago di Garda, »o ^atuU, oor »elchem 
(Säfar fleh neigte, {umcilen oom Slbmifchen Saumei au^ruhte. (Sr 
fang Pon bem Orte: 

Peninsularum, Sirmio, insularumque 
Ocelle, quascunque in liquentibus stagnis 
Marique vasto fert uterque Neptunus*). 

♦) ©irtnio, Slugapfel aller ijalbinfdn unb 3nfcln, bie ber @ott ber SBBaffer* 
nitit in füfen ©een unb bem ungeheuren SlTleer umfagt. 
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„SBiQfi £)u mid) bedielten; fo werben wir nach bcm ipinbar in bie 
15urd bcd ^ronoä gclandcn, umweht non fällen Seelüften; wo in 
fc^attigen ©arten ©olbblumen funfcln, biefe bcr ©rb’ entfpriefen, 
unb anmutbigcn IBäumen, anbrc aber ber flare $ac^ erjieH ®it 
wollen mit ihren Singehangen unb ^ränjcn und bie SIrme umflechten, 
unb bie Schläfe umwinben/' 

„93orher ober muf ich ©ich meiner SJIutter norfieCcn; jeboch ©u 
muft hüi^fch gefcheibt fepn. Sic ifi eine gar gute $rau, bie mich 
lärtlich liebt. Sie wci§ fcbon, baf ein junger ?0?enfch mich ccttd bem 
Äonalc gerettet h«t, unb ed wirb ihr gefallen, baf ©u ed bif?. Sie 
höt grofe o« fchönen SKabonnen; unb wenn ©u ihr eine in 
ihre Kapelle mahlfi unb fromm bifl: fo h<^it fte ©ich tnie ein 
Äinb." 

€d ging hierbep eine fonberbore Bewegung in ihm Por, bie mit 
lange hernach erf! erflärlich würbe; er fah mich QP/ neugierig mit 
heilen S3Iicfen, unb fragte: „Slifo nicht weit pom Sludfluffe bed 
SKincio ifi Suer Sanbfih?" 

„SGBenig bapon", perfekt ich. ©arauf ging er nachbenfenb einige# 
mal mit mir auf unb ob. (Snblich fprach er: ,,©ut; ich reife mit 
(Euch, unb mahle ©einer SOiutter eine O^abonna, wenn ich ihr cm# 
flehe. Sin ©efeheibtheit bep ihr foUd hoffentlich nicht ermangeln." 
€d würbe befchloffen, ihn ben Slbenb noch ihr Porjufielten, bep Jifche 
wollt ich nlled einlenfen. 

^ier fchieb er Pon mir. 3ch brachte bie Sache Por; unb meine 
S)iuttcr ward gleich jufrieben, ohne ihn noch sefehen )u haben, aud 
SBillfährigfeit gegen mich. 

SJlir fchwellte aber bie neue Sefanntfehaft immer mehr bad ^erj; 
einen jungen (Dlahler ber Slrt hatt ich noch nicht gefannt. 3<h ttKir 


X 



Digilized by Google 



34 


^dnfe^ ®crfe. 2Sierf«r S5an&. 


flberrafc^t; ging aQe^ fo fc^neQ fort, unt> ic^ tonnte feiner ge; 
gingen Ueberirgung SKaum geben. 

SBeijm erfien 55Iicf unb ©efpräc^e fc^ion gefiel er meiner SJiutter, 
t»ie ibr noc^ fein grember gefallen batte, ^ier erfuhr ich, baf et 
f!(b lUrbingbello nannte; ich f}atte, ooD non ihm, nicht baran ge; 
bacht, ihn oon neuem um feinen iHamen ju befragen. Sr gab fttb 
bemach oerfchiebne onbre; hoch biefer foH ihm fortbin bleiben. 

•Den folgenben SKorgen fab ich angefangne ©emäblbe ton 
ibm. ©ein Sebenbige^ mar ftifch unb meifterbaft in ber 5lrbeit, 
unb fam bem Xijianifchcn jiemlich nabe; hoch mar e^ nicht iWanier, 
fonbern fein eigen, unb oerfchieben nach Statur: menig ©emanb, 
ba^ meijfe nach bem SRaifenben ; ©tubien oon 5JJäbchenfßpfen, eoll 
@eifl unb Jieblichfeit, unb S5rü|1en unb Leibern, unb Kücfen, unb 
©djenfeln unb Seinen, naeften Suben im Saben, Saufen unb 
Solgen. gör Sejablung, fprach er, unb nach anbrer Selicben bnb et 
noch nichts gemocht. „Da^ meitrc, fügte er mie unbebeutenb binju, 
mill ich einmal erjöblen, menn mir mehr in 3iube finb." 

Sr befuchte bie Xage barauf ben alten @rei^ Xijian noch rinmal, 
unb feine §reunbe; unb ju Snbe ber 2Soche rci|fcn mit ab. 9)Jeine 
SRutter fuhr mit ihren Seuten oorau^, unb mir hinter brein, meil 
mir )u Sicenja un^ einen tag megen ber ©ebdube be^ ^allabio 
aufjubalten gebachten. SBegen beä ©riechifchen nahm ich noch 
Sßcher mit, bie nicht in ber Sibliotbef auf bem ©ute ftch berauben; 
unb er bo^ nötbige ©erdtb jum 5Jiablen unb ^riebnen. 

91W mir eine ©treefe oom grofen Äanal entfernt maren, fe^te ftch 
Slrbingbedo auf^ SSerbeef ber Sarfe, unb bliefte tief gerührt nach 
ber ©tobt mit unoermanbten Slugen; bie 5«nchtigfeit trat hinein 
unb fein ^er{ marb ermeicht. ©eine ©eele fchien ju abnben, baf 
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er fie nie toieber fe^en foQte. 0o »ä({en bie 0d>icffa(e ben 
fc^cn fort, wie bie glut^en M SReerö einen fc^tooc^en Srfimnter! 
bie @onne toar eben aufgegangen, unb bie Sbfitme, Sirenen, ^aU 
(äfie unb Unfein lagen ba im bännen tRebct. 

^ir war wobt, bag icb fam. 3m SQintcr ifi IBenebig aw 

genebm, weil bie ^enfeben fo enge bepfammen ftnb, unb aQc^ |ur 
(Srgb^tiebfeit treibt, Sage unb iKegierung; aber im Sommer i|l^ ein 
ungefunber unb gefäbrlicber Ort. €in Singebobrncr fann bie 
IBabrbrit beffer wiffen, al^ ein Siebter au^ SRcapel. mag ber 
Statur nach ein gan$ anbrer Unterfebieb fcpn iwifeben SKom unb 
S^enebig; ob e^ gleich ptäcbtig flingt: 

Illam homines dices, hanc posuisse deos*). 

Sßenn einer bie ©efebiebte fennt unb ba gelebt bot, unb ed bepm 
Sludfluffe ber I5renta oom Ufer betrachtet: fo fttbt ed richtiger aud, 
wie ein enbtieb flcbrer 3uflucbtdort oon bem Sanbe weggeprfigelter 
unb weggefebeuebter furebtfamer ^afen, bie ftcb 
ju geflfigelten Söwen gemacht b<t^tn, atd ihnen bie geinbe äberd 
IQaffer nicht nach tonnten, unb fte oon fern fteber fehen muften. 
Sine unuberwinblicbe ^efiung ifed gewif , weil bureb bie Sumpfe 
Pom £anb aud niebtd anberd ald Heine l&arten antdnben tbnnen, 
unb man oon ber See h«r i» bie ^afen ben gaben ber Slriabne 
braucht; unb eben weil ed unüberwinblicb unb unjutommbar i(l, 
aufer SSerrätherep, trdgt ed, oom SKeer umgeben, eine gewiffe SRaje# 
|?dt an (ich. ©ötter aber flöchten (teb nicht in Sümpfe. 3njwifcben hat 
Sannajar ber reijenben Sichtung wegen ferne feebd taufenbSuca; 
ten boeb oerbient. Sie SBahrheit befahlt man feiten fo theuer. 


*) 2)u nir|i fagen, baf jene SRenfeben, biefe ®öner erbaut haben. 
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Ser gro§e Soje ipeter 3iant M erfannt, atö er ten 

füllten €ntfd;luf fafte, noc^ $u Anfang t>eg örepje^nten 
^unbertd eine neue ^OölferwanPeruns an|u|{cQen. ^onf!antinope( 
i(i o^ne ©treit ein glüdfecliser ^(d^c^en auf tiefem €rtboten. 
Sie 58enejianer bitten ed taraal^ mit ben granfen eingenommen; 
unt mir befafen mehr non @riecben(anb ald fe^t. €r riet^ mit 
fidrfem ©rünben, al^ je Semoftbene^, biefe Lagunen ju öerlaffen, 
unb bort und anjupfanjen; unb Sibo unb ^encad maren bagegen 
£uftgcfialten. „SBenn ber 33Zonb mit feinet €bbe unb glutb unfern 
Kanälen bad 2Baffer entjiebt, fpracb er im grofen 9?otbe, ber 
©cblamm |icb jeigt, unb feinen ©efianf audbünflct: metebe gute 
SRofe fann ba »or €fel ouf ben SBegen bleiben? ©inb nicht immer 
unfre 2ajaretbc t>oU, unb bie 3«br <»ud 3«br «in nicht »on bannen 
fchiffen, mie gefangen? Ueberbief mir (Srbbeben, noch außer# 
bem, baß bad SPiecr oft hct«in ftürmt unb unfre 3i|ternen unb 
®aarenlager oerberbt. Unb meid; ein SEohnftp, um audjuhalten, 
mo nichtd ald fchlechtc gifche SRahrung gibt, meber Äorn, noch 
®ein unb Del mdchft, meber S5aum htroorfömmt, noch trinfbar 
SCBajfet quillt, mo alle (Elemente terborben ftnb, SBaffer, £uft, unb 
€rb unb geuer? unb eon allen ©eiten geinbf^iaff um und her? 
Sort finb mir gleich in unfern SBeftpungen, unb melche Sludfi^fen 
in bie 3«^unft!" 

3eboch fibermanb ihn ber (procuratur Pon ©. CWarco, ber ©reid 
Slnjolo galier unter fünfhunberten mit einer ©timme, inbem et 
nach bem Slrifioteled behauptete: baß bie gefigfeit, ohngeachtet aller 
Uebet bep einer ^auptftabt, ber glüdlichen Sage, ohne biefelbe, öor# 
lujichen mdre; unb baß gerate bie Unfruchtbarfeit ein 93olf |ur 
Xapferfeit |mdnge unb über anbre erhöbe. 


i t ■ 
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Katrin bc(!anb unfrc Unterhaltung biä nach ^abua; unb Slrbingh^Qo 
befchlof mit folgcnben SBorten: „i2Bo bie iOerfiänbtgen nicht htrr^ 
fchen, ifi feine ©taat^oerfaffund gut; feboch mit bem Unterfchiebe, 
ba^ jum (Sjcempel bep einer Million iSärgern in einer S^emofratie 
fünfmafhunbert taufenb unb etliche Starren über oiermalhunbert 
taufenb unb neunhunbert sefd)eit)te £cute ben Sluefchlad geben: 
unb in einer 9)7onarchie ein Sßarr neunmalhunberl taufenb neun; 
hunbert unb neun unb neunzig ipi)i(ofopf)tn in^ SSerberben (bürien 
fönnte, rnenn jte nach bem auf Schulen gelehrten ©taat^rechte feine 
SlcbeHen fepn wollten." 

211^ wir Pon fOicenja weggereift waren, fprachen wir öiel übet bie 
©ebäube jn SSenebig unb ben ^allabio. Slrbinghello hitlt SSenebig 
für einen ber merfwurbig(ben Derter in ber SSaufunji ; unb fagte: 
hier wäre nicht nur ein ©tpl, fonbem man fähe barin bie ©efchichte 
berfelben ber neuern 3ahrhunberte ; unb erfenne immer, baf ein 
©enat pon pielen ^erfonen ba hcrtfd)e, unb nicht ein einjelner oft 
elenber 3J?enfch ohne ialent unb ©efehmaef , weil man nichts gan| 
fchlechtel unter ben öffentlichen ©eba'uben fänbe, wie in anbem 
iKeftbenien. 

€r liebte ben ipallabio por aüen neuern SSaumeiflern; nannte ihn 
eine h«it« SSortreflichftcn aug bem Sllterthum; unb 

baf er bapon mittheile, unb au^ ftch felbff, fo Piel fich für feine 3eit# 
perwanbten fefiefe. 

3n S3icenja wirb leiber pon ihm nichts recht au^gebaut, unb bie 
©ebdube gleichen fa(i nur angefangenen üOJobellen pon feinen 3been; 
aber welch ein üBunberwerf iff ber 23a 11 aff Sornaro am ^anal! 
wie fchön bie Äircfen ju S. Giorgio, unb al redemtore in SSenebig! 
unb bie S&rüde ju Sßieenja über ben ißacchilion, fo leicht unb reijenb 
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unt) flehet in i^rem S5ogen, »ic ein be^>erjtcr Ülmajonenfprung! 
SBie angenehm t>ui‘c^bro(^ne @c(änber, bamit man erfreu; 
lic^e SBafler baburc^ »egflrömen fcf>c! 

3eboc^ gefiel Slrbingbi^Uo ba^ 3vat^i)uu^ nicfif, obgleich e^ ^aQabio 
fe(b(l unter bie febönften ilßcrfe neuerer Äunfi feßf. Sie 
an unb für ftcb richtig unb fcf)ön, g(icb boeb nur einer 0cbminfe, 
bie einer alten SJJatrone aufgetragen wäre; bie SSogen berfelben 
entfpracben nief/t benen be^ gotbifebf« ©ebaubc^, ba^ öberaU febief 
butebgudte. 3«li» Diomano bättc bamal^ febon älter unb erfahr; 
ner mehr Gicfcbmad gezeigt, al^ er eine mcifterbafte gotbifebe baju 
erfanb. fep ettpaö anber^, einen 0?i§ auf bem Rapier anfebauen, 
unb ein ©ebäube aufgemauert in ber Suft; bie§ b<iben bie tKatb^; 
berrn, bie be^ ^allabio feinen »äblten, wie toicle ©rofe bie bauen 
(affen, nicht gemußt. 

Unfet ©efpräcb lentte ftcb enblid) auf bie 2lrcbiteftur überbaupt; 
unb er fagte, fo piel icb mich erinnere: 

„S5on ©cbbnbeit in ber S5au(unfi bab icb Wfnig S5egrif, »eil fte 
mir ganj au§er ber lebenbigen SRatur ju fepn febeint. ^öebfien^ 
entfpringt ibr iKeij blo§ au^ ber 50ietapbpfif bapon, »enn icb baö 
SBort bi«^ brauchen barf, unb nicht au^ SSirf liebfeit; be^megen ibre 
SSerfebiebenbeit bep allen iSblfem, bie einanber nicht nach; 
abmen. €ine flrenge ib^ari« bapon perliert ficb i« ba^ ©unfcl ber 
©cbfipfung. ©cbenbcit i't »a^ iOergnögen »irft; »a^ blof ©cbmerj 
füQen unb perbüten foU, braucht eigentlich feine ©cbönbeit an unb 
für ftcb JU haben. 6o gebt^ mit ben ©ebäuben; fte halten blo§ Un» 
gemach ab. ©o halb ba^ »Setter gut ifi, mag ich in feinem bleiben, 
unb »in in^ frepe gelb. Sllle^ mu^ auf Ungemach, Äraufbeit, 
Seinbfeeligfeit, unb IBebürfnif Pon ^ufammenfünften berechnet 
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werden ; 5icf Mfiimmt ()ernac6 i^re SSoDfommen^eit. Harmonie, 
(Sbenmaaf, Uebcrcinfltmmuitg mit jcbeä mac^t beffen 0c^5tu 
^eit, wenn man baä, maä nic^tg Sebenbise^ nac^ai>mt, fo nennen 
»in*); tt>a^ foUcn un^ alle bic ßbcrflufjigen, unbebeutenben 
ratzen? €in ©cbäubc ifi ein Älcib, ba^ SKenfc^cn unb *>of 
böfem SBctter fc^)ö$t, unb mu§ barnac^ beurt(>eilf werben." 

man in bie SBilbbcit jurüd: fo finbct man ©rotten unb 
SEBatbung, unb burc^gcrifne tim über Slbgrünbe oon @trö# 

men }u gelangen. ^ie§ i>at jwar ber fittlic^c C0ienf4) {uerfl nac6« 
gebübet, unb nod) |e|t ftnb bie 6ouren ba unter taufenb gemachten 
SBebürfniffen; mir a^men bie urfpröngticben formen nac^, »on JeW 
unb S5aum in bemfelbcn ©ebanbe burdjauö »on 6tein. ®iefer ifl 
injwifcben ungeienf, unb wer i^n aöjufe^r ju leichtem ^ofje 
fc^ni^elt, befonber^ am SBoben, wo er gerabe »or Slugen liegt, wirb 
abgefc^madt unb (dc^erlic^. .^olj ^at feine natßrlic^e §orm in 
©tamm unb Steigen: wo^er bie ©dulen unb jum X^eil bie ©e# 
wölbe. 3e weniger man »on ber natürlichen gorm abnimmt; bejio 
reiner ihre ©chönheit; fo übertrift eine ©dule immer einen ipilafler. 
^aä meifie aber bezieht (ich auf tinb mit ißachahmung 

ber iRatur wenig ju fchajfen. X*ie ©ebönheit ber SKaffen muf au^ 
einem glüdlichen geheimen ©cfühl hcr»orfommen, baö (ich an ber 
^ormonie ber leite beö SRenfehen , be^ ©ro§en in ber Statur, unb 
überhaupt alte^ Eebenbigen lange geweibet h^t; unb wieber mit 
einem foldjen ©inn genojfen werben, .^ier laffen ftch, Wa^ €rfln# 
bung betrift, {eine beftimmte iHegeln geben; ein gan^ anber^ i(I, 


*) 3n ber Selü« reirb man ben (Segrüf »on ©ebSntjeit allgemeiner unb richtiger, 
unb nicht mehr fo jugenblich jinntich ünben. 
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n>enn man b(og nad;a^mf, maä @riec^en unb SKömern gef 
fteL" 

„Unb bie^ bleibt tnobl immer ba^ ein« ba fte 

au^gemac^t bie menfc^Iicbe Sßatuc mehr burebgearbeitet, unb |ur 
böcbl^ftt SJoUfommenbeit gebilbet haben, bie wir fennen." 

„SBcnn ber Srbboben burebau^ gleichet ^(ima b^tic, nerfe^te er 
barauf, wie bie ©egenben, »elcbe fte bewohnten; bie 5Kenfcben 
überall biefeiben 95cbürfni|Te, biefelben ©itten unb ©ebrauebe, bie 
gleiche 3bee t>on &U~idfccligteit, biefelben gefie unb ©picle! Unb 
überhaupt »iH ber 5DIenfcb 2Reue^; er hat ohne bief ju Piel Pom 
©efe| ju leiben, ba^ ec nicht abwerfen fann; warum Pon freien 
©tücfen ficb ein^ auf ben Siaefen legen, ba^ ihm nicht gefällt?" 
,,©ie Äunji wirb, aufer bem jReicbthuot an febönen gormen unb 
^Begebenheiten in ber Statur, febon gewedt im SJienfchen burch Por# 
treflicbe SJJittel juc ©arftellung. S)ie Dbeli^fen, ^pramiben, Xempet 
in Slegppten hatten ihre Sntfiehung febon ben OTJarmor; ©ranit# 
^orphpr; unb ^a^pi^gebirgen am rothen 3J?eer ju perbanfen. Sec 
leichtefie ©egenfianb in ber Siafur reijte hfmacb; jum iBepfpiel ju 
©pene bie iffienbung ber ©onne, unb bie ülnjahl ber iagc im 3ahr 
JU beflimmen. ©o ^ab ber 'parifebe 3Karmor ben ©riechen ©clegen# 
heit, bie menfcblicben formen nacb^uahmeni fo ihre ©pracbe, ju 
perfebiebnen ©plbcnmaa§en unb ©ebiebten. ©o werben wir Pon 
ber unfrigen {um ©efangc gelodt; unb }um hatten Pom iKeiebthum 
an SBaumaterialien. 93erfcbiebne COJittel, al^ i?olj, S5ad(lein unb 
SJiarmor, peranlaffen febon perfebiebne formen." 

„Sin Umflanb allein peränbert oft ba^ ©anje. S5ep ben ©riechen 
unb SRömern war ein Xempet meifien^ nur für Sinen ihrer Pieten 
©dtter; eine Sßohnung, für benfetben abgepaft gewiffec mafen. 
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wenn ec t>om Olpm;) ^emieber in bie 0C()enb fam, wie ein 5t6ni9 
au^ feiner Steftbenj in ein @c|)Iof einer feiner ißrobinien." 

„!Die S^ocm beffelben war aifo nic^t gcof ; unb bie ©äutcn richteten 
ftc^ nac^ ber ^roporjion. ^eb(v SBürger opferte enfwcber ein|eln; 
ober war aQ^emeine^ gefi: fo ging ber ^riefier ober bie iprieflerin 
hinein, unb ba^ i8o(f (ianb innen unb aufm ^erum. 0(eic^e %ti 
wanbtnif ^at ci bep i^rm Drafelfprüc^en." 

„Unfre Äirc^m hingegen finb grofe 58 crfammlunggplä|e, wo oft 
bie 0inwo^ner einer ganjen ©tabt ©tunben lang ftc^ auf^alten 
follen. €in feperlic^ier got^ifc^er Som mit feinem frepen unge# 
feuern iKaume, ton oernunftigen S^arbarm entworfen, wo bie 
©tiramc be^ ipricftcrö ©onner wirb, unb ber Storni bei S80IW 
ein 9 )iecr|turm, ber ben S 3 ater be^ ^cltal^ preifi unb ben ffi^nfien 
Ungläubigen erfc^ifittert, inbef ber £prann ber SDIuftf, bie Orgel, 
wie ein Orfan barcin raft unb tiefe glutf)cn wdljt: wirb immer baö 
fldnlic^e 0emäc^t im 0rofen, fep^ nad) bem nieblic^flen S 3 enuä; 
tempel non bem gefcl)maclPoU|ten Sltpenienfer! bep einem ^ann 
Pon unperfd(fd>tcm ©inn ju ©d)anbcn machen." 

„Üßir fjdtten bafür, baucht mid), eher il>re X^eater jum SKufler 
nehmen foUen, bie natürlichfie gorm für eine grofe SDIenge, worin 
jebe ^erfon ihren tpoften wie in einer Dlcpublit, einer Demofratie 
einjunehmen fcheint, unb ein herrliche^ 0 anje^ bilbet. Unb finb 
wir nicht gegen ba^ SBefen ber 523 efen alle gleich? Äbnig unb 
SBettler, ifJhiiofoph unb 95 äuerlein, arme blinbe ffiürmer? bie nichts 
wijfen, bie hi^htc gefept finb wie oerrathen unb oerfauft, in 92 acht 
unb a^ebel, wo wir oergeben^ bie ÄÖpfe in bie ^öhe fireden?" 

„3ch hübe hier unb ba in Älojiergärten hoch gefunben, wie fich bie 
liebe ülatur auch in »hftf flröften Einfalt felbfi regt. ®ec SBrubec 
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Stebner fa§ unten iwifc^cn alten ft^attigen 93äumen, unb nor i^m 
^tten fte an einem ^uget in ^of)(er 9vunbung 6i$e mit Olafen na4> 
einanber in ber ^ö()e riicfmärt^ angelegt; unb fo fafen fte fiberein; 
anber, unb beeten }u: unb oben an bepben Seiten fc(;ioffcn ba^ Sin; 
bac^töbrtc^en toieber ^durne, n>o ber Sßinb bie jarten 3n>tid^ bcf 
mgte, unb bie Sbldttcr fUfterten, aW ob Sngel barinnen fpielten, 
flc^ ihrer Sr^mmigfeit freuten." 

,/3n unfern Kirchen mit langem gleicbplatten S3oben fann man nicht 
einmal ba^ 0)ie§amt gehörig oermaiten; bie hinterfien fehen^ nicht 
t>or ben oorbern, n>a^ ber ^riefler beginnt, unb fte flehen unb liegen 
ohne Drbnung unter einanber, im eigentlichflen S3erfianbe toie bie 
©chaafe." 

„Uebrigen^ ifl bie 0uaat aller SSaumeifter, ba§ fte ffir ©ommet 
unb SBinter baffelbc ©ebdube machen muffen, einen Dioef ffir bie 
gröfte ^i^e unb bie größte ^dlte. SBeil fte nun in ©fiben ftch nach 
bem ©ommer richten: fo frieren fte im SBinter am metfien; unb in 
SRorben nach bem SBintcr: fo fch»i?en fie bort im ©ommer am 
meiflen; ob^gleich nach Statur gan; umgefehrt fei;n foQte." 

£)ie ©egenb oon SSicenja hotte ihm ungemein gefallen; befonber^ 
aber ber httriiehe ©pa;ierp(ah be^ Campo Marzo mit ber neu 
herau^empfunbenen Xriumphpforte oom ^aliabio ;um €in; 
gang. 3» ^hot lagern fich reijenb bie fchön bemach^nen ^figel 
barum htr, unb bie Xproiergebirge machen in blauer §erne ffife 
Slugenmeibe. 

SReht aber gefiel ihm noch SSerona wegen ber Stfeh, ber SUpen; 
tochter, bie SBeQenfchlagenb au^ ben Reifen ftch mitten burch bie 
©tabt in ©chlangenfrfimmungen reift, worfiber bie S5rfic!e ber 
©caliger ftch in ffihnen iSogen htbt, weiter, htroifcher unb ^unfl; 
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9 (bi(^eter, aU fctbfi bie S&rficfe Riaito, ba^ SBunbec t>on SSenebig, 
welche mit ihren fcch^iid 6tufen herauf unb hinunter mehr S^reppe, 
atö fortgcfchter bequemer SBeg ift 

SBir machten ben lebten Strich in unnergleichiicher Stacht, wo ber 
0}?onb, bepnahe ootl, immer mit un^ ging, unb un^ burch bie fchönen 
Ulmen begleitete, bie ihre Oranje uon bichtbclaubten SBcinranfen 
lieblich {ufammenpaarten; unb 931i$e ton einem fernen 0ewitfer 
flammten herüber in bie heitre £uft. 0Q7onb unb ülbenbflem unb 
Sirius unb Drion fefienen wie Schu^geifler unfrer Sphäre näher 
jufchweben. „Sich, ihr ©ötter, rief Sltbingheüo, warum fo einen Meinen 
^unlt un^ ium 0enuf ju geben, unb nach ^en unenblichen SGBelten 
un^ fchmachten $u taffen! SBir finb wie lebenbig begraben/' 

Schon regte jich ein leichter frifcher SKorgenwinb unb fäufelte burch 
bie tSlätter; ein milber £ichtrauch flieg auf in Dflen, oon einzelnen 
Strahlen burchfoiett, al^ wir bep unferm 2anbgut anlangten, wo 
ber See ftch ouebreitete unb feine Ufer »on SSeQen raufchten. Sie 
brachen fich ergöhenb über einanber unb fchäumten; unb wir fanben 
bie SBefchreibung SSirgilö: Fluctibus & fremitu assurgens marino*), 
gan$ nach ^er 91atur. 3ch legte mich $u S^ette, weil ich ben notigen 
tag nicht gefchtafen hatte. Slrbinghetlo aber wollte nicht, unb 
machte S3efanntfchaft mit ber @egeub. 

Die 3iwmer für un^ waren fchon jubereitet; ben Slachmitfag richteten 
wir un^ nbllig ein. Sirbinghetlo belam ein^ gegen Sßorben jum 
9)lahlen, wo er £icht unb frepen Fimmel hatte, wie er wünfehte; 
unb überbief ben Siu^gang auf^ $elb. 

2Bir befchifften bie erften tage bie Äüflen, fliegen ba unb bort an^ 


•) ber wie ein SKeer aufileigt in roufchenben Sluthen. 
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£anb, unb fc^weiften ^erum an ben fc^dnen ^ugctn bt^$ nac^ ^ttgf 
cia. Slrbing^eUo teste al^benn gleich feine 0Cf?abonna an für meine 
9)?u(ter, bamit ec in ben guten Stunben ^ernac^ baran arbeiten 
(innte. 

3m ©riec^ifc^en maren »ir fc^on einig »egen ton, ober Stccent, unb 
Slu^fprac^e; »ir richteten un^ gcinjlic^ bi^tin nach ben obgleich bec; 
»ilberten Slbfömmlingen ber 3Uten, jumal ba »ir hoppelten €nb# 
}»ed ^ib gelangen jur ^enntni§ tobtec Sprachen nicht 

allein burch S5ernunftfchlü|Te unb SSergleichungen, fonbem noch 
burch ^?erfommen; unb ba hat hoch ba^ SSolt, bejfen Sprache bie 
ältelle tochter i|l pon ber abgeflorbnen, ober Piclmehr felbfl noch 
SRutter, nur burch bie 3tit beränbert unb ber»anbelt, bacl nachlle 
Recht jur (Erflarung. Äein au^»drtigcr SSücherhelb »irb mit feinem 
blofen l&uchflabiren auch ^tm Runben unb Sebenbigen beffelben 
bep 2efung ber übriggebliebncn Scnfmalc gleich fommen. 

3Ran fann »ohl fagen, ba^ »ir fein grofer unb boUfommner ©anjeö 
bom menfehlichen Heben haben, al^ bie griechifche Sprache, »enn 
man fle bom ^omer an jufammennimmt bi^ auf unfre Seiten. 

3m ^omer fleht fle fchon al^ ein (tarfer junger faftiger j»eige# unb 
(aubboUer i5aum ba; in ben tragifchen unb fomifchen trichtern 
Slthen^, beffen iphilofophen unb Rebnern, in höchflcr Schönheit unb 
gruchtbarfeit, fo »ie noch nie ct»a^ menfchliche^ erfchienen ifl: unb 
bep ben Reugtiechen jufammengefchrumpft, ber»achfen, unb ojle^ 
^erbrochen, bepfropft mit mancherlep frembartigen, unb hoch noch 
grof unb reich; in einem Sllter bon brep taufenb 3ahren. 

J)ie feinen Sluöbilbungen, bie gefchmeibigen £)ar(tellungen alter 
Serfchiebenheit ber Ratur finb, fo »ie bie 5ffiirtlichfcit felbfl, in ben 
Seiten ber Sarbarep berloren gegangen, ©ie Reugriechen haben 
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feinen S)atit>um in i^ren £>ecIinaiionen, unb i^re fSerba ftnb (!eif 
geworben. X)ag guturum wirb mit bem ^filf^worte SBoHen ge/ 
mac^t, ba^ reiche iperfcctum ifi t>crfc^»wunben, unb ber erfJe Slorifl 
barein nerwanbelt. ©ie ^aben feinen £)ua(, fein 037ebium, feine 
Serba in S3?i, fogar feinen 3nfinitit> mehr. Sie ^Participia jtnb »er# 
unf!a(tet; bie ^räooft}ionen ebne SHegierung faft: ihrer b(of at^f an 
unb für ftcb b<^^cn aQe ben platten SIccufatioum hinter ftch; »nb bie 
ipartifeln bringen wenig ©efchmeibigfeit mehr hcröor. 

Unb boch hnt bie ©prache noch SßohUaut unb mannigfaltigen jflang; 
fchöne urfprüngliche gorm, aber wenig Sewegtichfeit. Sie gtalidni# 
fche ifi auÄ ber 0iomifchen weit mehr »on 8eben unb (Bcifl gebilbet; 
bas Sieugriechifche au^ bem alten lange nicht fo bearbeitet. Sielet 
barin fteht au^ wie jerfchmettert unb »erfe$tcä Sruchfifitf; unb 
manche^ ifi noch »6Qig fo wie bep bem alten. 

3ch brachte bem SIrbingheUo halb aQe^ bep, wa^ }um täglichen 
£eben gehört; obgleich bie gemeinfien Singe bep ben UeberfdUen »er# 
fchiebner Sölferfchaften hauptfnchlich ihre Benennungen »erdnbert 
erhalten haben, ©o hei^t jum Bcpfpicl jeßt: Brob, ipfomi; SSaffer, 
Sieron; SJein, Ärafp; ber £cib, Äormi; bie £hör» iPotta; ber 
2Beg, ©trata; ba^ ^au^, ©piti; 6hrpfaphi/3ifimi, ©olb unb 
©ilber. 

Ueberhaupt lieben bie Sieugriechen ba^ 3; unb man f'nbet oft ba^ 
alteS^ort, wenn man e^ wegthut, al^ bep Siati, Stuge; 3l»ti, 
Ohr. 

Sie ®»angelien unb €pifieln »erficht manfo jiemlich noch im ©riechi# 
fchen be^ neuen Xefiamentß; aber »om 3Eenophon unb fpiato wenig. 
Sie®eifilichen,Sornehmem, unb5?aufleute reben, wa^ man ©chrift# 
fpra^^e nennen fann. Sie größte Barbarep ifi eigentlich auf ben 
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3nfe(n, weil tiefe me^r a(^ ta^ fef!e £ant bon ten kremten öbe» 
fc^nemmt tvurten; auc^ weichen tie ©itten hier me^r oon ten 
alten ab. 

©er SRunbarfen ftnb öteDeic^st mebr, al^ bep ben Sllfen; unb fo ge^t^ 
mit ber Siu^fprac^e. ©ie feßigen ©partaner fpret^en jum ^epfpiet 
au^, wie bie §ran$ofen. 

Ueberbaupt war bie Slu^fpratbe febon bep ben SUten terfepieben 
naep Ort unb 3tit, wie bep unä unb äberaU. ©ie erfien ^efa^ger 
fpraepen uerniutpltcp ipr ©rieepifep onber^ au^, olö bie Sltpenienfer 
unter bemiperifle^; unb fo5?omer unb feine 3eitt>erwanbten. ipiato 
beflagt ftep im ©efpräcpe ^ratplo^^ fur^ naepper a(^ bie }Wep 
langen 2lonif(pen iBofaien ju Sltpen, unter bem SIrepon (SufUb; im 
jwepten 3opre ber »ier unb neunjigfien Olpmpiabe in aUge# 
meinen ©ebrauep gefommen waren, ba§ man bas SBort, welcpeä 
ben Xag au^brüeft, niept mepr ^imera wie bie 93orfapren aa^f 
fpreepe: fonbern entweber S^emera, ober neuerbingg unb 

babep ben fepönen Urfprung niept mepr fuple, ba^ eä oon ^ime; 
ro^, ba^ iSeriangen, perfomme; weil man ndmlicp in ber 92acpt unb 
©unfelpeit naep bem £icpt unb Slufgang ber ©onne oerlangt. 

Slug biefem Sßepfpicle bürfte man »iclleicpt fcpliefen, ba§ bie neuern 
©ricepen in manepem jur Slu^fpracpe ber altern unb felbjl ^omerg 
wieber jurücffeprtcn; unb baf auep pier, wie fonfl in ber SBelt, 
alleg im Äreife perumgept. 

Slm befien i|i eg, man rieptet fiep naep ber jcbegmaligen lebenbigen 
Slugfpracpe, unb bem großen Raufen; unb man muf eg, wenn man 
Mrfldnblicp fepn wiH*). 

*) ®ep unfern teutfepen Ueberfe^ungen i|l biep jeboep ber gofl niept; unb wir 
paPen IKecpt, einzelne Tlamen ). ®. fo äept oltgrieepifep bem £aute naep ;u 
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Sott ^cn tUItcn (afrn wie Die ^ben^e baib ein ©täcf auß bm ^(ato, 
halb auö bem 2iri(?ote(c^, ober 3£enop^on; febrfen ober »on i^jrem 
©(^orfjtnn unb Slbel, ber reinfien Stnpfinbung unb i^ren ^o^en 
$(ügen oft surüd unter bo^ Slt^enienftfc^e i8o(f jum S)emof!^ene^ 
unb 2Iri|iopi)ane^._ 

Slrbing^eQo b<itte ben (extern nur bem Spornen noc^ gefonnt, unb 
toeibete feine ©eele nun on i^m (eib^oftig mit Sntjfiden. €r brütete 
fo recf)t über feinem 5Bi$c, feiner fcoune, feinen fübnen Srbicfitunge«: 
unb f>iclt feine i^offcnfpiele für boö oHerbicf)f!e ©cnfmol menfe^# 
Udier ^repbtit, welchem fic^ fein^ unter ben 3}tiQionen onbrer 
©ebriften pon »eitern nähere. SSer mit ben ©riechen »etteifem 
»oüe, muffe in bepben leben unb »eben, ^ier erfebeine ber SRenfeb 
»ie er fcp, mit ollen feinen notürlicben ^errlicbfciten unb ©cblecbtig# 
feiten, ^ier enffprongen unb rannen bie louterficn £eben^bocbe. 
SKein greunb freefte mich mit feiner SDJeinung on, unb Slebner unb 


übertragen, alä nir }u bcüimmen im ©tanbe ftnb. !Der £aut n mirb in', 
jmifeben immer febmer mit einem 3eid>en ooUfommen ritbtig 3 U bcjlimmen 
fepn, ba ibn mahrfcbeinlicb febon bie alten oerfebieben auöfpra<ben; nämli<b 
na(p bem bie ;mci> SDofalen »aren, bie er auebrüefte. IDie neuern (Srieeben 
machten eä nach unb nach bamit, mic bie Snglänber mit ihrem ee unb ea, 
unb ergriffen enblicb noch eine fcflcre ipartbie. Slueb iff ber Uebergang oon 
ee unb ea in i ben ©pracborganen leichter unb natürlicher, aI4 e^ auf bem 
ipapiere audftebt 

!Den 9lcugriecben flingt auferbem 5jirn eher Jpiri; apbrobiti, unb f. f. 
foiörtlicb, meiblicb unb lichtvoll, al^ un^Sibli, ©illi unb bergleichen. auf 
ähnliche iWeifc änbern bie ©i;ilianer bai lodEanifche um. lieber ^ohlKong 
eineP 9)o(al« vor bem anbern lägt (ich im allgemeinen nichts entfeheiben; ti 
fömmt auf febetf SBort felbfi, ben (gebrauch unb baä Dbr bt6 iDoIftf an. 
3BaP un« fremb lautet bep allen anbern Dlajicnen, lautet ihnen nicht fremb. 
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^ic^tec tvirften mächtig auf un^: tote toueöen feltfi freper im Um; 
gange, un^ unfre €prac^fenntni$ touc^ä toie eine üppige ^fian{e. 
SBir hielten unä ganj an Sitten Oom Xf>emif7of(eä an ^um Xo5 
2Ue;anl)erö; örangen immer tiefer ein in öeffen Staat^oerfaffung, 
6efe$e, ©criefife; ruhten im €cf;atten an Pen bemoosten SBurjeln 
be^ fc^önen lebenbigcn 95aum^, Per feine 9<*ni ®riecf)en; 

(anP oerbreitete; unP gingen au^ Piefem Greife, unP toaä fic^ Pamit 
oerbanP, feiten ^erau^. 

©abep befc^rieb icf> ibm Pen gegenwärtigen ^ufianP Per 3nfe(n unP 
Pe3 fefien 8anPe3; ©efcilfc^aftcn, Sitten unP ©cbrauc^e, 

Spiele, Äiima, 3n^r^;citcn, aSinPunP5ffietter,@emdc^feunPgrü(^te, 
unP wa3 Oon Pen ^(ten noch übrig if!. 
fJftngeac^tet feiner £u|t an Pem Sirifiopbane^, Per gldnjenPcn Satpre 
Per i£Bol{en gegen Pen X)ämon Peä ^büofopben, unP Pe3 bittern 
Singriff^ Per 2e^re Pcflelben, Paf ?inPlid;e £icbe unP SSerebrung Per 
(Eltern unP SSerwanPten Pem SSerftanPe nacblleben müffe: bi«lt er 
nicbt^Pejloweniger Pie 2)enfwürPig feiten PedSofrated fürPad 
gePiegenfle ÄleinoP aller 2Sei3l>eif» unP Pie CDioral aller Woralen. 
Uebrigend famen wir Parin fiberein, Paf man Pie DSolfen natb 
ihrer, unP nicht nach unfrer 3<tt beurtheilen müffe. X)ie ^en; 
fchen waren Pamald gewohnt, einanPer naefenP fehen; unP 
f^erjten jur Srgößlichfeit für Pen Slugenblicf über ihre SKdngel 
unP ©ebrechen, unP oergagen ed hernach balP wiePer. Slrifloph^ne^ 
war fo wenig SchulP an Pem gewip bid jum SSergeffen feined 3)?uth; 
wiQend lang hernach erfolgten XoPe Ped Sofrated, ald an Pem Ped 
©uripiPed; unP bepPe wurPen im ©runPe nicht minPer hochgefchd^t, 
troh aller 2dcherlich feiten, Pie er auf fie warf, ©eiche pobierliche 
2ioIIe Idfter nicht Pen ©eifen le|tern im §e|fe Per (Eered unP 
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tproferpina fpidtn! Sep ung »dre frcptic^ fo ettea^ »le SÄorb und 
£obtfc|)(ag. Unb aufeebem war man g€tvo^n^ baf ^bUofop^en 
unb Z)ic^ter, unb ton biffen miebrr bie tragifc^en unb fomifc^en 
fic^ )ur ^ur^tveU bc^ 93o(f^ cinanbec $um befien Ratten. Sßec weif, 
wie ^art «Sofrate^ unb Suripibe^ uorbec bem Siriflopbane^ begeg^ 
neten? bef!e Beugni^ für tiaß, wa^ ic^ fage, ifl, baf ^(ato nic^t 
aufbdrte, ben fomifeben £)ic^ter boc^iuft^d|en. 

©iefer bobe ©eniuö fc^ien unÄ überhaupt einen »iel weitern @e# 
fic^t^frei^ al^ 3Benopbon ju haben, unb felbf! über feinen £ehrmeifler 
hinau^jugehen. 3Bir mcintett, nicht wenige feiner 0efprdche mfiften 
bie 8icbling^fchriftcn für jeben guten Äopf fepn, ber ftc fertig in ber 
besaubernben Urfprache (efen fann; unb bief jwar hnuptfächüch ^rf^ 
wegen, weil er fetten feine SÄaterie erfc^bpft, aber mit gewaltiger 
^?anb in tiefe reiche gunbgruben hincinföhrf. 5S3ir bewunberten oft 
an ihm, biefrn tag, bie allergewanbtcfle Slttifche Stinheit» bie fo ebel 
fein ©chriftfcelicr, unferö SCBijfen^, weber feiner noch »ietweniger 
irgenb einer anbem SUajion je erreicht h<»t; unb ben fotgenben 
wieber bie erhaben(?en ©ebanlen in ber fühnfien Sprache. 
t)emonhrnc^ ifi freplich gegen ihn, wie ber noch junge ju jirenge 
JDionpö oon ^alifarnaf wahr fpricht, ^elb im Streite, wo e^ 
boö Jeben gilt, unb jeber ^ieb unb Stof, 5Bunbe. Slber ein anbreÄ i(l 
Schlachtfelb, ein anbre^ lUfabemie! wo unter fßhltn Jauben auch ju; 
weilen blof angenehme^ ©efchwdg ergb^t; unb Iprifche SJeriflefungen 
ffifer trunfenheit bep fternenhcüer SRacht am fceligflen machen. 
SRitten unter biefer Seelenweibc legt ich mich “uf bie Beich# 
nung. ^d) fing oom neuen bamit an, allectep mathemathifcht 
guten aug freper $anb bi^ jur SSoüfommenheit ju entwerfen, um 
fie |ur Sicherheit im Buge }u bringen. Sll^benn plagte mich lUrbing; 
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^eClo nur furje 3eit mit menfc^Iic^en @erippen, un5 ging ^leic^ über 
auf ben Umri§ brr Xi>ei[r, unb ihre iScr^altnifTe $u einanber; unb 
mblic^ selangt ic^ }um Sebenbigen, wie au^ einer trodnen 9Bfi^e 
|u fc^attic^teu frifc^en üueilcn. SBir waren fdon au^ bcr ruhigen 
Gc^bnbeit am Scibenfc^aftlic^en: a(^ eine fc^rediic^e ^Segebenbeit 
erfolgte, bie un^ auf lange trennte. 

lieber bie Söerbaltnife beö mcnfcbticben Äörper^ gingen wir, aufer 
ben SSorfebriften ber bepben groben giorentiner, noch ein SSerf bureb 
pon bem Xeutfeben ilUbreebt Dürer. (Er fagte, wenige bitten bie 
Xbtotie ihrer ^unjl wob( fo inne gehabt unter aUen neuem 9}?ab(em 
unb i5ilbbauern, a(^ biefec; man fänbe bep ihm ein erflaunücbe^ 
©tubium: aber jum ^oben unb ©ebönen berfelben fep er nicht ge# 
langt, weit SRiemanb au^ feiner 92a$ion unb feinem Beitalter f6nne. 
Dief b<tns^ «über bem Innern noch gar $u Piel Pon ©lücf unb Bu# 
faQ ab. ^ir fbnnten tag Eebenbige nichts anberä naebbilben, a(^ bi^ 
wir e^ entweber felbfl gelebt, ober mit unfern ©innen in ergreif# 
fenber SBirfliebfeit empfunben hätten. Ohne (perifteö unb 2l^paf!a, 
SlUibiaben, ipbrpnen unb ibre^ gleichen alt unb jung: fein (^bibiaä, 
ipra^itele^ unb Slpelle^. 31(brecbt Dürer habe ben 92ürnberger 0olb# 
febmib^jungen nie PöUig aug ftcb bringen fbnnen; in feinen Arbeiten 
fep ein gleib bi^ jur Slngfl, ber ihm nie weiten ©efiebt^frei^ unb 
(Erhabenheit höbe gewinnen lajfen: unb blo$ bef wegen hätte ihn 
SRicbel Slngelo fo fehr gehabt, ©eine meitten Äompofijionen wären 
ipaffton^gefcbicbten, unb ^epen unb Jeufel. (Er aW perlomer ©ohn 
am Jroge bep ©cb weinen, bie Jrebern freffen; (öroferpina, wie fle 
(piuto auf einem l&ode h<>hi(; Diana, wie fte eine ü^pmphe mit bem 
5fnittel bep einem ©atpr prügelt: {cigten genug feine mibleitete 
iphantafie. ©onff fep er ein waefrer ^eijfer, habe ^raft unb ©tärfe; 
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unb ein guter 5topf t>on richtigem ©efc^mad finne t>ie( bon i^m 
lernen. 

SDir Ratten bep uoferm 2ebcn auf bem £anbe un^ (um 0efe$ geir 
maebt, ba§ feiner ben anbem in feinem Xbun unb £affen fibren foQte; 
unt) aQeö ©ci^fammenfepn war freier SBitle bon bepben ©eiten, 
^enn aifo einer aUein fepn tboUte: fo fagte er e^ bem anbern, ober 
fef^fof bie Xbür ab. 3un>ei(en gingen mir mit einanber, (uroeUen 
(og einer aQein au^: unb SlrbingbeUo fam manchen Xag unb manche 
nic^t nac^ ^aufe, ebne mir borber (u fagen, loenn er fotU 
ging, unb ohne baf e€ mich befrembete. X)ie immer grünen mit 
hoben 95dumen eingefaßten 5£Biefen, unb bie bieten flaren glüffe, 
bon ben ©een rein getoafeben, erfreuten ibn unenblicb in ber £om# 
barbep; foltbe iRatur war bem Xoefaner fremb. (Er niffetc ftc^ i« 
ben fcbbnfien X)örfcm überall ein, unb machte S3efanntfcbaft mit 
ben £anb(euten. 

©inigemal fam er tUbenb^ auf einem luftigen iRacben mit SBeinlaub 
unb ©pbtu gefcbmücft, ber 3itber am i2irm im Ditbprambengefang 
gleich einem jungen ^acebu^ toieber, ober in einem anbern tUufjug: 
unb e^ mar immer ein allgemeiner 3nbel; benn jebermann iboDte 
ibm wobt. (Er ließ ficb mit jebem ein, unb brang in beffen 3nnre^; 
half ibm fort, ober machte ibm ba^ £cben frob unb leichter. €r 
batte eine oon ben feltncn gefübligcn ©timmen, bie ba^ ^?erj am 
toefen; ibr Xon toar fefi unb ooQ; füß unb getinb bep £iebe, unb 
heftig einbringenb wie ein ©turmminb tn ber ^öbe bep mibrigen 
£eibenfcbaften. €r fpielfe jmar auch treflicb bie £aute: aber bie 
Bitber (og er allen 3nfirumcntcn (ur ©egteitung oor. (Er fang wenig 
anbrer Dichter SBorte, fonbern eigne (fJoefie, wie fie feinem ^efen 
entquoll, meiftenö ohne Keime; ober biefe, wie fte ficb febitfen wollten. 
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€4 toar be}aubernb, ^em jungen 6c^n>ärmer |U}u^6ren, unt> wir 
in (d(^etn^er jlä^n^eit ^euer aud i(>m n>e^te. 9Bie of( ^aben 
wir in b^itern iRäc^ten un^ in ben €ee geftürjt! benn er 

batte mir bo^ ©cbwimmen halb bepgcbtacbt; unb in ber unermeg# 
lieben gejiimten 3?atur frep b^rurogewaltt wie bie ©öfter! 

2Rocb bab icb ibm eine größere ©cfcbicflitb^cit i>n Rechten {u ber; 
banfen, worin er ein gtofer S)?ci|ier war; wie er benn feinen Körper 
fiberbaupt äuferjt gewanbt unb au^gebilbet batte. 

@0 flog biwmlifcb (eiebt unfer 2cben babin unter 6pie( unb $efl 
unb reijenber SBefebäftigung. 

^it feiner ^abonna war er im ^uguf! febon fertig. €r batte bie 
©egebenbeit ber glucbt nach Slegppfen gewdblt. ®ie faf mit bem 
Sinb an ber Sru|t unter einem Slbotn, ber feine 3»eige weit umber 
oerbreitete, unb Dämmerung bernieber warf; in ber tßäbe unb 
$eme fianben Eignen unb &;prejfen anmutbig oermdblt unb jer; 
fireut. IDie ©egenb war ein ©ebirg, woberau^ ein §(uf in £ata; 
raffen ftcb (iörjte, in fernem »Sebaum unb £)ampf pon 0ilber(laub, 
bann eine Keine ©bne burcbflot, unb in einen ftiUen See rubig ba; 
bin wallte. 2)ie bejaubernbfte Seite Pon ber romantifeben SBilbnif 
unfern Lago war gan; treu hier |u feben; pom ©(an) ber untergeben; 
ben Sonne bunten ^el^ unb See, unb febimmerte ba^ Saub ber 
iSäume. Sleuberjl Ktba gewagt! 

Die SKabonna war eine boK>t 3unflftau, bie ibr erfie^ Äinb in 
^rmen halt, unb ber ©efebiebte bapon in ent)üdenber ©ra)ie nach; 
benft ; ein 5(opf gan) au^ ber 3?atur, nur erhöbt unb in^ iReine ge; 
braebt, Pon unau^fprccblicbtt ^irfung auf jeben füblenben 9]?en; 
feben. Slueb ber SBube, fo recht in 2iebc er)eugt, trug bie Spuren 
ber PoQen SBonne feinet SBerben^ in ber ©eflalt; er bitlt jtcb mit 
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Dem einem ^dintc^en an Der rechten ^a(D cntH5^ten iSrufl unter 
Dem r6tt>lic^ten ©cwanD an, unD lächelte »on Der offnen flraff ge# 
fc^iweQten jugcnDlic^cn ltnfen ob mit feinem MonDen Äfipfc^cn io Die 
fc^6ne Sßatur. braune ^aar Der ^aDonna mar in ein rDtbUc^t 
gefireifte^ Sße^ gebunDen, mooon noc^ einige 2ocfen in^ ©eftc^t unD 
Die SBarfen fielen; Der blaue SKantel jerfioffen, unD Die Seine unD 
jarten gü^e ruhten in reijenber £age. SepDer Slugen, befonDeri 
Der SKaDonna, bliefen Reiter fcfißn, in SmpfinDung fc^roimmenD. 3» 
Den 3meigcn De^ Slborn^ fcf>meben €ngel rcie junge Liebesgötter; 
abmärtS meibet Der (£fe(, unD 3ofep(> ftebt auf feinen 6tab gelernt, 
mie ein alter treuer SBdrter, Der fein lÜnPcrtrauteS glfidlicb auS Der 
©efabr über Die ©renje gebracht bat* 

gorm unD SluSDruef unD Kolorit in allen Xbtilen DeS Lebenbigen, 
SefleiDung unD Seleucbtung unD €ccne macht eine füfe Qar# 
monie jufammen. £)aS ©emdbibe mar gro$ unD Die giguren 
im SorDergrunDe an Die jmep Drittel in Lebensgröße; jcDoch ging 
ihm Die Ülrbeit gefchminD »on (latten, meil er Die <£tuDien jur 
SKaDonna unD Dem flcinen mitgebrocht batte, unD nur jum 3o# 
fepb unD Den (Engeln einen eilten unD ^inDer auS Der S^achbar# 
fchaft brauchte. 

^eine Butter fonnte ftch Darüber nicht fatt freuen, unD gemann ihn 
immer lieber. 

3n;mifchen bemerft ich Doch Dep feinem fröhlichen unD traulichen 
3ßcfen eine leiDenfchaftliche ^afligfeit an ihm, unD etmoS Serborg# 
neS in feinen ©eftchtSsügen; auch Pfl wir enDlich fein SluSbleiben 
auf. (Er fagte jmar: „3ch bin ein ^erumfehmeifer, unD lann nicht 
mobl an einer (Stelle bleiben;" aber er nahm mich Doch 5“ ftit«” 
fleh* 3<h wollte miffen, maS in ihm Porging; unD Dieß fldrte ftch 
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tenn auf dmna( in dner (iiQen 0)7itternac^t auf, ivo ade 9Bm^e 
f4)»iegen, unb fein £aut fic^ regte. 

®ic fafen am fü^iflen ^(a$ unfern 0arten^ auf einer ^n^6^e, in 
einer 2au6e t>on Sorbeer unb CD^prtbengedräue^, von einem alten 
^apn grüner Sicken umfa§t; unb f>atten oft bie ©Icifer au^geleerf, 
unb gefangen unb gefproc^cn; piet Pom S)fenf(^en unb ben Gegeben# 
feiten ber SBelt, jugcnblic(>, erfahren unb unerfahren. 5JJein ^erj 
fianb Ofen; unb ich entbeeft ihm auf bie Icöt meine fleine Siebe^ge« 
fchichten, womit ich hier ^en 2auf nicht unterbrechen wiö; geffanb 
ihm aber, baf ich noch nicht adeö fdnbe, wa^ ich pertangte. ,,©u 
wirft mir guten Unterricht geben fbnnen, fügt ich hin;u; benn nach 
Deinen ©tubien in ber SJiahlerep, unb 2eibe^; unb ©eeientugenben 
muft ©u fchon ein ^?elb unter Slmor^ Jnhne fepn." 

€r antwortete hierauf: „^ch fpreche nicht gern Pon biefen Dingen ; 
benn fte machen ade SJJenfchen neibig, greunb unb geinb. Slber 
weil Du einmal angefangen hnft^ fo wid ich nuch ^ir befennen. 
Doch Porher ben Xobesbunb ewiger ^reunbfehaft feperlicher Pom 
neuen; wir fennen un^ nun podfommen." 

.^ier jog er einen Dolch herpor, (treifte ftch ben linfen 2lrm auf, 
flach hinein, unb lief ba^ Ißlut in ben Stecher rinnen; überreichte 
mir ben Dolch: unb ich that, wie Pon einer furchtbaren SOlacht er# 
griffen, pod ©luth unb SRührung baffelbe. „2Bie unfer bepber 95lut 
hier im 9Beine pcrmifcht ifl, rief er au^, unb in unfer 2eben ftch rr# 
geuft: fo foden unfre ^erjen unb ©eclen auf biefer SBelt jufammen# 
halten; bief fchwören wir Dir, Statur! unb Deiner ©ottheit! 5Ber 
fcheibet, fad in €lenb unb SSerberben." 

3Bir tränten, umfchlangen un^ fefier unb inniger, ftidten barouf bic 
dBunben, unb ber eine Perbanb mit Idchelnbem C^rnff ben anbern. 
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gefc^c^en, unb auä bem £aume( un^ toiebrr unb in 
Drbnung, fing er an: „öa^ ()crrli(f)e ©cfc^6pf, ba^ icf) liebe, befrdni 
atö^riefierin unfern i&unb! ^dciliaiftibr ÜRame, non ber^eiligen, 
ber bimtnlifc^rn 0}iufif, entlehnt. 0 £)u bort oben walte über un^! 
lUuc^ unfer ifi 0aitenfpicl unb ©efang; unb finb wir nic^t fo 
fromm al^ Z)u, wo$u nur 3Iu^erwät)ltc gelangen: fo i|i boc^ unfre 
2iebe fjeilig; benn fie i|i ganj Statur, unb bat mit bürgerlichem ®efen 
nichts |u fchaffen. ©iefc (Eäcilia wof>nt eine 0tunbe »on b*«; ifl 
einjige Joebter bep jwep '^rübern, ibr SSater Iciber ber grofe (S.****, 
unb fod jicb in furjer grijl mit bem reichen SKarf Sin ton »er# 
mäblen; welche^ Du fchon allel weift." 3ch blieb bierbep (lumm 
»or ©rfiaunen, unb hörte mit bepben Obren. 

„2Bir würben burch einen blofcn 3nf<itl ndbrr befannt, fuhr er fort; 
benn fchon »orber bntte ich fchönften weiblichen ^opf in 

S3enebig einigemal in 5lirchcn auf ben Diaub abgejeichnet, unb ein 
paarmal in ©efclifchaft gefeben. Ifiie aber wollt eg mir gelingen in 
ihrem ^aufe 3ufiitt ju erhalten, ober fie allein ju fpredjen. Diefeö 
gcfchab enblich bepm 0chlu(fe be^ lepten ÄarneoaW, auf bem 3J?ar# 
fuöpla$, in einer (Ecte an ber neuerbauten Kirche 6. 3eminiano, alg 
cg Stacht werben wollte, trug fchier eine 9J?a^fe, wie einer ihrer 
S3rfiber: fie fab mich im ©etümmel für benfclben an, ging auf mich 
JU, fafte mich ^>rr Ji?anb, unb fiifierte mir etwa^ freubig in# 
Ohr. Ob ich ftr feft bi'tlt, unb wie? fannfl Du benfen; ich b^tte fie 
fchon auf ben ^la$ herein fommen feben, auch war ihr lieblich ©e# 
ficht wenig »erbüllt. iSidnner unb iBeiber, bie fie begleiteten, mochten 
ebenfal# imSrrtbumc wie fie fepn; benn fie liefen un# bepfammen, 
gaufeiten auf bem bunten SOelttbeatcr im kleinen ihre ^ummerepen 
fort, unb bitten feinen Slrgwobn. 3ch gebrauchte bie fchneöe ©e# 
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ie^en^eit fo gut mir toar. Sie mufte mic^ auc^ mit einem 

S3(icf ecfennen f5nnen: unfre iUugen Ratten ftc^ fc^on oft mit Seele 
begegnet 3c(> »ertongte ju toijfen, ob ic^ etmaö über fie ecrmöc^te; 
^ob ein wenig meine 5Jio^fe bom ©cftcbt: unb fie wollte fic^, w 
r6tf>enb oon ben rünblicfen Sßangen bi^ an ben fc^nceweifen ^a(^, 
lurßcfjieben; allein ic^ bicit warme ^änbc^en fe|i." 

blicfte rafcb umber, unb fie bef gleichen; wir würben in ber 
^Dämmerung nicf)t beobachtet, unb ein ^offenreifer hotte fiberbief 
aller Slugen auf fich gezogen; unb fagte ihr: aber wie fann ich 
genau bie SBorte wieberholcn! ba^ ich fie liebte, anbetete; baf ich 
»erfchwiegen wdre, wie ein Stein, eine SÄauer, mich ber geringiien 
©unfl nie rühmen würbe; mich *hr in allem unterwerfen wollte, 
allen meinen SSerfianb ju unferm SOortheil anwenben wollte; wir 
fepen für einanber gefchaffen, unb ba^ Sßerhältnif mit anbern ?0?cn# 
fcl;en foDe un^ ni^t trennen. SlQe^ bief unb mehr ging au^ meinem 
SDiunbe wie ein gauffeuer, lei^, aber mächtig ihr in^ Dhr* ©it trat 
fort unb hielt ein, (uefte mit ber ^anb, unb überließ fie wieber ben 
heifen SCBaHungen meiner £iebcöpu(fe. Enblich rif fie fleh lo^, fagte 
mir aber mit einer fchüchternen gebrochnen Stimme bie ^onig« 
Worte, bie wie ei^fühlenb unb brennenbfüf erquidenb gabfal burch 
SUarf unb ©ebein rannen: „?0?orgcn früh i« Santi Giovanni e 
Paolo." 

„3ch fchwanb oon ihr weg wie ber 95li§, jur erflen iprobe meiner 
Slufführung: unb fchlicf bie ganje Stacht nicht, war fo wach unb 
lebenbig, al^ ob ich «ie gefchlafcn hatte, unb nie wieber fchlafcn 
würbe, burchau^ Scucr unb geifiig Xoben. ®a^ hob ich ba nicht 
für ipiane gemacht!" 

„3(h fhon lange oor bet gtit ©acht um bie iSirche; unb wie 
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ftc aufging, war ie^i t>er erfJe trinncn. »artete unb »artete, unb 
«erging «or Ungebulb; fo (ang»ei(tg »ar mir ba^ ^l^eflefen ber 
^riefter noc^> nic^t »orgefommcn. SSic e^ attjulange »df>rte: fo tief 
ic^ mir ben iSor^ang «on bcm gbttlic^en iLipan »egjie^en, »o 
^cter, ber SDIdrtijrer, »on einem SRduber crfc^iagcn »irb, fein 
@efä^rte flächtet, unb ein paar reijenbe Q3uben atö €nge( auf bie 
jBdumc ber ^crrlifcben ianbf^iaft ^>erabfc^»eben. — " 

„®el(^ ein ?0?ei|ter|töcf! bie ©eene ft^on duferf! lebenbig; »elc^e 
Sofalfarben ^aben nic^t bie fc^Ianfen ©tdmme ber ()o^en jtafianiem 
bdume! »ic «erlieri fic^ baß £anb in ferne blaue gelfen! ber SKörber 
poQ rduberifc^cm SDefen in 0eftalt unb ©teQung unb jeber &t( 
beerbe bi^ auf ^(eibung unb Kolorit! ber ^eilige bat ganj ba^ Snt^ 
fe^en eine^ UeberfaCnen, unb eineö guten »eichen 9J?anne^, ber fein 
£eben banbitenmdfig oerliert: auf feinem 6efic()te ifl bie S5ld|fe ber 
XobetJangft; unb mit »eicber 2Ratur in ber £age ift er nieberge»orfen! 
ber, »elcber flieht, eben fo tdufcbcnb in aßen ib«Ien. Sic brep gi# 
guren machen einen oortreflicben Äontrafl in ©teßung, (Sborafter 
unb Äolorit unb ben @e»dnbern Pon ?0?6ncb^^ unb SRdubertracbt 
SBetcb ein treflicber ton im ©anjen, unb »ie febdn bäß bic S5e# 
leucbtung jufammen!" 

„Sief b<»lf rt»aö, aber »enig, icb b<»rtc feine SRube. (Snblicb erfeb»«« 
fle boeb, unb armer tijian, »ie flelfl Su »eg! D aße Äunfl neige 
Sieb toor ber Slatur! 6ie jog jur ipforte herein, ben Sopf in €ure 
traebt perfleeft, »ic im bünnen @e»6lf aufgehenbe ©onne, Por 
ihrem ©lanj perfcb»anb aße^, ober befam SInfehen, SBefen, tenfte 
pcb |u einem ©anjen/' 

,,©ie fam mit ihrer SKutter. S5epbc fnieten erfl Por bem 5ßtarc 
nieber, »o 50?effe gelefcn »erben foßte; unb festen fleb hernöth» P« 
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mit ahseworfcnrr S}(xüe oom ^auptr. 3m hinten blidte f!e einige« 
mal gen ^imntel un& feuf^te; ic^ bemerke aUe^. @ie würbe mic^ 
(>ernacb im @i^en gleich gewahr, unb ma§ mic^ mit einer <£nge(« 
fc^bnbcit, ru^ig bem 3lnfc^ein nach, vom SBirbei biä jur 3t^e, in 
tiefem ißacbbenfen. Sßa^ für @ee(e au^ i(>rem weitgewiibten 
fc^warjen Slugc bUdte, ifl nid)t }u fagen; unb um ii>re Rippen regten 
ftc^ bange @efü()(e, bie jcboc^ in Sac^etn übergingen. baf i^ 
nicht gleich mit ihr fprechen burfte!" 

i/3t^ weit öon ihr rechter $anb, fchrag auf ber ©eite, unb 

nerwanbte, fo niel ich unbcmerlt fepn fonnte, fein Sluge. ©ie (aö 
hernach in ihrem ^uche, unb nahm ein Stichen herauf, unb beutete 
mir mit einem SBinfe barauf." 

„©ie SKcffe war porbep, unb man ging au^ einanber; ich f°i 9 *t ihr 
auf bem §u§e. 5Bep ber Sirchthür hatt ich iw ©ebränge, mit ber 
feinfien ÜCßenbung, bie ^arte unnermerlt in ber ^anb. 3th konnte 
nicht gefchwinb genug in einen SBinlel fommen, unb (efen. „3wep 
©tuuben nach Mitternacht an ber £hür auf bie ©träfe hinter bem 
Äanole." 2Beiter flanb nichts barauf, unb e^ war genug." 

„92ur bief unb ©ie empfanb unb bacht ich l^rn ganjen Xag. ©egen 
lUbenb ging ich fc^nn bort einigemal auf unb ah, unb wufte ade 
©hören unb genfler unb ©elcgcnheiten au^wenbig. 3ch »erfoh 
mich al^bcnn auf alten ^ad in meinem i^uartiere mit ©ewehr; 
meinen ©onbelfahrer hatt ich »hne bief fchon norher immer hep ber 
^anb." 

,/Slad) Mitternacht macht ich wich ctuf ben ^taö hep Maria Formosa. 
Mie würbe mir bie pcit fo lang! ©ie ^ofnung hnh mich t>om Soben 
weg burch ade ^immet: bie jKatur hingegen woUte gar nicht fort; 
Orion, tUbler, ©chwan unb Magen fchienen mich }nm heflen }u 
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^aben, ic^ ^2tte fte gern ^immelab au^ Ungebulb mit ten ^dnbm 
gerfidt, unb fprang oft närrifc^ in bie ^6bCf ftt }u erreichen.'' 
,,<£nblic^ fc^Ius bie le^te iSiertelfiunbe, unb itfi eilte an ben beflimmten 
Ort SlUe^ mar (!iU auf ben iS^egen, unb ic^ lief über bie S3rfiden 
tpeg; unb wartete in einer €de nabe bep ber £bür, in meinen 
SRantel eingcbüUt, lauter Dbr unb Sluge." 

„3cb war faum ba: fo ging jte fcfion auf. machte mich b«rbep, 
unb »emabm bie leifen SBorte: „herein!" icb fc^lüpfte burcb, unb 
tvar im £)unfe(n. „X)ie ©c^ub au^! fliflerte fte, mir bie kreppe 
herauf nach!" Unb facbte, facbte, ^anb in entjüdenb harter, Warmer, ■ 
fefibaltenber Qanb tappten wir in ein Simmcr auf ben j^anal; unb 
wieber jugefcboben mit bem flieget würbe bie ipforte bei ^immetö. 
€äcilia war in einem leichten S^acbtgewanbe, ben j^opf entblöft ünb 
bai lange ^aar nur in einen .knoten gebunben, ba^ weich in ben 
©eiten mir in bie Ringer fiel." 

w3^h ^)itit |ic umfchlungen, unb raubte ben erfien 5Euf, ber wie ein 
ffifer SBlip mein SBcfen burchfubr; unb fte fagte feufjenb: „D wai 
wag ich nicht, (Euch näbrr fennen }u lernen! ich weif, baf 3^<r ein 
glorentiner fepb, unb hier bie ?fJ?ablerep treibt, aber baf bief €ure 
55eftimmung nicht ifi, fonbem Slebenbefchäftigung, unb €uer 3irl iw 
Verborgnen höh« flcdt. Sine greunbin Surer tonte unb pon mir, 
bie Such aW eine anbre jartliche SKutter wohl wiH, unb burch jene 
Such (Eure ®echfel au^jahlt, h<»t e^ mir unter bem ©iegel bei ©tiQ# 
fehweigen^ anoertraut Sure eble fchöne ©efialt unb 3«3fnb, unb, e^ 
muf nunpon mcinenSippen! einunwiber|lehlicher3ug im3nnern, ben 
ich noch bep feinem ©terblichen fühlte, haben mich ba^u perleitet" 
„Verlaft Such in ©eheimniffen auf SBeiber, bacht ich, wenigflen^, 
bie fte nicht fclbfi betreffen! unb gerieth in ein Eobprinth." 

IV 
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„(Ein andermal non unfern Umf!änt>en, ertviettert ic^. 0 t>af ic^ 
enMic^ ^be, £)u 6to({ t>on iSenebig unb 3ierbe ber SBdt! £af un^ 
je$t 9 an) aQetn fepn, unb bie uoröbeceilenben Slusenblicfe geniefen 
in junger feuriger £iebe, o £)u Seele meiner Seele, @et(i unb £i(^t 
meinet £eben^!" ^ier j>ob ic^ fle mit ÜO^acbt in meine Slrme, unb 
trug fle unfibeminblic^ fo auf einen Sopb<t> ber in ber €de am 
genfter fianb." 

„Unglfidüc^er, fagte fle, ma^ willfl X)u beginnen? unb füef mir mit 
aQen Kräften baä Scflc^t t>on ihrer S3rufl S)ief ifl fein falfc^e^ 
Strduben! ein einziger iKuf non mir, ben meine 93ruber h^ren: unb 
^u bifi beä ZoM, unb ich i>° ^aufe auf immer elenb!" X)ief war 
in einem fo feflen fiebern tone gefagt, wie ein Schwertfchlag bie 
Schulter herein, baf ich nachlaffen mufte; ich würbe wie von ein» 
anber geriffen, a(^ ba^ hiwmlifche, warmlebenbige 0efch6pf meinen 
Slrmen entwich/' 

„IRicht fo heftig, holber SSerwegner! fo war eg nicht gemeint!" fing 
fle nach einer fleinen (paufe an, unb fireichelte mir bie ^efen, bie 
Sirene." 

,,©anj aufer mir ergriff ich f^e wieber mit 0ewa(t vom neuen, ^iet 
aber gerieth fle in bittem 3»ni, unb rig mich Qtit ben paaren von 
fleh: „0(aube nicht, fagte fle, baf ich ein jfinb bin, bag nicht weif, 
wag eg thut, unb mit fleh anfangen läft, wag ein wäthenber ^enfeh 
wiQ!" 2lch fonnte nichtg bagegen aufbringen, unb Unmbglichfeit, 
£iebe unb ©ewunberung machten, baf ich meine £eibenfchaften 
bdnbigte." 

„®ir fegten ung benn. 3t^ auf bem flfirmifchen SKeere, herum» 
gewühlt von taufenb üBogen. Sonberbare Scene! Sie fchlang her» 
nach ihren rechten !Urm um meinen iRaden, unb ich meinen linfen 
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um i()re £cnbcn, unb Me {toep anticrn 5?änt>e fc^loffen jtc^ in intern 
€c^oofc {ufammcn; t>or un^ fianD auf einem Zifc^c^en ein 
lic^t. 2ic^, wie fie blöi>tc! «n »oder Otofcnbufc^ im SKap om frifc^en 
Torsen im neuen @(an$e be^ ^immel^ unb ben (i^ören ber Sßac^tü 
gaQen ^erum. 2t^re jungen fe|ien $rü|(e fochten unb maUten; unb 
im 92e@ ihrer ucrmirrten bionben ^aare jappelte meine arme @ee(e 
wie ein gefangner 23ogeI." 

,,^ch flog ihr mit fichenbem0eftcht an^ufen, unb Hagtefchmachtcnb: 
„SBa^ haß 2)u mit mir »or, Sau^crin?" 

„£iebe! fep ohne ©orge! antwortete jte barauf; fonjl »ürb ich t**tht 
gethan hoben, wa^ ich that; füge Xraulichfeit, wo ihrer {wep fich 
ba^ Seben froh machen, bic für cinanber gefchaffen flnb." 

„Un^ »erging bic ©prache, unb wir fugen lang, eine fchmcr|tich 
entjücfcnbe ©tiUe, in hriftr (Smpfinbung aneinanber gegojfen." 
„9Kir rollten cnblich unoufhaltbarc Ihränen fiber^ ©eficht »on bem 
»üthenben Äampf im 3»nrrn." 

„D ich fehe, bag ®u liebft," fugte fte: unb hob mir ba^ ©eficht in bic 
^6he, ba^ ich Inieenb wie ein 5linb in ihrem ©chooge »erbarg, nach^ 
bem ich ihr wenig üBorte »on meinen ©chictfalen eqahlt hotte, nahm 
mich auf, unb fügte mir zärtlich, am ganzen £eibc jitternb, bie iilugen 
unb bag blogc ^erj, wo»on fie baö ^embe wegrig. ,,‘Sian geh fort, 
fugte fie; wir fönnen je^t nicht reben, unb nicht langer bleiben. Ser# 
fprich, befcheibner ju fepn; unb fomme heut über acht Sage »ieber 
früh nach Santi Giovanni e Paolo; wenn ich 2)ir ein Reichen gebe: 
fo ftnb wir biefelbe ©tunbe in ber 3lacht eben fo bepfammen." 
„5JIir war felbfi ju wohl unb weh im ^erjen, unb fie brachte mich 
unter brennenben 5lü|Ten unb glühenben Umarmungen leife wiebec 
»on fich- 2)ieg war bie erfte 3ufammcnfunft. 3)iorgen, Senebif^ batf 
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Uebrise, toenn wir n^ie^er ^aiu sefUmmt |!n^" fagte ^iec ^rbin; 
^^>cüo. 

9Bir machten un^ al^Ornn beraufc^t auf unfce Simmer. „0 ^reunb; 
fdjaft, unb Jicbc, rief er, na(^ bem SJunfc^e gut ju fcblafen, töa^ ifl 
ohne £)ic^ bie 5Selt! ein Raufen Unftnn für aUe ipbitofopben." 

^a^ iUrbingbcQo dcfagt batte, unb bie iOorbercitung baju, machte 
mi(b au^er(l unruhig; mein 0eftcbtäfrei^ war }war erweitert: uer; 
lor ficb aber in unburcbbringlicben Sßebel, unb mich febredte bie 3u# 
funft. (Seine 2cibcnfcbaften fümmerten micb- 3cJ>ocb »erlief ief 
mich wieber auf feinen bcUen 0ei(l unb fein ebe( ^erj; unb fe^wur 
ihm »om neuen bep mir ewige Sirene, unb ihn überaQ, wo SRotb an 
SDiann ging, ju unter|1fi|cn. <£r foQte mir auf ber (Steile forterjäblen, 
aber er wollte nieft, unb fagte: „ffitr b«ben ja baju genug 3«it unb 
SJtufe; mein Äopf i(i ju fe^r im Xaumel." 

©cn Xag barauf befamen wir SSefueb; unb wer war e^? eö war 
ber Bräutigam ber Säcilia mit ihren SSrübern, bie ihm big S5e# 
rona entgegenritten, welcher ein fleincg ©efebäft abmacben wollte. 
Sie felbji war einigemal mit ihrer «Kutter bep ung gewefen, unb 
ich hatt« nichts gemerft: fo fehr fonnten jie ftcb »erjtellcn. €r ge|Tanb 
mir {War bamalg ein, ber Schall, baf fie bie fcbonfle weibliche @e^ 
(!alt wäre, bie er je gefehen hätte, wag ©efiebt unb 2ßucbg unb ^anb 
unb guf beträfe; wenn bagißerborgne bem Sleuf erlichen gleich fäme: 
fo wüf te er nicht ob bie grieebifebe 35enug |u glorenj noch bag 5Bunber 
bliebe; unb bebauertc, baf fo etwag ungenüpt für bie S^unfl »ergehen 
foüte. SIHein eben am SSerborgnen habe «Phrpne fo fehr bie anbern 
0)7dbcben übertrofen; »ollfommne Gilbung an biefen Xh^il^R/ 
Steife nahe, ohne Ueberfuf unb ^agerfeit, bie {arten häufigen, unb 
boeb feften Schwingungen beg üebeng in ben reinflen formen mit 
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adec retjenben Mannigfaltigkeit }ur größten ^armonifc^en ^in^eit 
turc^ feine ^leit>ung uni» 6 tubenluft »erbocben, immer in geringer 
Munterfeit unb 93emegung erhalten, non ^oi)cm unb ^eiligem unb 
moQäfiigem @eifi befeelt, ein menig UebcrffiUe, tno fte fepn mfijfe, 
üppige fanfte SBölbung un5 »iebcr (iraffer Umrif fep duferfl feiten, 
unC> ein SBunber in t>er Statur unb man finn e^ immer, wenn 
man eä fdnbe, a(^ baä allergöttlic^fie auf tiefem €rtenrunt be^ 
trachten. fei mir nun frcpticb ein, taf fte glühte, trenn 
er »on fern im ©chatten bie Baute fpielte, ober mit feiner perfüf>reri# 
fehlen ©timme jur Sitter fang; unb fte felbfl mar e^, n>a^ er bep 
mir fd)ilberte. 

3 br jfingfier Sßruber, fte war bag lepte Äinb, fonnt ibn gleich »ohl 
leiben, ©ie befaßen fein @emdblbe, unb machten ihm barüber grofe 
Bobfprüche; nur ber S3räutigam, eine falte ©taat^perüefe non tnibri^ 
gern ©eftchte, tabelte ihm einiget ohne rechten iSerfianb, um nach 
bem getnöhnliih^n kniffe ber @rofen fleh bamit ein 31nfehen|u geben, 
tnelche^ Slrbinghedo jeboch gefällig aufnahm, inbem er fich bamit 
entfchulbigte, baf bie Mahlerep fehr fchtner, unb feiten einer in allen 
XhfilfR nuf erträglich märe; unb rühmte babep feine grofe €in# 
ficht. £)ief gefiel ihm benn; unb er fragte ihn mie einen fungen 
Mahlergefellen, ob er ihn unb feine I5raut abfonterfepen mode? 
Iflrbinghedo nerbeugte fich, unb ermieberte, baf ihm bief grofen 
Diuhm jumegebringen mürbe, menn e^ nach SBunfeh gelänge. 3 «««^ 
befchlof, ihn abrufen ju laffen, fo halb e^ fich fchicftc. darauf ritten fie 
fort, nachbem fie ohngefehr ein paar ©tunben angehalten hettten. 
2>en Slbenb blieben mir bep meiner Mutter, ©ic freute fich 
ben Sepfad für fein ©emählbe; unb baf er burch biefe ©elegenheit, 
befonber^ menn noch iporträte gefielen, in bem neuen ipaUafie 
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M Srdutigam^ t>ie( SIrbeit befotnmen f5nne. @e(b fep t>a genug; 
unb büß brouc^ten bie ?0?abler. 25ic gute wot fern, etma^ 
toeiter )u mutbmafcn; aber tUrbingbeQo fteQte {icb fo fromm 
an. ®ir muften bi^ fpät in bie ilRac^t bc^ i^r au^bulten, unb er 
erjdblte, um bie Beit au^jufuQen, einige rfibrenbe !07abec^en. 
ffiir matzten noch t>or 0cblafengcben au^, ben anbem SJZorgen auf 
bem €ee ing @ebirg hinein ;u fchiffen, unb jum ^ittag^mal ba^ 
®eh6rige mitiunchmen; ich brannte oor i8er(angen, mehr unb aQe^ 
non ihm ju erfahren. 

^ie i85ge( begrüßten oieifHmmig ben neuen Xag. X)ie @onne fam 
herauf im herrlichen Sichtfrei^ am €'nbe ber SSergfhrecfe be^ Monte 
Baldo, unb fchritt fühn über^ ©ebirg be«) ißerona im gelben geuer; 
bie Stirn, «omit ftc fich empor warf, war 5J?a|e(tdt, bie ber 95licf 
nicht au^hiei^ unb je PoUcr fie herein trat: bcflo 6fter mufte (ich 
bad geblenbete Sluge Pon bem göttlichen @lan;e wegwenben, ber 
hoch fo entjüdenb nach ^er blinben S)un{clheit war, baf e^ immer 
burfügcr fleh iu ben föftlichen Strahlen beraufchfe. 

SJreit lag ber See ba im ®?orgcnbuft, unb bie f?ügcl im bünnen 
9?ebel; ein leife^ 2ßehen in ber SKitte fraufeite bie 2BelIen, unb 
weefte feine Schönheit wie auf, unb machte fie lebenbig. 2)ie ^5ufer# 
(hen iwifchen ben Q^dumen am Ufer fchienen allein ;u fchlummern 
mit ihrer Unbeweglichfeit, unb weit bic 0)ienfchen noch uicht herauf 
waren. 

Unfer 9?achen waQfe leicht mit pollgefchwcdtem Segel Aber bie 
naffen ^fabe. 

war ein heiter SBetter ju Slnfang Dftober^, unb einer meinet um 
«ergeftichen tage. Sirmio tag lieblich ba in Strahlen unb fonnte 
fich; unb bie unabfehliche Äette ber getfen bahinter, wie eine neue 
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9B(It, a(^ ob f!e befKmmt wäre, lauter Titanen tragen. @fifer 
ritblicber !Dunf{ bcfleibete glänjenb ben bfUic^cn Fimmel, unb bie 
wonit^ten SBblfc^en fcbwebten fliQ um ben lichten 9iaum be^^etber^, 
worin entlädt in bob^n bie SUpcnabler biugen. 

X)er See ifl wfirflicb einer bcr fcbbnften, bie ttb gefeben bube, fo 
reijenb ftnb beffen Ufer, unb {ugleitb majeflutifcb unb wilb, mit fo 
oiel Slbwecb^iung von Sofalfarben; unb £i(bt unb Schatten macht 
immer neue Scenen. £)ie ^atbinfel Sirmio liegt in ber £but ba, 
wie ber Sib einer ^alppfo, um oon ba au^ ba^ £anb |u beberr^ 
fchen; unb but ba^ prächtige Xbcater ton ungeheuren 0ebirgen 
por fleh. 

l£ßir famen bep guter ^eit am befiimmten Drt an; unb machten un^ 
noch in bcr jtäble ben S5erg hinauf. 311^ wir bie erfic IKnbbbe n* 
(Hegen butten: lagerten wir un^ in bem fSJälbchen pon j^afianien 
unten an ben 0ueQ ber mit (Epbcu befleibeten ^elfenwanb in^ weiche 
©ra^, pon buben bunfeln (Eichen unb ^Suchen hier umfehattet; nach^ 
bem wir erfl unfre SQeinflafchen an ben frifchefien ipiap gefledt, ge/ 
rabe wo ber Sprung berporflrubelte. ^em Schiffer fagten wir, et 
foOte Por Sonnenuntergang un^ wieber abbolen; unb fo blieben 
wir allein. 

3EBir ruhten Pom Sluffieigen au^, unb fireeften un^ bie £änge lang 
auf bie bequemfien ^lecfchcn; noch niebrig bepm Slufgeben butte 
fchon bie Sonne burch bie Stämme ben Xbuu weggeffi^t, unb ti 
war nun aQe^ troden. 9Bir genoffen Pom neuen baä £abfal bed 
leptcn Schlummert, alt wir fo früh aut ben SSetten muften: unb 
bie einzelnen £ichtf!rablcn {itterten füh non oben fchräg burch ^ie be/ 

. wegten Hweige auf unfre Dlugenlieber, unb fchimmerten in bie S)äm/ 
merung. „0 Sonn unb (Erbe, rief enblich Slrbingbello, wie gut 1 
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ma4>t <£u€rn Äinbem, wenn flf fic^ felbjl 5a^ 2cben nic^t »er# 
bitterttn!'' unt) fprang auf. tUuc^ rafiete nic^t (änger: Der frif4)c 
2Duft Der fortricfetnDen üueUe machte Den $an)cn Körper Dop; 
pe(t rege. 

3(^ na^m t^n in Strm, unD ging mit i^m auf unD nieDer Durc^ Die 
!5ciume unD fagte: ifi Doc^ nic^t fein, Da mir fo lange Dep; 

fammen f!nD, unD id^ £)ic^ liebe, mie mein anDer 3c^, Daf Du mir 
noc^ nic^t^ oon Deinen Eeben^umftänDen befannt gemacht ^afl, unD 
immer Damit hinter Dem l&erge (»ieltefc! 0o oft Die IReDe auf Deine 
Familie tarn, bogf! Du Davon au^, al^ ob Du au^ Dem traute ge; 
mac^fen mdrejl; ma^ (Edcilicn betrift, (af i(^^ noc^ angeben, unD 
Deine SntfcbulDigung märe be^ jeDem onDcrn gut gemefen." 
„lieber! verfebte er Darauf, mein ©cbu$gei|t bat mich Daoon abge; 
p batten. 3^ glaube, Da^ jeDer 307enf(b einen Dämon bat. Der ibm 
fagt, matJ er tbun foH, unD Daf ©ofrate^ nicht einen allein batte; 
menn mir nur Deffen ©timme bören, unD un^ nicht fibereilen moUten. 
j 3« SOicnfchen mobnt ein Sott, unD mer fein inner ©effibl ge; 
läutert bat, vernimmt ohne SBort unD Reichen Deffen Dralelfprfiche ; 
erfennt feinen eignen böb^rn Urfprung, fein ©ebiet fiber Die Jßatur, 
■"unD ift nichW untertban." 

i/3(h flamme auä einem Der guten Raufer von Floren;: mein SSater 
mar 51f!orre gredcobalDi, unD meine SJlutter, SKaria, von Der 
verfolgten Familie Der Sllbiji! bepDe ftnD nicht mehr, unD ich 
allein noch ü^rid/ ihe erfte^ unD lebtet 5CinD. CD! ein CSater ent; 
brannte in EeiDenfchaft ffir Sfabelten, Die Dritte iochter beS 6o^; 
mu^, vermählt mit Dem IKömer ipaul Drfini: unD fie gab ibm 
leicht ©ebir; er mar noch jung, mobl gebilDet, unD batte taufenD 
Steife fte ju feffeln. ©ie murDe gleichfalls gegen ihn ent^finDet; unD 
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in Slbtorfcn^eit i^re^ ^anne^, bet von i^r wie gefc^ieben UNe unb 
(!c^ mnjlen^ |u SRom aufi>ielt, Ratten fte ertcfinfc^te 0eieg«ti>df, i^c 
£i«brtfpifi ju trobm. ©o gebobr f»f benn jn>C 9 »«l* 

{^en »cnigflfn^ bie er|te meine natürliche ©ch»e|ier i(i. 6ie hat 
fich htmach Dielen ^rei^ gegeben, unb mag moht felbfi nicht tviffen, 
mit mem fte bic übrigen ^inber er|eugte; jung unb fchbn über ade 
dBciber, Dod ®ih unb 0eifi unb £eben, unb fo burch ^'r^iehung ge^ 
bilbet, baf ftt ©panifch, Stanjöftfch, unb fo gar £ateinif(h fpricht, 
»erfchiebne 3n(lrumente fpielt, »ie eine Sirene fingt, unb SSerfc 
macht, oft ou^ bem Stegreif, herrfchte fte am ^ofe, n>ie eine 06ttin, 
unb that, n>a^ fte toodte. tßoeh fe|t übt fie 0en>a(t au^, obgleich bet 
Scepter ihre^ SSaterö ihr nun entroanbt ifl*). 3hrt £iebhabet ect# 
folgten ftch einer ben anbem, unb mie bie Sonne fhahlte bie !07uth; 
toidige, ungefibrt pom jerieg ber Elemente um fte herum; immer 
mit neuen iOergnügungen befchdftigt, lie^ fte ihre ©eliebtefien im 
Slenb Derberben, unb machte ftch barüber feine Sorge. 0in g6tt^ 
(ich fchbneä S)ing blo§ für bie @egenn>art! ein Seuer, bag ade^ auf; 
{ehrt, ma^ fich ihm ndhert 

SJiein Satcr tourbc bai erfte Dpfer; ber ^erjog lief ihn gefangen 
fehen. 0r machte fich lo^, unb flüchtete nach fSenebig; unb Don bort 
in bie £eoante. SJfan jog feine ©fiter ein, unter SDormanb Don S8er# 
fchmörung unb Staat^Dcrbrechen; meine Butter fiarb barüber für 
©ram. d)7ich nahm meine Xante £ ufrejia iuftch. D guter Sceunb, 
S)u weift noch nicht, toa^ ein fluger Xprann thun fann! Don fern 


*) Fa amata dal Cotmo sno padre, di maniera, che era voce per la 
citU, che egli avesse comniercio carnale seco; fagt (ine Slortntinifcbe 

£Hinhr<hrift oue ber bamaligen Seit hierüber. 
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tie Xigerfai^e fc^ön au^, »egen €tdrfe un& S3e^enbig« 
fett SBenn (ioßmui ein (wepter Slugufht^ i|l in Unterfoc^und t>er 
grep^eit unb 5SBoHufl gegen feine Janbe^tö^ifer, unb in feinen Julien; 
fo ifl er noc^ niet graufamer, a(^ fein UrbUb. 

Durc^ ein blofe^ ic^ t>ie befle <£r$ie^ung ermatten. 

j^nabe folgt ic^ meifienä meinem ^ange, unb würbe ^ernac^ 
bep bem geflörten ^au^frieben burc^ bie 2eibenfcbaft meinet iSater^ 
grsen 3f®^'^0en wenig mit oorgefe^ten 2ebrmei|1ern geplagt. 3c^ 
ging mit jtinbern t>on aQerlep klaffen um, unb bie fä^igfien waren 
meine ©pielgefeden; ic() fuc^te fte |u äbertreffen im Saufen unb 
SRingen unb ©c^wimmen im lUmo unb in liffigen ©treic^en. 3<^ 
habe freplic^ manche iSeuIe im Balgen unb fallen baPon getragen, 
bin aber baoon Weber ein ^rfippel geworben noc$ geflorben. ^Rein 
Skater, ein mutbiger tapfrer COiann, nahm mich im erflen garten 
2llter einigemal mit jur ©ee, wo er al^ S5efcbWb<»&cc l>cr ©aleeren 
bie5(üflen gegen bie ^orfaren be|lricb: unb bie reinen grofen ewigen 
©egenfidnbe erfüllten hier meine gan^e ©eele, unb erregten mächtig 
alle Xriebe {um ^repen unb <£blen. 

9Bie icb {um 3üngling wueb^, b<ttten bie bilbenben S^ünfle 
unb b^^trn Seibe^übungen ben größten iRei$ für mich; unb nacbjl 
biefen grieebifebe unb romifebe ©pracbe unb bie ©efebiebte biefer 
hoben I86lfer; auch bt^nn wollt icb {eben übertreffen, unb ©lüd unb 
©eflolt unb 3Befen führte mich ju ben beflen SReiflern. 

3n ber Zeichnung unb ^ablerep fam i(b auf bie le$t unter bie^änbe 
bei ©eorg_93a.faj:ü,ber jwar nie ein febbpferifebei SEerf berpor# 
gebracht bat, aber Poll ^enntnif unb ©efebmaef war, bep allen feinen 
^orurtbeilen. £ier alte ©cbwäper bliei wie ein 93oreai mit Pollen 
i&aden in meinen Sntbufiaimui. ^cin Eater, beffen Slugapfel icb 
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toav, lief mir )tt>ar nacf feiner 3o^ia(itäf, un^ nai^ 0eorgen^ iSer^ 
Reifungen, ^af icf ein £i(ft merken würbe, aOc^ {u »erbunfein, 
frepcn ffiillcn: bocf brocft er micf nocf furj »or feiner ©efongen# 
fcfnft nnb §lucft {u »erfc^iebnen pf>ilofopf)ifcfen köpfen, in beren 
Umgang icf nacf unb nacf micf )u einer anbern !Kicftung lenfte. 
«Keine erfie Keigung bef>ielt aber immer bie Dberfanb. 

3c^ glaube, bie ^auptregel be^ ber (Srjie^>ung fep, ben Sinbern 3eil i 
|u laffen, fUf fdbfl }u bilben. iDa^ befie, waä man tbun fann, iff, 
baf man bie Xriebe fcfarfi unb reijt, ein »ortreflicfer «Kcnfcf jn 
werben, unb ihnen bie eigne Slrbeit fo »iel wie mbglicf babe^ er« 
leichtert SlQe Katur, wenn |!e grof unb ferrlicf werben foU, muf 
frepe 2uft bähen, greplich muf ber Stoff baju in ben Urfräften 
liegen; unb ein guter Srjieher follte botf einiger mapen bie i8or« 
treflichfcit ber ^flanjen fennen. 3«her gewaltige ©ciff wirft f4)on 
in ber Äinbheit, obgleich noch io» unh Kebel, feile ©traflen 
»on ftch- Sllfibiabeä legt ficf al^ fpielenber ^nabe SQagen unb 
Dchfen in ben ^eg, (Wingt ben Xreiber ju falten; Scipio erfannte 
ben funftigen ^ariuä im jungen Solbaten. ©in einziger ©ebanfe, 
nur eine Xfat, »on fcfarfem tiefen ©efüfl ober »ielfacfer Ueber# 
legung entfproffen, obgleich noch wf <»«f »erfchiebnen ©eiten, if! 
eine glüdlicfe S^orbebeutung; unb fo ©cfnelligfeit }u faffen unb |u 
befallen: hingegen SUlgeforfam unb ^raubafengutartigfeit, fo be« 
liebt bep ipebanten, eine unglücf liefe; benn ba ifi fein ^utf unb 
feine ^raft. 31Qe^, wa^ in bie jungen Seelen eingetrieftert wirb,, 
wa^ fte nicht au^ eigner £uji unb £iebc falten, f aftet nieft, unb iff' 
»ergeblicfe Scfulmci|ierep. S33aö ein S’inb nieft mit feinen Sinnen -- 
begreift, wooon ei feinen 3»ecf af nbet, ju feinem eigenen Kufen unb 
Vergnügen: ba^ »erfliegt wie Spreu im SBinbe. So iff bie Katur 
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M itbtntigen »om S5aum un5 0ra^ an; un^ der !D!enf(^ mac^t 
taoon feine i2Iuäna()me. >n fein £eben {urfid, unb fe^, 

ob ettna^ »on aQen t)cm 9[{or;eingcn geblieben ifi, n>o nic^t etwa blof 
{um Serberb be^ @enu|fe^. i8ie( SUtur unb wenig 55ücfyer, me^c 
€rfabrung a(^ @e(crntc^ bot bie wahren nortrefiieben ^enfe^en in 
(ebem @tanb btrioorgebraebt. 

€in £inb muf erfi ben S3oben fennen lernen, worauf eä gebobren 
ifl, 0ewäcbfe, Xbiere unb ^enfeben, eb eä etwa^ Dlu^länbifcbe^ 
faffen fann: fonfl Idmmt ein ^apagä^ b^rau^. „^cine (Schrift, fagt 
ipiato mit SReebt, unb wäre fte non bem achtelten £ri^megi|l, gibt 
mebr a(^ Erinnerung ber Dinge, bie man febon fennt;" unb i|t für 
ben, ber fte nicht fennt, eben fo unbebeutenb, al^ bie ^ieroglppben 
für bie dlömer auf ihren prächtigen Dbeli^fen. iSon ber ftnnlicben 
SRatur aber gebt man hernach über in bie 0ei|{erweIt; unb macht 
in Entjücfen l&efanntfchaft mit ben grofen 0ricchcn unb iHömern, 
unb allen aufcrorbentlichen SBefen, bie biefe Stacht erleuchten. 

911^ mein Sater einige 2lobre weg war, fuhr er fort, befam ich tine 
folche (Sebnfucht nach ihm^ ^of ich nicht länger bleiben fonnte. 3ch 
fühlte bie Ungerechtigfeit be^ 0rof ber;og^ wegen feiner bublerifchen 
Dochter erft recht lebenbig; fab meine eigne 0efabr, unb machte 
mich obngeachtet ber IBorftellungen meiner Xante auf, unb reifte 
ihm nach, ohne |u wiffen, wo er ftch eigentlich oufbielt. 2lch ging 
unter anberm Stamen nach iSenebig, um bort, wäbrcnb ich <hn au^; 
funbfehaftete, bie SBerfe Xi;ian^ }u fiubieren, unb oom ißaul 93ero; 
nefe unb Xintorett }u lernen; unb meine Xante fehiefte mir non 
meinem Mütterlichen, fo uiel ich brauchte, ißaul gewann mich halb 
lieb, fo wie ber 0rei^ Xijiau, ben ich in feinen lebten Xagen oft mit 
@ingen unb 0pielen ergö^te ; unb fte weihten mich in nerfchiebnen 
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ton i^mt 0e^eimniffen ein, tteü fie Singe bt^ mir fanden. €< ttar 
mir nun (icb, i^i oufer meinem eignen SSergnügen noc$ (twai 
gelernt ^atte, womit i^l micl^ auf aDen $aQ 5urc^ ^ie SBett fc^Iagen 
fonnte. 

£>en ^erbd tor meiner S3efanntfc^aft mit £)ir erfuhr ic^ en^Iit^, 6a$ 
mein IBater ;u Ifanbia al^ ^auptmann in Dienfien €urer 0lepu* 
Mit ftfinte, unter (em ©enerat SDtalatefla, einem Florentiner; 
Deffen eof>n €o^raug in öen Sinnen feinet SSoter^ öort umbringen 
lief, weil er mit feiner erfien Xoc^ter ^aria $u tl>un ^atte, Me er 
befwegen feltfi, 5er falte ©arbar o^ne (Eingeweibe, mit @i^ f>in^ 
richtete. 3cfi war fcfion jur Slbreife fertig, un5 wartete nur auf ein 
©cfjiff jur Slbfabrt, al^ meine Xante mir bie neue traurige Slacbriebt 
melbete, baf aucf er burcb SKeucbelmbrber, eben wie ber junge SRalo^ 
tefta, liingfi, noch tor bem j^riege mit ben Xfirfen, bai £eben einge^ 
böft habe. X>ief traf micf) wie ein SBetterfcblag; icf fcb*t>u<^ in meinem 
^er;en IRacbe, unb focfite lauter ©alle. SRocb biä je|t fann ic^ 
nicbtg augricbten, wenn icb mein junget Sblut nic^t fär ein aü<g 
au^gemergdte^ auf ber ©teQe bingeben will: aber ba^ SSerberben 
reift über ihren Häuptern." 

Sem €blen (ianben hier bie Xbranen in ben Singen, er warf ficb 
nieber an bie üueüe, mit bem ©eftcbt auf bem ©oben; fein 3nnere^ 
war beflommen; er fcbwieg unb fnirfcbtc mit ben S^bnen. 

3cb fafte ibn bep ber ^anb, unb rebt ibm ju; „90?icb jammert ©ein 
©cbitffal, unb Su baft 9iecbt ju jürnen. Slber bie 9Be(t iji toH ton 
Unglücf liebem! unb Su fannf! noch flolj fepn; wo ftnb biejenigen, bie 
fo tielJebcn in ihrem 3nnern haben, wie Su, um alle^ ju befdmpfen? 
Freube unb £eib umtanjt unb umringt wecbfel^weife jeben ^enfefen, 
unb hierin ift fein llnterfcbieb ;wifcben 5f6nig unb Unecht'' 
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„O ®encjianer, fu^r et auf, unb 3^>t ©enuefer ^abt gut reben! 
(Euc^ bot fein ^au^, wie un^ baä ^cbiccifc^e, fo niebertrcic^tig )u 
©runbe gerichtet, unb 3^t (trablt froblocfenb in Offen unb 2Bc|fen 
non 3tofi^n wie ba^ 3<viQing^ge|firn am ^immel; So^fana, bie alte 
©iorie t>on ^elfc^fanb, liegt ba in €cf)mu| unb Xrauetfleibem, mit 
Äetten bedangen oon feinen eignen 6öbnen." 

Unfer ©efpräc^ ging bann auf bie ©cfcbic^te biefec 6taaten äber, 
bai ^iec ju wcitläuftig wäre, unb aufec meinem Greife. 

<Eä war febon gegen COfittag, unb ber £)untl uom ©onnenbranb auf 
ben ©egenben benabm aQe i!luäftd)t; unten fc^ien ber 6ee $u foeben, 
unb eine ungeheure ^euerufanne non gefcbmoljnem ©Uber; €ibe;;en, 
j^äfer, ^liefen unb unjdblbare 3nfeften bitlten in ber ©lutb ein 
allgemeine^ $eff,\inb bie ©riQen betäubten mit ihrem ©e^irp wie ein 
?D?eerbraufen bie Obren: wir machten unöalfo an unfereüueUe in bie 
grüne fühle Sfacht wo bie unburchbringlichen Sichen; unb S^uchem 
gewölbe unb gclfen mächtiglich »or bet $ihe 2)ampf befebirmten. 
QBir flärften unö mit ©peife; unb ber frifche ipurpurfaft ber iraube 
weefte unbeiwinglich bie greube wieber in jeber SReroe. 9Bie ein 
ipaar junge ©ötter lagen mir ba im ©chatten, unb unfre ülugen unb 
Sippen lächelten Pom tergangnen jtummer wie bie I5lumen be^ 
grübling^ pon fü^em ülbenbtbau. 0 3«9«n^ «> glücffeelige 3«9rnb; 
ach, tparum perläffeft ^u un9 fo halb! 

üBir fchwiegen, unb überliefen un9 ber neuen IbBonne; unb plät; 
fcherten, benn wir bnUrn JKoef unb ©trümpfe au^gejogen, mit ben 
^änben unb §üfen in bem flarcn 2Baffer; ba9 ungern in bie IQ^ärme 
hinauf tonn, um über Älippen }u fchäumen. 3rber Pon un9 abnbete 
fo ba9 ©efühl feiner Saufbabn. 

SRachbem wir lange in @enu§ unb Smpfinbung gelegen batftn, unb 
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mit t>cn SBeOen unb 5(iefeln gefpielt, unb Kräutern unb juttsm 
@proffen, brac^ icb (ucrfi t>a^ Stiafcbtorigen, unb fragte (eife: „Unb 
(Edcilia?" 

,ßd^, €äci(ta, ertpiebert er bafHg, ifi für mich terloren, ein fc^tvaqer 
Unbotb entführt fie mir. ©ceüge Slugenblide, mo an mir aüe€ 3r; 
bifche fleh bep ihr |u @cifi erbebte, i<b Por mir fe(b(! perfcbtpanb in 
einem 0O?eer untergetauebt Pon unfierblicber 9ieinbeit unb ^(arbett! 
bie SIrme bauert mich; aber ba ifi feine ^Rettung, wo ein 0ott nic^t 
hilft" 

,,^ai golbne @efcb6pf bat über mich permoebt, wa^ icb nie glaubte. 
Unfre näcbtlicben Bufammenfünfte in 93enebig waren leiber feiten, 
unb wir faben un^ einanber nur bep grbbter ©icberbeit. 9io(b 
wäbrenb biefer Beit warb mancher um fie, fo wie febon Pieie Porber 
um fie geworben batten; befonberö ber junge SBartboiommeo 5** 
mit einer PbQigen pcriiebten iRaferep, übrigen^ ein 01Rann, nicht ohne 
treflicbe (Eigenfcbaften, wie £)u weift, nur Pon geringem 93erm6gen: 
aber feine ^artbie war ihren (Eitern unb ISrfibem gut genug; unb 
feiner pon ben gelben ergriff ihr ^erj. 0iRir gab fie nacb unb naef 
aHe^ ^reiö, ©eel unb £eib, nur bie lepte ©unfi warb mir porbebatten; 
ihr (Entfebluf hierin war fiablfefi unb unwanfbar: weber SßerebU 
famfeit, noch ©ewalt, unb bie feinfic SSerfcblagenbeit fonnt etwa^ 
au^riebten, ©ie bat mir gute (proben abgelegt, baf ein SBeib Por 
ber Serfübrung ficber fepn fann, wenn nicht perfübrt fepn wiH. 
©u magfi immer borüber Kicbeln; aber fie bat eg geleifiet 3cb febe 
©ich in ©ebanfen fragen, wa^ wir {ufammen tbaten? 9Ba^ ^bam 
unb €pa, lieber Jreunb, ehe fie aug bem (parabiefe pcrfiofen wut# 
ben. SBir lebten im ©tanbe ber Unfebulb nach unb nach; freplich 
ging bief auf einmal auä ber bürgerlichen ilBelt nicht, wo aüeg feine 
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fön6Ii4)e ^oppd( un5 trepfac^ be^c(!t. 3Bir ofenbarten un4 
fo toie pon Slngeflc^t }u tUngeficbt unfer 3<inre^. £)u fannf mic^ 
immer |u biefer <inen bolben einfältigen 0cbäferfnaben nennen: 
aber o(>ne folcbe SSorbereitung geiangji Du nie bi^ in öcn acfiten unb 
neunten ^immci; nur b^cfifien^ auf bie grüne üBicfe, tvo, toie man 
fagt, biejenigen binfommen, bie toeber feelig noch oerbammt finb. 
i£Ber aUe Fimmel burcbmanbert bat, unb in jebem genofcn unb ge; 
litten }um üluffiug in ben böbtrn: barf oon bem üieicbe ber £iebe 
reben. ©laube nicht, baf ich bitr toie Petrarca fcbwärme; biefer 
toar ein armer 6finber, unb bind nur am 6cbein, nie an ber SQirf; 
(icbfeit; er bot mit feinem 0eäcb$ unb klammer fcbier unfre gani;e 
^oefie ju ©runbe gerichtet. Die Xboren feufjten ihm 3abrbunberte 
lang nach, unb mancher befang bep einer fciienDirne bte@raufamfeit 
ber berühmten ^rooen^alin in unerträglichem ^inerlep, anfiatt bie 
oerfchiebnen SReije ber Srbcntöchter, in ihrer CKannigfaltigfeit, toie 
bie heitern ©riechen auf$uempfinben. (£r fctbfi $n>ang bie fluge §rau 
{ur unerbittlichen ©trenge; fte fchtoebte ja in augenfcheinlicher@efabr, 
baf er bep ber erflen ©unf! noch einen i5anb ©onette, unb berühmtere 
Oben auf etma^ anber^ al^ ihre fchönen Siugen machte.'' 

nt 

„Ütn ipianen oon Entführung unb etoiger iOerbinbung mürbe oon 
un^ im Slnfange ffarf gearbeitet; aber toeil mir feine £uftgefialten 
toaren unb ©inn hotten, unb fte auf feine ^eife oon ihrer Familie 
lafen moUte, bie fte aUjujärtlich liebte, unb befonber^ ihre Butter 
tobt }u fränfen befürchtete: legten fte ftch bep näherer IBcfanntfchafC 
nach unb nach, i^i*^ fohen bie miflichen folgen bep ben grofett 
^inbernifen ju beutlich; unb erfannten injmifchen innig, baf bie 
SRatur unter allem bürgerlichen 33erhältni§ bep ^enfehen oon reiner 
Empfinbung unb flarem Sbegrif immer burchgeh, trop aßen ®e; 


Digitized by Google 



SlrftingbcBo, unb bif glöctfedigen ^nfetn. 


65 


fe^en. @ie richten f!c^ (tvar im dlu§cr(id;en tui^i ber Drbnung betf 
großen ^aufcn^: betreiben ober in ©ebeim ihre eigne ülrt t>on ©lüd^ 
feeiigfeit, ebne welche fein 2eben ^ertb b<tf> @0 berffricben benit 
bie bimmlifcben Xoge, unb mir liefen bie ©btter moUen." 

,,^ben im grübling noch gefcblofnem grieben fom cnbli^ 3Rotf 
9Inton &*** ou^ ©riecbenlonb bober gefiürmf mit neuem ©olb 
unb ©cbüben. ©ein SEBeib unb feine jmep deinen Jfinber, Zö(^tn, 
moren bort on ber ^efi gefiorben; unb bie beißen ©troblen, bie 
Sdcilieng ©cbönbeit »on ftcb morf, febienen möbt^nb ber erjien S5e# 
fuebe ben ibtfn Eltern gerobe ben SKeij ju hoben, ju onbern (Erben 
für fein Vermögen, ©leicb einige ffioeben nach feiner Slnfunft bi«tt 
er um fle on : unb fte morb ibm oerfproeben, unb mußte brein rcilligen; 
ob er gleich febon in bie SSierjig, fte erff monnbor if!, unb ibn nicht 
leiben fonn; ober er bot ftine großen SbcjtPungen bep feiner ©fott# 
bolterfcboft in ^onbio no^ reicblicb »ermebrt mit ©roufomfeiten 
unb Srprejfungen, unb Unterfebteiffen in 93crbonblungen mit ben 
Xürfen, ftebt in großem SInfebn; unb ihre Familie, obgleich bemittelt, 
beborf hoch megen ihrer S3rftber einer foteben SSermonbtfchoff. Unfec 
Eicbe^fnoten fcblong ftcb bobureb nur fefter; jeboeb brobte boÄ nobe 
^ogelmetter in ber bie S&lumen oller unfrer §reuben ju jet# 
fchlogen." 

„SJiein Slufentbolt biefen ©ommer bitt om £ogo in furjen Eufireifen 
pon SSenebig ou^ mor febon befcbloffen, cb icb mit ©ir befonnt 
mürbe; unb ©ein Slntrog mit ©ir ju jicben, fegte mich onfong^ in 
Sßerlegenbeit: oUein icb mußte nun ber ©oebe feiuen beffern SRotb. 
9(ucb ^ocilio, bie öußertl beforgt ifl, mürbe furchtfom borüber; boeb 
i(i oüe^ in fo meit noch SBunfcb obgeloufen." 

,,^ier fomen mir meit öfter {ufommen. ©ie bot ihre SBobnung ouf 

IV 
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t)ein ©ut in bem ©arten, gerabe nor einer ^fianifc^ule t>on jungen 
!5dumen, nic^t weit non einem i5runncn mit einem weiten 3)?armor; 
beefen, non b<>bcn iUbm^nen umgeben, wo man fei)r bequem über bie 
9Rauer {(ettert. ©ie fann non ber ©eite |u einer X{)ür btrein; unb 
über bief ifi ein Senfter in i^r Sintmer wegen be^ £attenwerf^ für 
/bie Sieben baran leicht ju erfteigen; weld>e^ icb aber boeb, au^Surc^t 
gefeben )u werben, nur einigemal bie lebten Siäcbte, woe^nbUigbunfel 
war, unb weber SOionb noch ©teme teuebtete, um bie Umfebweife ju 
erfparen, gewagt bnbe: unb icb erflieg immer bamit aUe neun^immei; 
mit ber Dlacbricbt non ber SInfunft be^ OSräutigamö jur ^oebjeit er# 
obert icb enblicb, atb, unter wie niei ©cbmeicbetepen, berebten iSitten, 
beiden SBoQufUüffen unb ©cwalttbatigfeiten! ba^ heilige ^PaUabium, 
umrungen non ©lonj unb geucr, jebe giber füfe 3Butb." 
SIrbingbeUo bo^t^ fttb (epten Dieben non mir abgewanbt, 

unb bicit nun fein ©efiebt in ben frifeben Haren 0ucU hinein, um 
bie ©iutb banon abjutüblen. 

SBir machten un^ nom neuen über bie Si<tf<b^n unb icb gab ibm 
ben Diatb, weber fte noch ibn ju mabien, unb lieber fteb {u rechter 
3eit (u entfernen; bie ©acbe fämc mir alljugefäbrlicb nor. 

„Slieb ^u, antwortete er, wenn £)u leinen ÜBiUen bnjl, unb X)ir bie 
Süfe gebunben fmb! ja, fiteben möcbt icb, aber mit ibr; jeboeb 
wobin?" 

©eben fenfte (icb ^<*3/ 2lbenb rücfte naher; wir erftiegen 
noch bie ^öben, unb überfaben weit bie £ombarbep unb ihre Sufi# 
reoiere. IBepm ^eruntergeben nabmen wir einige 3cicbnungen oon 
reijenben SBinfeln unb^luoficbten ab; fanben al^bcnn unfern ©teuer# 
mann auf un^ warten, oerliefen üuell unb ÜBalbcben unb ben 
leichten erbebenben Sletber: wanbeiten wieber in bie Xiefe, unb 
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fegdten unter bem UcbUc^en ^nubcrrpiel non Slbenbrbt^ nac^ ^anfe, 
{tpifc^en ben @efängen frobloctcnber SBinjcc Ober bcn ©cegen bti 
^erbfleg. 

Slrbingb^Qo wagte noc^ biefetbe SRac^t eine 3uf«>ttmenfunft mit 
€äcüien. 6ie bidttn Oiatb, unb mürbe befcbioffen, baf er bie 
^Porträte mabien foQte; inbem ei anfibfig fe^n mürbe, unb fogar 
SSerbacbt erregen fönnte, menn er e^ nicht tbäte. Uebrigen^ t>er^ 
liefen fit ficb auf ihre @egenmart bcä @cifie^ unb SSerfleUung^gabe, 
unb nabmen befmegen bie ftcberfien 3)7aafrege(n. 

Z)en britten Xag barauf bolt ibn auch ibt jungrer iSruber ba)u ab, 
unb er begleitete ibn mit allem 3ugebörigcn; ber iSrautigam moDte 
ibr Sbenbilb noch vom @tanb ihrer 3ungfräulicbfeit. 

0ie batte gar nicht nbtbig gehabt ihm }u (tben; aber er }auberte mit 
Sleif, unb fchien auf Sßicht^ acht ju geben, al^ bie eigenften unb be; 
beutenbften Büge oon ihr recht ju fajfen. 0r bat fle, fo ganj blof atö 
unbelannter iSiabler, fte möchte ftcb nur nöQig fccp ihrem SBefen 
überlaffen, unb tbun mie fonfi in ber @cfdlfchaft, ober al^ ob fie 
allein müre; er müjfe oon fdbfl au^ ben mancherlep Bewegungen 
ihrer ©ede auf ber Oberfläche be^ Äörper^ ihren ßbarafter ab# 
nehmen, unb feine iph<»ntaf«c ba^ @anje bilben. <£in gute^ ^or# 
trat fet) plattcrbingä feine blofe SIbfchrift, unb e^ gehöre baju ba^ 
tieffie ©tubium be^ SRcnfchcn, wooon er noch leiber weit entfernt, 
woju er auch }u jung wäre; aber er wolle nach iSermögen ba^ 
©einige thun. 

3hte 0)7utter war immer babei) jugegen, unb ber Bräutigam, unb 
einige oon feinen unb ihren Berwanbten gingen auf unb ab. (Eäcilia 
war fehr aufgeräumt, fprach unb fcherjte, unb hatte bie SRahlerep 
{um Befien; fchien {war bem hoiben Jüngling in feiner Bcfchaftigung 


Digitized by Google 


68 


^cinfe^ 2B«r?e. Vierter SSanö. 


gern {u^ufe^en, warf fogar unoerfteQte Slide auf i(>n, wie man auf 
@(^ön^eit wirf^: aber a(Ic^ wie fremb unt> jum erfienmal; unb i^re 
üBorte batten immer etwa^ non bem nornebmern £on gegen einen, 
ben man für feine Sirbeit bcjablt. 

Sie erfie ©i^ung gefebab bcö SRatbmittag^ gegen Slbenb. Slacb 
wenig Umri§ unb Beiebnung fing er fogieicb am ^opf an $u mabien. 
©ie faf ben anbern 3)?orgen bepm grubflütf noch einmal; unb bann 
woQt er fte nicht weiter plagen, aufer bep ber SoUenbung, um bitr 
unb ba nacb^ubetfen. Sen Üßacbmittag unb ganjen britten Xag unb 
nierfen SÄorgen braeft er bamit faft allein ju: unb ftebe ba! jie fam 
beraub wie nöllig tebenbig. Sllt unb jung bewunberten bie erflaum 
liebe ©leiebbtit. €r batte fte in einem leichten fömmerlieben ^orgen^ 
anjuge porgcflcBt, mcifi oon grüner ©eibc, worunter bie PoUfomm# 
nen formen ihrer jugenblicben ©lieber reijenb aufwallten, unb bureb# 
leuchteten, ©ie flanb in £eben^gröfe, naebbenfenb, wie gerührt, in 
bie Bufunft blicfenb, ben Äopf in ber linfen auf einen ^ult geftübt, 
in einem Biwro^r» i^urtb sanj ofneel genfter bie Sluöficbt auf 
ben ©ee ging, an welchem ©irmio in ber IRäbe unb ein wenig blaue 
gerne Pon ben ©ebirgen wohl angebracht waren. Slrbingbello batte 
im ©eficbte febon Büfl« öon ihrem ßbarafter auögefpäbct/ bie ficb 
nachher erfl cntwitfeltcn. 

Sen fünften SRacbmittag gab er ficb an ben SSrdutigam. SRacb ben 
erflen Umrijfen gcflanb er ihm gleich, ba§ ihm fein Äopf febr febwer 
porfomme; unb ba§ er noch feine rechte 3bee Pon ber urfprüngltcben 
(Einheit feinet (Ebarafterö in ber (Einbilbung habe. SOIit allen grofen 
SKdnnern müff’ ein Äünftler lange leben, um nur einepon ihren 
bebeutcnbiien Slufenfeiten in tdufebenber BBabrbeit fef! ;u baftben; 
unb überhaupt fep cä febier unmöglich, irgenb 3emanb fteber bar; 
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|u|?e[len, l)cn man nic^t an ©eifl un^ Äraft gewiffermaßen üUtt 
treffe. 

ging ^»ierbci) im 33?arf SInton eine gewaltige SSeränberung »or, 
unb er err6tt)etc, unb würbe wieber bla§ augenfc^cinlic^; fo baf er 
aufifie^en unb an^ ^enficr gc^en unb Slrbing^eQo ein()alten mufte. 
©iefer fa§te barauf aü fein SSewu^tfepn jufammen; unb jener tarn 
nad) einer langen ipaufe wieber unb fe$te fteb. UlrbingbeQo jeic^nete 
nom neuen, unb i^re ^licfe begegneten ftcj) einanber wunberbar: bie 
bei Slrbingbello bell unb burebbringenb, boeb t>on aufgewäbltem 
^erjen, flammten in bie feinigen, wie in eine büflre SZaebt üoQ 
3rrfeuer. 

0)barf Slnton fragte ibn enblicb, ob er ftcb febon lange in SJenebtg 
unb ber ©egenb aufbaltc. 3lrbingbello antwortete mit S3efinnung: 
ifi noch nicht lange ; bie 2ßerfe beö Xijian, unb ^aul ton SScrona, 
unb Xintorett hoben mich babin gezogen; unb auch am Johann S5el^ 
lini if! noch }u fiubieren, unb anbern; befonber^ aber an ber berr^ 
lieben 3)?cnfcbenart jum Kolorit." 

„©epb 3bc ou^ 5 loeen 5 felbji?" oerfolgte er ferner. „3a;" war bie 
Slntwort. „Unb £uer SSaterV" „?0?ein SSatcr ifl tobt, unb meine 
53?utter ifl tobt, icb ohne ©efcbwifler bin allein übrig." 

„2Ber war er, wa^ trieb er?" biefe grage machte Slrbingbellon enb# 
lieb ungebulbig, er febnidte ben fjJinfel au^, unb antwortete: „€r 
war ein ©ebwertfeger unb machte gute klingen." 

S3ep biefen SBorten trat (Edcilia herein, unb hemmte ba^ ©efprdcb; 
benn (ie waren oorber ganj allein. „9lun, gebt^ gut?" fragte fle 
Idcbelnb. „(£g würbe beffer geben, antwortete Dlrbingbello, wenn ich 
bag ölüd gehabt hatte, 3bro Sjccellenj langer ju fennen." „91n mir 
ifl nicht fo oiel gelegen, erwieberte ber ©rdutigam, wißt 3bt 
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(aft ti für ^ut mit mir fepn, uti5 mac^t ^ie Signora ooQen5ä 
fertig. 2Bir »er&en nci^er befannt »erben, unb fünftigen SBintcr 
einmal ifi^ beficre 3cit." 

„SBic ®ic befcf)len," ncrfc^te SIrbingbeüo; unb röcftc bie ©taffelep 
»eg. 

„D nein, fprac^ btf^id (Eäcilia, im hinter gibtö (auf er lRebe( unb 
(Regen, unb feine gute £uft jum SRablen.'' 

„(Run gut, fagte ber (Bräutigam, ba fann e^ ja noc^ nac() unfrer 
SSermäbtung bitt gefcbcben. i^in icb »bnt bie§ ju febr bet 
feb^ftigt; unb fann nic^t fo rubig fe^n, »ie 6ie, mein ^erj.'' 

Sie nahm ibn bep ber ^anb, unb fab ibn jdrtlicb an, unb führte 
ibn fort. 3(rbingbcQo gab feiner 3titbt»»d tin^n O^afenffäber, 
brachte bie Sachen in Drbnung, unb ging barauf non ihrem ©ut, 
unb fam ju mir nach ^aufe. 

€r erjdblte mir, »aö norgegangen fe^: unb mir »urbe barüber »arm 
im ^opfe. 2lcb fonnte nicht anber^ glauben, al^ (JRarf Slnton habe 
£unte gerochen; unb »arnte unb befch»ur ihn mit (Bitten injfdnbig, 
duferft auf feiner ^ut ju fepn, unb für je$t (ich ganj fülle ju bnlten. 
€r aber meinte, feine 21rf rotb unb bla$ ju »erben müjfe non et»a^ 
anberm bttröhtt«/ Siferfucht; fo niel er (ich fclbfi fühle unb an 
anbem beobachtet habe, offenbare ffch biefelbe auf eine anbre SEBeife. 
3cboch fep »abr, ba§ bie ©runbnerfchiebenbeit ber (DJenfehen bietin 
fonberbare 2lb»eichungen mache. 3nj»ifchcn bdtf er ffch noch 
nirgenb fo betrogen, »enn bie§ Sifcrfucht fepn foQe; auch teime ftch 
bief nicht }u feinem übrigen (Ebarafter, »ie er ihn auä ^örenfagen 
unb ben »enigen Slugenbliden fenne. £)at er auf feiner ^ut fepn 
»firbe, baffir brauch ich nicht }u forgen; aber ein feiger nur ffieb 
alle ©efabr. (S7an muffe Stanb halten, mit unerfchroefnem (IRutb, 
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fo lange ba^ !8erberben nic^t unfibeminblic^ einbräc^e; bief aOein 
rette unb beglücfe ben 9)7ann. 

Sein SBerbac^t ging auf ettoag anber^; unb ein wabrfagerifc^er 
@eif! gcb ibm ein, ber Statthalter non 5tanbia fe^ bet> 
morbung feinet iDater^ nicht ganj auter Spiele getoefen; unb bie 
Siehnlichfeit feiner @e(!a(t ihm aufgefchoffen. 

3)?ir fiel h^if hiwt^^P ein, baf 5)?arf ülnton, t>or feiner Statthalter# 
fchaft non ber SKepublil abgefchidt, einige 3eit ju hinten) geflanben 
unb mit bem @ro§herjog auf einem fo guten $ut umgegangen fep, 
baf er feinen fchmierigen Auftrag glüdlich au^geffihtt h^^e; ich 
fchmieg jeboch hieroon fülle, um nicht Del in^^euer }u giefen, unb 
fagte im Segentheil: bief fäme mir nicht toahrfcheinlich nor, er foUe 
fich beftoegen nichts in ^opf fe$en. 

S>en folgenben borgen bracht er ba^ I5i(b bahin, ba$ e^ im Slahmen 
fonnte aufgefpannt werben; unb belam für feine SIrbeit non (Eäcilien 
felbf! einen fch^nen golbnen IRing mit einem fofibaren 0lubin |um 
©efchenf, ber gerob an ben ^erjen^finger feiner linfen ^onb pafte. 
®ie§ gefiel ihm benn; unb er freute ftef, unb lachte barfiber, wie 
bie Singe biefer SBelt fo fonberbar unter einonber taufen. SIro 
btitten Jag hierauf follte bo^ Seplager gehalten »erben, alle Sin# 
(iaiten baju waren fchon gemacht, unb bie SRachbarfchaft |u einem 
fefilichen 95aH eingelaben. 

SIrbinghello ging injwifchen tiefftnnig herum, of wenig unb tranf 
»iel, unb fonnt e^ nicht länger oerbergen, ba§ er oom Stempel ber 
2iebe mächtig gezeichnet war; er mieb alle ©efeQfchaft. SRorgen^, 
Slbenb^ unb bcö SRaeft^ fam er nie auf fein 3immer, unb fchlief 
nur be^ ^ittag^. 2l(h h<tde mit bem SIrmen ^Ritleiben: aber ba 
war nicht zu rathen; er hbrte wie ein ^eerflurm. Sic erflen Stunben 
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tn 9^a4)t am Xage »or öer ^od^jcit trat er auf einmal pl5$ti4) ^afhg 
auf mein 3immcr, bta§ uni) fürchterlich); ich fchricb eben an einem 
95riefe. 2Bie ich *hn aber fo erfcheincn fahr fiel mir bie geber au# 
•^ber ^anb, unb ich fpwng auf: „iffia# gibt#, »a# halt Du?" 

,,^ein 2lrgmohn mar nur {u gut gegrünbet, h^ttl" fpeach er, unb 
ging mit mir $um äu§cr|cen ^nbe ton ber Xhür meg. 

„X)u fennfl ben fchönen einfamen ^(a^, mo bie großen babplonifchen 
SEBeiben Pom hohtn Selfengefiab herunter nach bem 6ce hangen, 
unb ba# 0anje }u einer feiUen melancholifchen QSertiefung ftch ettn 
fchlieft: bahin mar bie (egte Beit immer mein (iebfier @pa$iergang; 
fchon Porher ftnb mir bort bepfammen gemefen. 2Iuch biefen 3Ibenb 
ging ich ^ahin, unb nahm ein !^n|trumeut mit fing an $u bam^ 
mern, at# ich noch auf ber entblöften SBurjel ber Porberfien üBeibe 
nach bem Xhale ju fa§, unb meine Reiben fang. £ier Inhalt pon 
meinem £iebe mar: ülcb, mein iSater tobt, meine Butter tobt, meine# 
£eben# £ufl in frember 0emalt! ifi bieh nicht ein junge# ^er{ ju 
brechen? 0aitenfpiel Mag# mit mir! Unb bet) ben ’IBorten, nach 
bemSSlicf unb ber Smpfinbung: 5(i(?er(t Du £üftchen in ben Slättcrn 
mir Xrofi ju ? fam# über mich, al# ob ich meinen iSater por mir unb 
mir minfen fähe. „SBarum erfcheinjt Du, ma# perlangll Du Pon 
mir?" rief ich tmb fprang auf. B“Sl^tth trblicit ich nicht meit Pon 
mir einen 5?erl mit bem 5}?eiTec in ber ^anb, melcher al#ba(b bapon 
ging mit biefen 2Borten: „§lieh junger ^enfeh. Du bauerft mich, ich 
foHte Dich ermorben! glieh fo gefchminb Du fann|t, fo meit Dich 
Deine IBcine tragen, unb meibe ben SKarf ?Inton. Schon mürbe 
burch ihn Dein Später umgebracht 0)ieibe ba# 0ebiet be# 0ro$; 
her 50g#." 

mürbe babep ba# ^er^ im £eibe umgekehrt; aber ich befann 
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tnic^ boc^ nicht lange, fonbem rif meine tpifiole h^rnor (er ging auf 
feinen COiegen nie ohne @en>ehr au^ unb jagte ihm non ber Seite 
eine Äugcl burch bie SSrufi, ba§ er auf ber Stelle (lurite. „Stirb 
ßlenber, ffir Seine Schlecfitigfeit in ber Schlechtigfeit, unb bereite 
tag jDtuatticr Seinem Patron in ber Unterwelt!" ucmahm er noch 
bie Slntwort. Sarauf gab ich >htn noch einen ftchem Sto$ mit feinem 
eignen C07e|fer, unb wäljte ben Körper in bie Sornen unb ba^ 0e; 
fhräuch hinein, ben Reifen hinunter. iRiemanb war fchon längfl mehr 
auf bem ^elbc, unb e^ fchon finfter; unb ber Ort ift überhaupt, wie 
Su weift, obUig abgelegen. Sen jSerl erfannt ich noch, n>ie ich i^n 
näher befah; ich hnJ>c »ot furjem in einem SBirth^hnnff i“® 3«*# 
pertreib mit ihm a la Mora gefpielt, unb ihm nicht allein feinen tßttt 
Ittfi gcfchcnft, fonbcrn bie 3echc oben brein bejahlt." 

Sief cntfe$te mich; »ch fnh öie gräfli^en Solgen bep feiner fühnen 
€ntfchloffenheit Porau^, unb wufte nichts }u antworten, al^: ifl 

ungeheuer!" 

„Su foUjl nichts babep ju thun, unb nichts babep {u perantworten 
haben, fuhr er fort; nur befchwbr ich ®>ch ^immcl unb Seinem 
lepten Xropfcn £icbe ju mir, laf mich^ aueführen, einen höflich«» 
politifchcn SRcuchelmörber mehr au^ ber 3Bclt ju fchaffcn. 0 95er# 
nunft breit allen Seinen htitern Slethcr in meinem 95er(!anb au^, 
baf ich genug (u 2Berle fchreite! wenn er morgen auf ber ^och# 
)eit mit Sir pon mir fprechen folltc: fo fage nur, Su ho^tft mich 
le$tern Sage nicht gefehen, ich ftreiche fo oft im 2anbe h««®/ unb 
fuche Schönheit in ©egenben unb unter SRenfehen; unb gib im 
übrigen auf alle^ Sicht wa^ Porgeht, befonber^ auf bem 93all in ber 
Sßacht" 

3ch war betäubt Pon allen biefen Singen, unb wufte mir nicht |u 
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Reifen. Wör öa fein 3iatf>, aW entweder i^n oöcr Öen ün^ern 
oufjuopfcrn; unö »or öcm erftcn ©cöonfcn fc^auöerte meine 6cele, 
wie öor i(>rem Siic^jtfepn; Den fömg(i4)en 3ön9nn3 üom rdc^icrifd^en 
ÜIrm l)er 92atur bemafnct, »oQ inncrm @e^a(t, bec überafl f)emor; 
(!raf)lt; ober bcn miggefc^affnen 95o^b«ft^rt/ &cr 93omeflicft(ie 
au^ fleinlic^)er 2eibenfd)aft unb elenbcm 3ntcrcffe »egtilgt? e^ fanb 
meber 5SSa^I noc() ein anber 3J?ittel ffatt. 

3<^> gab if>m nac^ bcr Ueberlcgung jur 2Inm>ort: „Su foßfi mic^ alö 
Deinen ^reunb erfennen; an Deinem 0)tutf) unb Deiner ^(ugbeit 
im übrigen barf ic^ nic^t jmcifeln. 3c^oc^ bebcnfe uorfjer, wa^ Du 
t^ufl, unb ba§ Dein 2ebcn felbfl babep in duferfier ©cfa^r i|V' 
„SSBag foQ mir ein 2ebcn, ba^ ©flauerep bulbet unb Unrecht leibet? 
erwieberte er, fcbdnblicbe^ Unrec^)t! unb bag graufamfte! O icb n>ei§, 
bai baä emig lebt, tva^ in mir lebt; unb baf bie$ feine ©emalt ju 
©runbe richtet. 3c^) war, t»a^ ic^> bin, unb »erb cg fc^n: ein ebicr 
©eifi, ben fein göttlich Urmefen burc^ alle feiten »or ber Drangfal 
niebriger SSerbinbungcn immer halb erlöfen mirb. 0 »dren »iele 
wie i4» ! öer Jpranncp unter unferm ©efc^Iecbt foQtc halb weniger 
fepn. Slbcr ba fürtfttcn fic ftd) öor bem aSertcbcn £ob, unb glauben 
fie waren ba^, wa^ ba falt unb bleicb unb fiarr au^geftrecft auf bem 
SSrete liegt, ba cg nur baö ©efpcnfi ber eigentlichen Unterwelt i|f, 
ba^ ihre niebrigre ©attung uon SBefen nach feinen jämmerlichen 
95ebürfni{fen herumfoltert, unb aQe reine (Seele mit 3lpo|iel|timme 
ben «erachtet, bcr feinen ^uth h<>f }u Serben, unb ftch «on bem 
€lenb frep ju machen.“ 

^ich bfinfte, einen ©ott reben ju hören: fo (tol$ unb grof fianb ber 
(D?enfch «or mir; ich niugfc ihn an mein $erj brüefen. 

Allein ber miglichfle ißunft be^ ber @ache war Säcilia; bief machte 
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am meif!m }u fc^affcn, unO er überlebte auf aUcn @cUen. <£r 
staubte, ba$ cä cnbficf) auch S^bcn mürbe, unb fep ber @ema(t 
fieser, bie er über ihren 2BiUcn habe! |»e felbfl in^ ©piel »erftochten, 
unb ber auferorbentltchen tBiegfamfeit it)re^ ®eifie^ unb ihren am 
bem ^ähigfeiten bie 9ioUe nicht ju fchmer. C£r müffe ba^ auferfte 
magen, fte biefe Stacht noch ju fprechen: e^ märe nothmenbig, baf 
fte ftch »orher barauf bereite. 

Uebrigen^ fahen mir immer Härer in bem, ma^ borgegangen mar. 
^arf tUnton (Heg nicht auä blo§er ^öftichfeit bc^ feiner testen (2(n^ 
funft an unferm ^au^ ab, ba er bep ben oorigen tBefuchen nicht 
that, bie er bep feiner tBraut ablegtc; ber 0rohhcrjog mochte SBinb 
befommen haben, mie ber junge ^re^cobalbi heranmüchfe, unb baf 
fein blofer 037ah(er in ihm fteefe, mefmegen ihn ber ülbcl ju ^loren} 
gemiffermafen berachtete; unb moflte bep Seiten ber gefährlichen 
93rut ben tfladen brechen. Ser ?Dförber be^ lOaterö h<»tte benfciben 
in IDenebig au^gefunbfehaftet, unb fein eigen b6^ 0emi(fen baju 
angetrieben. X)a^ anbre ergab (tch bon fe(b(t; er tief ihn bep (Ich 
mahlen, um ihn genauer fennen $u lernen, unb ob er mirflich gefährd 
(ich n>äre; unb Strbinghetto befchleunigte mit ben ohne atte^ Slrg ge/ 
fagten SBorten: er mar ein ©chmertfeger unb machte gute klingen; 
bie ihm bieQeicht ber Sorn be^ ^immelä eingab, bem tSerbrecher 
ba^ Xobeäurtheil anjufünbigen, feinen Untergang, menn e^ nicht 
anber^ bcrhängt gemefen märe. 

©er Urfprung biefer Gegebenheiten mar unö aber bamalg unbe# 
fannt, unb Strbinghetlo erfuhr ihn erfi, alÄ er mieber nach Slorcnj 
fam. SRarf 2lnton berliebte |tdj bort gleichfalt^ in 3fa^*cöcn, unb 
bracht cd fo mcit mit feinem Selb, unb feiner ihr neuen gefälligen 
oencjianifchen 9)7unbart, baf auch thnt, ber ©eltenhcit megen, etne 
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3ufammcnfunft »erfproc^en »ur&e. Slßrin f?att t>cß gehofften Söer? 
gnfigen^ fanb er Ouri^ geheime ^cran|la(tung i>e^ '3atert( ton 
tUr^ing^eUo in i^rem ^intmcc eine a(te magere Siege angebunben; 
unb fc^iic^ mieber baron, a(^ ob er nicht ba gemefen märe. Fächer« 
(ich baburch bep ihr gemacht, hatte bie ganje £icbe^gefchicht ein 
Snbe. (D?ar( ^nton nahm bie§ jrnar nicht n>ic einen (uftigen (Streich 
bet) bergtcichen Laufbahnen auf bie leichte SIchfel; hoch fonnt er ftch 
fogleich nicht rachen, unb lieg bie Sache lieber im i8erborgnen. £)er 
0rofhtrjog, in ber §olge baoon benachrichtigt, gebrauchte ihn her; 
nach» ntö ein 0?^ann, ber feine Leute fannte, {u feinen lUbftchten. 
lilrbingheQo, noch ^nabe, bekümmerte ftch nicht um folche SDinge. 
So entliehen immer bie michtigfien folgen a\ii jUcinigleiteit. 

3|ch ging barauf ju meiner 59?utter; unb ec fchlo^ (ich auf fein Sinimer. 
Um ÜOiitternacht fcblich er herauf, unb fneg in (Jäcilien^ ©arten. Sie 
hotten f!ch gleich im Slnfang ihrer Liebe Seichen für Singen unb 
Ohren erfunben, bie fein anbrer ®ienfch oerfianb unb bie ohne aßen 
SJerboebt waren. Sie oeenahm ihn, unb erfchraef: biefe Seit über 
foßte feine Sufammenfunft mehr gehalten werben; unb befann ftch, 
ob fte fommen ober nicht fommen woßte. Sßg er aber barauf baä 
Seichen gab, wo aße^ mu§te gewagt werben; benn auch bie§ hatten 
f!e, im Jaß, wo fle fiel) bie höchfie ©efahr entbeefen muften: fo ging 
f!e (itternb nach ber Xhür, unb ihr fanfen bie ^nie ein. 

„Säcilia, fprach er ju ihr, wie fie im oerborgenfien SSufchwerf an 
ber SJJauer behfammen waren, ich bin oerloren, wenn ich Seinem 
Bräutigam nicht iuoorfomme;" unb erzählte ihr bie ^Gegebenheit ben 
SIbenb mit bem iBanbiten, unb aßeä in wenig SBorten, wag fte noch 
nicht wu§te. „tOIorgen D^achtg, wo nur immer möglich, fchaff ich 
ihn aug ber 2Belt, unb ich hoff, eg foß bep bem fefilichen ©eräufche 
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nic^t an @elegen{)cit fe()Icn, wenn £)u nic^t lieber mic(> willfl ^iu; 
gerichtet feben." 

3cbcÄ 5£Bort war if>r ein ©onnerfc^lag. ^ 

„D wcl4) ein Sturm waljt ficb über mic^ b^r! rief fte au^, entfett, 
nac^ langer iSeteiubung ; febon tauml’ icb mitten in ben er|ärntm 
SBogen bon tUbgrfinben )u Sibgrünben geworfen, unb aQe SBinbe 
rafen. Sieb, war icb mit Dir au^ bem Sebiffbrutb auf einer wöfien 
unbewohnten 3nfcl nur! SIber wir geben unter in ben wUben . 
glutben." 

„SJJir fagt^ mein ^erj, erwiebert er barauf, baf wir glfitflicb ber 
©efabr entfommen. ^?abe SOJutb, b*ntmlifcb SSBcfen! ber SCBeQen Un# 
geftüm ber(e$t fein 0efHrn; e^ tritt beffo gldnjenber balb wieber 
auf, unb (irablt in ewiger Slarbeit." 

„Sßicmanb wei§ öon unfrer 8iebe (ber (Ebte wollte feinen greunb 
auf aDe 5Seifc aufer ©efabr feben). S^iemanb weif bon bem febänb# 
lieben SOorbaben bcÄ SKarf Slnton gegen mich; fein Spion unb 
5Jiörber meinem SSatcr^ mobert febon jwifeben Klippen unb Dornen: 
folcbe Dinge bertraut man nicht, aufer gegen wen man muf. Der 
CHrofberjog iff noch weit bon birr, mich foU er fo (eiebt nicht in bie 
Schlinge befommen. Schlage mich auä bem Sinn bie furje ^rit 
bc^ 0ecfimmel^, unb tbu, al^ ob Du bon mir nichts wüftef!: unb 
Du bi(t pdjer. Ueber mich waltet bie 58orftcbt: fonji war ich bem £ob 
nicht entgangen, unb fte bntte mir meinen ipfab nicht gejeigt" 

„D wie fann ich Dich, 0elicbtcr, einen Slugenblicf bergeflen? ®ie 
fannft Du bergejfen meine Seeligfeit unb mein EeibenV" fiel fte ihm 
mit Xbrdncn an feine boch^iopftnbe Sbruft; fuhr aber balb bofttS 
auf unb ergriff ibn, jurücfftofenb, flammernb bep ber ^anb: „gort 
bon bicr, über S5erg unb Dboir (nf mich! O bntt ich 3^^ 
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0 ic^ UndtadfecÜse! 3^ bef4iwöre £)ic^ bep a(Ier unfrer 
?Bonne, Deiner unö meiner 2icbe, (ißr|te fie fic^ i(>m |u 
uni) umwand feine ^nie: äbermäitige Dic^ mcinctmegen, ber 9iui>e 
meiner ^amitie wegen, uerfebiebe wenigilen^ bie iKac^e! 3)7ic^ feffelt 
ba^ graufame 6cbicffa( mit eifemen betten an mein Sienb, unb i^i 
fann i^m nic^t entrinnen: Du aber gc^ in ein anber 2anb, fep gifidiie^ 
bep aUen Deinen 'SoUfommenbeiten, unb la§ mic^. 0 &ott, fcblucbite 
f!e, wer weif, wenn unb wie unb wo, unb ob wir je unä wieber feben!'' 
Slrbingbeüo umwanb ftc feß mit feinen Slrmen, unb träufelt i^r mit 
bet ©timme bei lebcnbigficn ©effif)W inö Dbr: „fficlcbe fflaoifc^e 
gurc^t bat lieb Deiner bcmeiitert! fomme wieber ju Dir unb rebe 
mit SJefinnung. (£iJ fiege bie £iebe, bie in ber ißatur allem anbem 
oorging, unb bie ©erecfjtigfeit! b<«(lDu feinen S?licf in bie £age bet 
Jufunft? einem folcb^n bösartigen Ungeheuer woUtefi Du an ber 
Seite liegen, unb Deine glänjenbe 2Qol)lge|1alt oon il)m febänben 
(affen, in lauter ©ram unb Sfel, ba bie ebelften Jünglinge bod (Sifer 
unb $euer bor Dir fc^mac^ten? ^at bief fo mächtig wallenbe ^er| 
in Deinem 95ufen fo wenig eigne Äraft, baf eS nichts für ftc^ t^ut: 
fonbern feine angebobrnfien SKegungen nach onbrer SSillen umlenft? 
D Säcilia, erhabnes 5Befen, erfenne Deinen 5Bertf>! ju Deinem eig; 
nen SBobl, unb weil ic^ Diel) fannte, bertraut i^i Dir baS ©e^ 
^eimnif/' 

„6oQ ic^ ben ©c^lec^ten betflagen, i^n ju einem 3wepfampf l)erauS# 
forbern? wie albern! SBarten in ber ciuferjien ©efa^r? wte tf>6ricbt! 
i^n geben laffen, bulben, leiben, fc^weigen unb mich babon machen? 
O icb Ware nic^t wertb, Dieb an meine ©eele ju fajfen, ni^t wertb 
auf biefero S5obcn ju atbmen, tief tief unter ber €rbe, ber arm# 
feeligfie bölbjertretenfie 2Burm mfift icb fepn." 
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,,©ie Seit ifl «öd/ wir ^aben feine SEBorfe ju nerliercn; ic^ fage ©ir 
auä bem iBuc^e be^ einigen iSerbängniffcä: ^aef Slnton, ber niebm 
trächtige COteuc^elmörber mu§ (ierben non meiner räcberifc^cn ^anb 
für aUe feine SBo^b^iten; ober ©u mu^t mtc^ unb ©ic^ bem £ob 
unb ber bjfentlic^en 6cbmac^ ^rci^ geben. finbet ^icr feine 
9Bab( unb ic^ fenne baju genug ©einen i)eUen 0ei|! unb ©eine 
Sofien ©efüble. ©feinetmegen ^»ab in jeber Kürffic^t feine ©otge: 
für ©ic^ tnirb ©ein febarfftef^tigeä Sluge (cit^t ben Slui^mcg finben, 
unb ©eine ©etnanbti)ctt o^ne SSerle^ung unb ©efa^r baröber meg; 
gleiten." 

„IRun, fo fürchte benn aUe^, unerbittliche^ gelfenhcrj! nerfegte fle 
ihm aufgebracht; unb wenn ©u ftchcr fe^n willff: fo {üde ben 
©tahl juerff auf mich. O htrbcpgcführt burch bie Süfte, (ich ich an 
bem ^c(fel eine^ ^euerfpepenben ©ebirg^, SBerberben runb um mich# 
unb mir nergehen bie ©innen. D fbnnt ich mein unabfehbareä Slenb 
aller Unfehulb jur ©chau aufftellen, unb fte bamit oor bem erfien 
gehltritt Warnen!" 

lUrbinghello fonnt ihr nicht mehr antworten, fo fchneQ rif fle fleh 
eon ihm fort nach ihrem Siwoicr; öoeh brehte fie (ich unterwegs 
noch einigemal um, fam aber au§er fleh, nicht wieber {urfitf. 

Sr fagte mir ülnfang^ non biefer Unterrebung nur fo Diel, baf fle 
ohngefehr ben oon ihm erwarteten ülu^fchlag genommen habe. 

©en anbern 3)?orgen in aller grühe gefchah bie Xrauung. Sficilia 
erfchien am IRachmittage, wo ba^ ©elag war, reijenber al^ je; 
©chlafloftgfeit, unb bie beftänbige Ueberlegung beffen waä oorgehen 
feilte, hatte ihre £eben^geifter erhi^t, unb überiog ihr ©eficht mit 
ber lieblichften ©chaamröthe. 

SlrbingheUo bereitete fleh ben Xag über auf bie Xhat: machte fleh 
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felbfl auf ben 9?otf>faü eine ®fo^fc, fdmmte fein S^aav anberi, ter# 
dnberte ^ut unb SIcibung, um einen ßanbmann bcr ©egenb »or|u# 
(teilen, unb fc^fe ftcb in gute Serfaflung jur <*«f 
fflteine SOIutter unb icb waren bepm Sefte. 

Sine jablreicbe ©efellfcfiaft batte fttb eingefunben. ^rac^t unb Ueber; 
fluf, mit feiner Äunjt angeorbnet, berrfebten an ber £afel, unb in 
©dien unb Jimmern ©lanj unb greube. £)ie SJraut febien in neuen 
Smpfinbungen uerlorcn, antwortete aber boeb leicbt jebem ©cbalf, 
unb immer in jungfrdulicber Sefebeibenbeit; jeberroan febien ben 
©lüdlicben }u beneiben, beffen ©eute fte warb, unb ben ÜBunfeb 
im ^erjen ju bfflfn, mit fiiger ©ier im Siebe^bette, (iatf feiner, ber 
iarten ©cbönbeit 25Iume }u pfiüdcn. 

©egen 2lbenb erhob ftcb ber 55all. 2lfö bie Äerjen brannten, »er# 
mifte man halb ©raut unb ©rdutigam, unb (dcbelte barfiber. 
Der ©rdutigam fam nach langer Seit juer(t wieber, unb feine Un# 
entbaltfamfeit unb Sntbaltfamfcit betlatfcbtc ohne ©cbeu ber 5)?utb# 
will junger Männer. Doch bbrte man ju feiner Sntfcbulbigung 
»on einer ©timme ben frechen ge^cenninifeben ©cberj: bcr »erfuebte 
SRitter wirb ben ©lorgen febon bei> hartem ©türm bie ^abne auf bie 
Geltung gepflanzt haben. Sr lachte;' jeboeb bfmCte micb^ nicht ba^ 
Edcbeln ber 8u|i nach gepflogener £iebe, unb wintfe mit ber $anb 
nach ben Jenftern. Unb fteb! Dladeten ftiegen auf in ber 8uft unb 
freujten (ich über bem ©ee; unb jerfnallten in febönen ^freifen 
finfenb. ©leicb hernach erfebien auch t>ie 35raut wieber unb würbe 
beglüdwünfebt »on ^Dtfittern unb SSeibern, inbef fle glühte wie 
eine SRofe. 

SRan führte |te an ben Srfer jum heften ipiaö, ba^ ©ebaufpiel anju# 
fehen: unb auf einmal raufebte bie Girandola gen ^immet wie ein 



V 


Digitized by Google 


Slrbing^ello, iml> bic glücffcelig«« 


8i 


ungeheurer brennenber ^almbaum. Z)arauf folgten mancherlep 
neue Seuerwerf^fünfle. S>er Drt baju n>ar auf einem hohen fe(ft(hten 
Ufer be0 6ee0 nicht weit vom ipaUafle; ber Bräutigam, metcher betf 
gleichen oerftanb unb e0 angeorbnet hotte, lief hernach felbfi hinunter, 
um bie £cute, bie e0 abbrannten, jum €ifer )u treiben, weil einige« 
mal fiarfe ipaufen uorgingen: unb gerab am Snbe ber 0tiege tourb 
er uom SirbingheUo an ber ^ehle fe|i gepaeft, unb empfing ben 
fthärfjien mörbcrlichrten £)oIch(iich »on unten auf in0 ^erj. 2lrbin« 
gheüo fagt ihm fchleunig noch <n0 Ohr: ,,^in ber junge $re0coba(bi! 
©eine 55raut war meine ©eliebte, bie grucht unfret £iebe »irb ©ein 
Sermbgen erben (tatt bejfen meinet 23ater0/' 

£r lag ba unb regte ftch nicht mehr: SIrbingheQo entmifchte. SRie« 
manb bemerfte ihn, bie i^ebienten unten fperrten aQe, weit pon bem 
^Paliajle, Slugen unb lauter auf über ba0 geuerwerf, unb jubelten 
unb lärmten; unb oben plauberte man gleichfal0 unb betrachtete. 

€r lag ba, fo lange ba0 geuerroerl bauerte, iffiie e0 porbep wor, 
unb bie Gebienten wieber hercinfprangen: erfchoU auf einmal ein 
3etergefd}rep. ^ian brängte ftch ben Ihüren htrau0: ©et 
Bräutigam ift ermorbet! lief plö^lich oon einem ^unb jum 
anbem. (Cacilia rennte mit ©cheul heroor, unb wie f!e beutlich «er« 
nahm, unten an ber Stiege mit einem Stof in bie Q3rnf{ 
ermorbet! fanf ftc auf ber ©teile nieber in Ohnmacht, unb SIrm 
unb $&cine wellten, ihr SUntlih entfärbte füb, unb ber ^opf hing im 
IRaden. ^an h»b (tt auf unb brachte ftc auf ©i^c, unb befprengte f!e 
mir fiarfen aBaffcrn; e0 war ein allgemeine^ ©ewühl unb £ärmen. 
©er Xobte warb unten in ein 3itnmer gebracht; man |og bie Kleiber 
weg unb befichtigte bie ^unbe: (te ging nett in0 $er{, unb ba war 
an feine ^älfe mehr }u benfen. Cacilia fam wieber ju (ich. 

IV 
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mir? n?o bin ic^? fprac^ fte f!5bnent> mit ocrirctcn ^liefen, ^cb, 
tobt, tobt! 3Ber bot ibn um^ebraebt! o icb Unglucffcdige!" unb fo 
zerraufte ßc ficb bic febönen blonbcn £odcn, unb rig bie 5Ueibung 
Pom £(ib(, unb toütbete n>ie eine Bacchantin. 

^3*b ^orf fagen, baf , bep Äummer unb 0orgc für SirbingbcQon» 
mich boeb bieb ent^ödte. D 3bt 'Leiber, toelcb ein ^ann erreicht 
je €ure BerfteQung ! @ic tooQte mit 0emalt $u ibm, aber man bicU 
fle ob. „D ©Ott, »eich ein 23ermäblungöfc(t!^' fcblucbjtc fte, unb bie 
Sbttinen ({ärjten ibr au^ ben iUugen. ^ätt icb aber aUe^ gemußt, 
fo mfirb icb tiefet 9)?it(eiben mit ibr gehabt bobett 
^e fSertoanbten beä ^art !21nton, worunter eine oerbeuratbete 
®<b*vcf!cr pon ibm war, perfiummten unb machten aUerlep ©e; 
ßchter, unb wußten nicht, wo fte angreiffen foUten: bic Brüber unb 
€(tem ber (Edciiia perioren aber ben ^opf nicht; unb ber dltcfte, 
auch ftbo“ Perbeurotbet, ergriff fic bep ber S^anb, unb fagte ju ibr: 
„Sofft 2)ich, wa^ gcfchebcn ifi, fann man nicht önbern, unb fep per? 
nfinftig, für 2>ich ift jc$t ein fritifebec 3citpunft! Sprich, unb rebe 
laut: bot !0?arl 9(nton fchon wirKich feinen Bunb in ber Xbot mit 
!Dir PoQ$ogen, ober nicht? bati anbre foU bemach, fo piel menfeb? 
möglich ifl, auf^ fbörflfe unterfuebt werben.'' Sic warf ben Äopf 
in bie fUrme unb bebedte bie iüugcn, unb fagte feuf$enb unb weinenb: 
,,^cb, wdr eg nicht gefcheben, unb ich ooeb, wa^ ich war!" 

©ie Scbwefler antwortete hierauf: „2Sir ftnb hier auf einmal in 
fonberbare llmftdnbe gcratben, unb werben fcbwerlicb fo frieblich 
au^ einanber geben fonnen, al^ wir jufammen gefommen flnb." 
„X>amit Sie ernennen, perfekte ber Bater ber (Edciiia, bah wir nichts 
unbillige^ perlangen: fotl meine lochtcr gleich in ftebre Berwabrung 
gebracht werben, unb einige Pon 3bten Berwanbten unb meine 
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66^ne m6jcn ©ie begleiten. Ser ^aO tfl auferocbentlie^. SBir er; 
geben un^ bann in ben ^uäfpruc^ be^ bob^n SRatbl 3n|n»ifcben 
wollen wir aQeä auf^ llrengiie au^fragen unb unterfucben." 

Sie ältefien unb angcfebentten non ber Stepublif, bie bicr jugegen 
waren, perfammelten ftcb gleich auf ein Hinimer allein, unb machten 
einen Jtreiä; bte ISerwanbten blieben in ber Sßäbe, bie äbrigen @dfle 
im Xanifaal, unb unten würben bie tbüten gefperrt. Sie S3ebienteo 
tarnen erft einzeln nach einanber por. deiner wu§te etwa^, unb man 
fanb nirgenbwo bie geringfie ©pur. Ser 0ä|ie waren piel unb 
mancberlep. 0}tan hatte )war auf ein ^aar berfelben Sirgwohn, 
weil fte Por bem (Srmorbeten um (lacilien warben, unb gegen benfeU 
ben heimliche ^einbfchaft hegten: jeboch burfte man fle fo blog baranf 
öffentlich nicht antaften; man ertunbigte (ich nur fehr fcharf unter 
ber ^anb, wo fte Wiihrenb ber Xhat fich befunben hatten, ©ithre 
^erfonen legten gut 3eugnif für fte ab, bap fte in ihrer Gegenwart 
gewefen wären. 

3n fo weit war alfo bie Unterfuchung pergeblich. 0O?an fchidte 
barauf Eeute in bie ©egcnb au^, um jeben IBerbächtigen fefl )u 
halten, welche^ man freilich ^htr hatte thun foUen: allein im erflen 
Slufruhr Pachte iRiemanb baran; unblUcbinghello, einer ber fchneQflen 
Su§gänger, befanb ftch $u bicfer 3cit fchon in ©icherheit. 

SBa^ Säcilien betraf, tonnte man nicht nach aller ©trenge Perfahren, 
ba cä ber 2Bohl|lanb unb bag Ulnfehen ihrer Eltern unb Gräber 
nicht {ulief , welche bepbe le|tere bep bem ©ieg über bie Xurfifche 
flotte ftch ben iRamen großer gelben erworben hatten; alle waren 
auferbem bem reijenben 0efchöpf gewogen, unb feiner pon ^er|en 
bem ^Bräutigam. Mancher machte fich in iHödftcht ihrer ^ofnung, 
entweber fte gan) ju beft^en, nun eine ber rcichflen iparthien Pon 
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Senebig, noc^ unabgcweibet in frifc^er S3(ät^e; oDcr bod) auf irgenb 
'<ine 0efaUidfeit bep folc^er Sage Diccfnung. ^enn ein ^enfe^ ein^ 
mal tobt iß, l)ört baib alle @un|t auf; unb tver am £cben bleibt, ^at 
immer ba8 befle ©piel. ®ic§ ifi in ber 3Ratur ber Singe ; einem 
■ lobten iff bo4) nic^t mcl>r ju l)clfcn, benten ftc, unb e8 tbmmt babep 
nic^t8 ^erau8. €o ging8 ju iSenebig, mobin Cacilia jteb noch bie; 
felbc iRacbt unter S5eglcitung il)rer Gräber unb ber SSermanbten 
ibre8 95räütigam^, mit etlichen ^perfonen »om Siatb, auf ben SBcg 
machen mufte, bi8 ibre ©cbmangerfebaft fteb oöUig offenbarte. 6ie 
mürbe jmar nach ber §orm gehörig bemaebt unb befragt: allein ba 
man gar feine 121ngaben, nicht ben geringfien 3Serbacbt, unb fte einen 
SBartolu^ unb 95albu8 in berfelben 'Perfon jum 21boofaten batten 
enblicb frep gefproeben; unb fte felbfi ocrflanb mcifterltcb bie Seelen 
}u fepln, unb fpielte burebauö ihre OioUe oortreflicb: in bem furjen 
Umgänge mit Slrbingbellon bitten ftcb ihre feltne i]^aturgaben berr; 
lieb noch entmicfelt unb au^gebilbet. 

3u Anfang be8 neunten S)ionat8 barauf mürbe fte, in SSepfepn ge# 
ricbtlicber 3e«sen, oon einem gefunben fräftigen Sobn entbunben, 
melcber in ber Jaufe bie 3?amen S. Marco Giovanni e Paolo em# 
pfing; unb Sßiemanb mufte bie geheime D3ebeutung. Sie gelangte 
bamit jum rechtlichen ^eftp aller @fiter ^arf Slnton8, bem ihre 
Ißrfiber ein pröebtige^ 0rabmal oon bem bcräbmteften ^ilbbauer 
mit einer finnreichen ^nfehrift oon bem befien lateinifchen Poeten 
beforgten, unb trauerte lange, unb hielt fleh eingejogen oon allen 
2uf!barfeiten. 

tHrbingbello batte fich nach glücf lieb ooHbracbter Xbat burch Ummege 
fcbnell auf fein Zimmer gemacht, unb gefchtoinb umgefleibet; er mar 
ftcher, Oon SRiemanb bemerft morben }u fepn, unb moUt im ^repen 
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unter ^er fremben Äleibung ni*t länger Melbett. 3 n unfre 2 Bo^>nung| 
fonnt er nat^ belieben herein tinb ^erau^, weil er ben (Schlüffe! 
ber einen 9Iugentr)ür t>on feinem ^tfigei i)a(tc. 3iuc^ war o^ne biej 
aütg auä bem ^allafie nacfi einem guten ipia$ }um ^euerwerf ge; 
laufen, bem jauberifc^cn 0 chaufpie( über bem 6 ce. Sni^ift^«» 
machte er ftc^ t>oc^ bebenb auf jeben ^aU gefaxt, unb lauerte n .^e 
bep feinem 3 inimer im ©arten, bi^ ic^ mit meiner 50?utfer nac^ 
^aufe fam, unb ibm bat? glücHic^c 3 citt>cn gab; ba^ gef! wa*- gänj; 
lit^ öerftört, unb idj bidt nur fo lange au^, ol^ e^ ficb fc^iefte, um 
nichts }u uerfäumen. 

^uf ibn fiel nicht ber minbejte 33erbacbt, weber hier noch in SSenebig. 
®ort würbe bep einigen jungen Herren ftrenge Sßaebforfebung ge# 
halten, bie mit heftiger £eibenfchaft »orber um Säcilien warben; 
aber e^ fam nichts btrau^, unb bie Srmorbung blieb ein SRätbfel. 
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Sttjepter 

^\S^^s2:Qrt>ing^c[Io wollte nun nic^t länger in öer 0egen5 
I Meibcn; Me 0onne war hinweg, 6ie i^n an ftc^ jog, 

' unb um bie er ft(^ ^>erumbewcgte; aber auc^ für 
jc^t nicf)t wieber nac^ SSenebig. Unb wenn ftcb bort 
bic ©aefjen aufö glüdlicbl^« festen; fo fab fein ©ctfi in ber^ufunff 
®inge, bie ibn folterten, ©üfiglcit eoHfübrter SKacbe, ©ram »on 
^äcilicn gefebieben ju fepn, Äummer ihretwegen, unb Sorge für 
feine eigne Sicherheit wechfetten in feinem fterjen plö^lich ouf unb 
ah, wie ein Stprilwetter. Sich länger auf|uhalten war gefährlich; 
weil man unter ben papieren tD^iarl 31nton^ Pielleicht 9(ufträge ton 
<Eo^mu^ ftnben fonnte: unb ftch gleich cm^ bem £anbe ju machen, 
fchien Perbächtig. ©nblich entfchlof er ftch, n<>eh Ueherlegung aller 
Umflänbe, noch einige Xage )u harren, unb in|wifchen fcharf auf 
feiner ^ut )u fepn. fam un^ nicht wahrfcheinlich Por, bof ber 
©rofheriog feinen unb feinet 23ater^ Job fchtiftlich foQte perhonbelt 
haben; unb ein tSertrauter, wenn er auch noch ba wäre, wie nicht 
;u Permuthen, burfte bei> Schlechtigfeiten Pon fo üblem (Erfolg teinen 
Särm machen, jumal ba er hoch nicht ftcher wäre, unb nur muth^ 
mafen fbnnte. 
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Sirbing^cUo ficQte ftd^ autseräumter an, a(^ je; unb wenn in ®tf 
feUfc^aft bie Diebe auf bic S^egeben^eit fam: fo fc^wieg er entweber, 
ober prie^ (07arf SIntonen gludiicb, baf er fo gerab in PoQer grenbe 
fiarb; unb auc^ ^äciiien, bat ftc fo gefc^winb atö mbgiic^ bon bem 
barten 3ocbe ber €j>e fep au^gefpannt worben. 
ibBir fifcbten bann auf bem @ee, gingen auf bie unb (afen 
noch babep }u guter Ie|t bie fcfibnfien Oben im ^ inbar, ber feine 
©eele oom neuen mit bobcm Taumel fcbwellte, unb in etwa^ feinen 
©inn oon ber @egenwart wegwanb. £)ie Dvoman;« aller Dlomanien 
auf bie 3nfel Dibot>b^ befonberä entjfidte ibn fo, baf er fte halb 
au^wenbig fonnte. ©eine ipb^ntafie fam wieber gan; in baä @btter; 
reich ber ipoejie hinein, bie ©picle griechifcher ^us^nb riffen fein 
^er; bahin, fäfe Üiebe unb folcbe Xhaten prie^ er allein ein wfirbig 
grflhling^leben; alle feine Äräfte tobten unb würben ungejifim: er 
wollte fort in bie 5Belt, in SPewegung, auf eine neue i5ühne, unb 
war nicht mehr }u halten. 

Seine PoUe jwep iSBochen nach Säcilien^ Slbreife brach er auf. €r 
fchrieb oorher an feine Xante um einen DBechfel nach @enua; er ge; 
bachte Oon bort nach ^ranfreich ;u fchiffen, unb baburch nach ©panien 
)u wanbern, biä an bie lebten Söften pon ^ortugatt. 9)?ir banb er 
unterbejfen (Idicilien auf^ ^erj, unb baf ich 
guten Gelegenheit iRachricht geben foUte. ©0 halb fte frep wäre, mäfte 
permittelt werben, bof wir alle brep jufammen eine greunbfeha^ 
au^machten. $ür unfre ^eimlichfeiten bilbeten wir un^ eine jebem 
anbern unergrönbliche ©chrift, unb wollten bep ben ^auptpunften 
ba^ Sleugriechifche gebrauchen, ©eine SBieberfunft würbe al^benn 
Pon ben fernem Umffänben abhangen. 

©eine SReife nach @enua nahm er fleh Por }u §ufe )u thnn, unb fo 
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foKt ei fein Eebrnlang 6urc^ alle fc^önc ©egenbcn gefd^e^en; er 
^iett ei für X(>or()ett, fi^ anberd }u macben, roenn man gefunb unt> 
flarf märe, unb feine uotf)tvcnbige i£i(e f>ätte: bie O^atur non Sanb 
unb Leuten fönne man auf feine anbre Sßeife fo gut fennen lernen; 
unb ma^ bie Strafenräuber beträfe: fo fep man im ffiagen ber @e# 
fa^r tocit eher au^gcfe^t; unb bie ärgffen würben non Silligfeit 
{urücf gehalten, gegen ein barmlofe^ ©efebäpf, ba^ o^ne bürgerlichen 
Steichthum, wie f!e, blog menfcblich einberfebreitet. 

€r lief mir alle feine f^abfeeligfeiten (urüd; unb nahm nichts mit fich, 
af^ einen woblgefpicftcn S3eutel, unb fernher unb €trümpfe. 

Sin einem Slbenb beurlaubte er ftch non meiner COiutter, bie Xbränen 
nergoh, unb ihn an ihre S3rutl brüefte; er würbe non ibr geliebt, 
wie mein 3n>illing^bruber. 6ie gab ibm ihren reinffen 0eegen, unb 
bat $u @ott, baf er fie erbbren möchte, ba er nicht länger bleiben 
woQte; unb fagte ibm $ulebt, baf fte f!ch of^ nach feinem Umgang 
febnen würbe. 3b>^ machten wir weif, baf er wieber in feine ^ei# 
mat {öge. 

fSBir brachten bie 92acht af^benn bepfammen ju, fo recht wie flare 
Quellen non £eben, wo alle S3(icfe burchgeben; ich wünfehe mir nie 
eine gröfre ©eeligfeit. Siber ach! wa^ iff ber 3)fenfch? ein ipunft, 
jerfebt unb jerriffen nom ©chicffal auf allen ©eiten, unb unaufbalt^ 
bar fortgetragen in ben wilben glutben ber Singe, wo er Weber 2ln# 
fang noch €nbe ftebt. 

©egen ?0forgen fuhr er auf, fteefte bie alte ^janbfehriftnon ben Senf# 
würbigfeiten be^ ©ofrate^ in bie Xafche, bie ich i^m fein unb wobl# 
gefchrieben mit auf ben SBeg gab, unb bie griechifchen l^rifchen 
Sichter non Heinrich ©tepban; warf feine 3iib«r öie ©chulter, 
baf fte (fürmifch erflang, brüefte mich noch einmal an fein ^erj, unb 
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fü§te feine ganje @eele auf meine Sippen, unb fc^of pon bannen. 

erbebte n>ie ton einem Xobe^fc^auer unb fanf wie in^ @rab. 
0 Slenb unb Jammer, ^ienieben o()ne $reunb }u fepn! unb 6to({ 
unb 3ube( unb Kühnheit, wo jwcp ii>r SBefen nerboppein! 

337einc 0?utter unb icb dingen barauf }u Snbe Dftober^ wiebec nac^ 
iBenebig, wo mein Sater au^ X)a(ma)ien fcbon angefommen war. 
Der 9Beg ba^in erfäUte mic^ mit Xraurigfeit. @egenb unb 0^en; 
fc^en unb @ebäube Ratten ben porigen 9iei} nerloren, unb fianben 
ba wie Schatten. erfannte innig, baf {u aUem @enuf jwe^ 
^er^en not^wenbig ftnb, bie fic^ lieben. 

Die ^ärtlic^feit meinet iSater^, meiner ditern S3rfiber unb perwit; 
tibten ©c^wefler, bie if>n begleitet (>aften, linberten unb Perfßften 
allein meinen @ram ju ^aufe. Sdcilia fa§ noc^ in (Irenger S3er^ 
Währung: hoch war jeberman für fte, wegen ihrer ehemaligen Rügen 
unb befcheibnen iUuffuhrung bep aller ihrer ©chbnheit. üluch ich that 
unter ber ^anb mein befiel; ba^ jdrtliche @efchbpf hnRc fich Pon 
bem 3ngc 3^atur überwältigen laffen, unb fonnte hernach nicht 
anber8 hnnbeln. 

IBerfchiebne junge Seute, alle Pon großem Xalent unb genaue 
ISelannten pon 2trbingheQo, famen }u mir, feinen gegenwärtigen 
Aufenthalt ju erfahren; welchen ich <^nen aber nicht entbeefte, mit 
iBorfpiegelung, er habe in feine ^eimath gewollt. 

3u Anfang iRopember^ erhielt ich folgenbcn IBrief Pon meinem 
Sreunbe. 

©enua, Sßopember. 

A3ie ich cmä bem fruchtbaren grofen Xhale ber Sombarbep, Pon 
hunbert ^lüffen burchfirdmt, baä feinet gleichen in ber IH^elt nicht 
hat, burch bie wilben fahlen ^elfenfrümmen be^ Apennin hinauf 
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trat, unb rabh^i au^ bcr c r tta l^crvor, t>on Reitern Stiften um; 
fpielt, baf bte Soden um meine l^eigen (Schläfe flatterten, oben auf 
bet ba^ tiefe breite 3J?eet unter mir glänjcn fal>, oom föfen 
Strablengemölfbe^Slbenböumlagert: ©ott, mieergrifba^mein^erj 
unb aUe©inne! toie bielbttiä^omcr^ mit einem ©prungoomOtpmp 
f>dtt icb mic^ in bie emige Seben^füUe bineinftär|en, unb n>ie ein 9QaQ; 
fifcb barin f>erumtaumc(n unb alle meine Seiben abtut>(en mögen. 
3d> blieb hier bie SRacl;t bep einem alten ©d>äfer, ber Sbronit ber 
©egenb; unb fab bie ©terne auf unb untergeben unb ba^ SOeltlicbt 
»ieber erfepeinen, unb thronte fo über 3t<LUen,.bie^ ^arabie^ mit 
allen feinen S5en>obnern pon Slnbeginn ber SÄenfeben unb 
^bitten unb ipflanjen unb iSciumen, unb icb, machten ein frieblicbe^ 
€in^; fo rein unb beiüg jetjiojfen war meine ©eele. 

£)en borgen febritt icb btnab, unb fcblief be^ Sßacbmittagä in einem 
reijenben £>orf an ber Äüfte nicht »eit oon ber ©tabf. ©egen CWitter# 
naebt macht ich micber auf oom ©aitenfpiel unb einer ©timme, bie 
lieblich mein SBefen burchbrang. 3<^ laufchte unb oernabm bie 
SBorte, unb fprang an^ genfler: bie 9Kufif lam au^ einem alten ©e# 
müuer an einen ^ugel gebaut, ber in b<>btn ißignen unb Spprejfcn 
unb niebern gruebtbäumen ftch au^ bem 50?eer herootferedte; ii 
maren ©tanjen eine^ SJiäbrcben^ oom ipulci, bie ich mobl 
fannte. Sll^ barauf noch ^ttte meiblicbe ©timme ^u ber männlichen 
einfiel: fo }og auch ich meine Guiiarra heroor, brachte ftc lei^ in 
©timmung, unb fang, al^ ftc aufhörten, nach einigen ©rijfen oon 
ihrer traurigen Harmonie in eine fröhlichre hinüber: „ffier fepb 3hr 
füfen ©änger bort, bie 3hr »ich fo enfjüdcnb au^ bem ©chlafe 
meeft? habt ©anf , hobt 2)anf, baf 3hr SO?enfchcn fo greube 
macht, unb ihr ^er| rührt in ber füllen £>ämmerung/' 
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flnb SSatcr unb toc^tcr, bie «in (jolbe^ Äinb in Sc^tummet 
fpiclcn, fammt bcm Satten, b«n ber ^eife £ag abgemottrt;" m 
t6nte }ur iUntwort f>cräbcr, inbem ein ÜUtcr mit langem ^art an ben 
SSogen ber fic() (lellfe. 

,tO 5br ©löcflic^ien!" »erfolgt ic^i barauf, unb fang, »on 95egeifiemng 
ergriffen, bie feiten be^ Satumutl »on ^?c^pericn, »o aüe fo lebten; 
t»o noc^ fein bif solbne 3nfcl ber brep SSorgebirge folterte, 

unb feine Süfarn mit SSürgerblute bie gelber büngten. 

„Unb »er bifl ©u, eblcr Sciff?" fragt er mich bann. 

„€in junger ^ilgrim, ber naef bem S3ortreflic(>en ouf «Erben wanbert, 
unb feine ©ccle nun hier an ^onig labt." 

(Er ging btrunter, icb il)>n entgegen; »ir bemiUfommten un^, unb 
füllten bie S5ccf)er. »ar ein berrlicber ?)?ann, on bie feeb^jig, ein 
debter ©iebterfopf, »icl »om 3bealc be^^omer, nur nicht blinb: wie 
e^ ber b»be 3onier auch nicht »ar, ber nur nicht fab, »aä ge»5b» 
liebe SÄenfeben immer gegen»drtig mit ibren leeren dtöpfen feben, 
»o»on er enblicb ben launigten S^amen befam, unb ber grieebifebe 
Äünfiler, ber fein S5ilb erfanb, richtete (ich nach bcm 93olW»ib. 
iffiir machten gefcb»inb S?efanntfcbaft. €r »ar ein SIrebiteft ge»efen, 
unb »eil er »enig ju bauen fanb, feinem ^ange ;ur ^oefie gefolgt; 
unb man bidt ibn nun für einen ber befien Dieimcr au^ bem ®t«g# 
reife »eit unb breit, unb er jog aW ein folcber im 2anbe b«u» unb 
ergö^te bie £eute. ©eine grau »ar früh geftorben, unb feine einzige 
toebter gab er »or »enig 3abren einem »aefem Sonbmann |ur 
(Ebe, ber bifr tin @ut gepachtet batte, unb bep bcm er ftcb meiflen^ 
aufbidt. ©ie SSirtbfebaft »ar »irflicb ou^ ber golbnen 3eit, »ie 
ich btrnacb mit S^ergnügen erfuhr. 

3cb fagte ibm, ba^ ich febier eben fo bi« SKablerep triebe, »ie et «be# 
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mal^ öie 55aufunft. ®ie§ freute ibn öenn toon ^crjcu ; er faf te meinen 
fungen ^opf unP ttecftc ii^n in feinen grauen S3art (»nein, uni) fü^te 
mic^ über unb über: ergriff at^benn baä €aitcnfpie(, unb fang mit 
einer ©cbmarmerep ba^ 2ob ber Dicbtfunfl, wie ein wahrer i)3ric(icr 
be^ SlpoUO; baf itb mich Por Suft nic(?t regte, ^aä halbe ^orf fam 
jufammen, unb girrte »or ben ofnen ihöwn unb genflern leifen 
iBepfad. Unb al^ er enbigte, fc^ien ba^ 5)?eer (tarier an^ ©eftabe ju 
braufen, unb ade riefen: lebe Boccadoro!" fo nannte man ihn. 

3ur fernem Äurjweil fing ich darauf «inen ©egengefang an, unb 
richtete ipinbarö Xpucrea <popniT£ AnoXXcuvo? nach Ort unb Um^ 
ftanben ein ; unb fchilberte jum iBefchluffe bcu ^(ten nor mir nach 
bem 2eben, unb erhob feinen ©tanb über ben eined Äönigl Unb 
mit einem Subclgefchrep: lebe ber fchönc frembc Jüngling unb 

ber gbttliche SUte!'' (og man oon bannen, al^ wir gegen CD^orgen 
fchieben. 

3ch machte, wie e^ Xag war, einen ©pajiergang auf ben ^figel, 
unb befah bie 2age ton ©enua: ein reijenbcct Xheater, ba^ non je; 
her feine SBewohner angetrieben hat, ba^ üOieer ju bchcrrfchen; unb 
woherau^ immer bie größten ©eehelben heroorgefommen finb. 
^eiliger CEolumbu^, unbSu ülnbrea^ 25oria, bie3he nun mit 
ben ihemifiofleffen unb ©cipionen inSlpftum'Paar unb'Paar herum# 
wanbeit, (Such Halbgötter unter ben ?Oienfchen bet ich int ©taube an. 
Sich, baf auch ntir fein folche^ 2oo^ beitimmt i|t! 3ch fah hinauf in 
bie unerme§liche ©phäre Pon ©ewäjfer, unb bie ungeheure SJiajeiTät 
wodte mir bie 5Bru|t jerfprengen; mein ©eilt fch webte weit über ber 
dRitte ber Xiefen, unb fühlte ganj in unau^fprechlicher SBonne feine 
Unenblichfeit. 

SRicht^ auf ber SBelt füdt fo flarf unb mächtig bie ©eele ; ba^ dReer 
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ifi 5oc^ öa^ fd; 6 nf{e, n>a^ wir (jicnicbcn (jabcn. 6 onn unö SOtonb 
un5 (Sterne ftnt> dagegen nur einie(nc gltün)cnöe fünfte, unD fantmt 
dem blauen ^lantel be^ Sletbcr^ baräber nur Bttrbe ber SBirN 
lic^feit. Sief if! ba^ »abre Jeben : hierauf gibt ft(b ber SRenfeb Stfigcl, 

Die ihm bie Statur oerfagt; unb nerbinbet in (ich ^ir S3oUfommen; 
beiten aUer anbern ©efebbpfe. SQBer ba^ SKeer nitbt fennt, fömmt 
mir unter ben ^enfeben mie ein Sßogel mar, ber nicht fliegen fann; 
ober ber feine ^(ügel nicht braucht, mie bie (Straufen, ^finer unb 
@änfe. ^ier ifi emige 5Uarbcic unb 9ieinbeit; unb alle^ Jtieine, ma^ 
fich in ben SBinfeln ber 0 tabte in unä nifiet, wirb birr non ben 
grofen SJIafien weggefcheucht. SBie bort bie ©cealpen auffteigen! 
gleich gelben bep Si^paften unb ^brpnen; wie bie (arte £inie am 
^orijont fi(b fu n>eich brrumränbet! in ben Dcean hinauf möcht , 
ich; wie Hopft mir bag ^erj! 

©occaboro wartete fchon auf mich, i^^ wieder an^ ffiirtböbuu^ 
fam. (Er fagte, ich müfte ihn beute begleiten ju einem grofen $e(Ie, 
ba^ bie ganje IBoche fortbauerte. 

SRarchefc permablte (ich mit einer jungen Fregosa in allem 
erflnnlichen (ßomp; ber ©rautigam fep wobt jept einer ber reichflen 
iprioatebelleute pon Suropa. Siefen 3ibenb würbe 2Bcttrennen ge# 
halten, darauf 0 chmau^ unb ©aQ; morgen ©tierbepe, unb fo weiter 
fort, jeden Xag eine andre £u(ibarfeit; Äomibie, ©eiltanjerepen unb 
allerlep ^ünjle foUten fich auf dem £anb unb SBaffer {eigen. (Er 
Ware aufgeforbert {wifchen andrer 9)?uftf bep ber tafel {u ^ngen, 
unb er bäte inffanbig, auch mich darauf porjubereiten ; wir fbnnten 
unterwegs ein bübfehe^ Xbtuia {um 5Bechfclgefang au^benfen. Ser 
ipallafl läge wenige IDiiglien weit Pon ber ©tabt auf der andern 
©eite ber ©ee; ein ^aar Unechte Pon feinem ©efwiegerfobne wfir# 
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6(11 un^ mit i^m fclbfl unb feiner Xoc^tcc auf einer S3arfe ba^in 
fa()ren. X)oc^ er glaube, ba$ icb bicfe^ aUeä fc^on miffe; unb txr; 
mutblic^ eben bcf wegen bicr eingetrojfen fep. 

bcrftc^erte ibn, baf icb herunter gctommen märe, ohne ba^ 
minbefte non biefer ^ocbjcitfeper ju miffen. Siu^ bem Stegreife 
Hnnt ic^ in fo (>ober 0 efeUfcbaft nic^t fingen; unb auferbem mäft 
i(^ immer erfi ein wenig bie 2 irt meiner 3 u^örer fennen, um leicht 
ben (Eingang in"^ if>r ^er^ unb ihre ipbantafie ju finben: fonfi t^ue 
fiberbaupt ba^ nortreflici^fie oft nicht feine iH3ictung. X)ocb woQ ic(> 
ibn begleiten; fein (Spitbaiamium $u bören fc^on allein reije mich- 
(Sr fbnne mich al^ Stimmer feiner Sitbtt bepm S^binauft mit eim 
fdbren. 

3 cb lernte nun feine Xocbter fennen, eine erjgute frobe junge ^au^# 
mutter; unb ihren ?DJann, einen muntern treflicben SBirtfcbafter; 
unb einen Meinen Sngel Pon Sbbncben: fo baf ein fcföne^ @an$e^ 
in (ebenbiger Drbnung war. X)a^ alte mit (Spbeu bewacf^ne @e^ 
mäuer bcr fleinen Sanbburg fanb icf innen bequem eingerichtet. 
3 cb nahm gegen 0 )}ittag bep ihnen ein gefunbeä fö|tlicbe^ einfache^ 
^abt ein. S^acf Xifcbe fcblummerten wir alle ein ^aar Stunben; 
unb bann fuhren wir ab, unb mich ergögten unenblicb bie See^ 
wellen, fo grönlicbt Mar unb weich unb furchtbar lieblich fchroff 
Aber ben ^bgrfinben, wo jebe auch in ihrer Kleinheit ftch ma|e|lätifch 
atö Xochter be^ unermeflichcn Djean^ jeigte. 

9Bir langten gerab auf ben Dtennplap an, al^ bie '^ferbe fchon Por; 
geführt würben. £)ie Sipe waren lauter 2icht unb @lanj Pon fchbnen 
unb prächtig gefleibeten Herren unb Damen, mit einer iS^enge lOolf^ 
fiberalL Deripferbe waren nur brep; aber alle brep muthfchnaubenbe 
jtbnigliche Xhiere, fo baf e^ fcfwer war, Porau^ ju beffimmen. 
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tvelc^e^ 5en ^rci^ taoon tragen würbe. 9]7an ^atte befwegen grof e 
SBetten angeftellt ; bie me()r|!cn waren für einen göttlich fc^önen 
diappen, ber on ben Sc^ranfen gar nic^t wollte galten laffen. 
€in $al( fianb bagegen füll ba: boc^ brac^ ber feinet I21ug^ 
in bie S3a^n wie ein @onnenftrabl. unb fein bob ftc^ leicht wie 
lauter PoUe i^eroe. 9Bie ba^ Seil fiel, t^at awdf ber 0lapp einen 
iBorfcf)uf ; in ber C07ttte ber ißat>n aber }og ber $alf fo auä, unb 
übert)ol>lte bie anbem, bag fein Sang fcfineller war, atö bie ©e; 
fc^winbigfeit cineä Sturmwinb^ über gelbe Saaten; er flog baf>in, 
unb feine S3ewegung war ba^ Sntjfiden aller Slugen, felbfi berer, 
bie gegen ibn gewettet bitten. .Sur), er gewann ben ^rei^, feboeb 
mit IRotb: unb warb bemacb erf! unbanbig. 

Stad; bem SBettrennen war Somöbie, unb naef; ber Sombbie ber 
nacbtlicbe Sebmauä. ©egen (£nbe bcffelben, alä SBein unb ©efpräcb 
bie £ebcn^geifler in ftärlre SBallung gebracht batten: fing iSoccaboro 
an fein Saitenfpiel )u rübren. entfianb eine allgemeine Stille: 
unb bie Xöne feiner ©rijfe waren wie ein leife^ §lifiern am beifen 
SJtittag in füblen SBälbern oon ben Seelüften. Sein ©eift taumelte 
barauf bureb bie alten l>cr grieebifeben Heroen ; unb er fang 
bie ^oebieit beä ^eleuä unb ber Xbeti^: febmfiefte bie §abel au^ 
mit Iteblicben SBorten, unb ging baoon auf bie ©egenwart über, 
fcbilberte ben S3räutigam al^ einen neuen ^eleu^, eben fo pon ben 
©öttern beglfidt, unb feine l^raut al^ bie füngre Xbetid. 

Sluf einmal wenbete ficb bann ber alte Scbalf an mich, ber icb bittter 
ibm unter ben anbern Spielleuten in ber €(fe fianb; unb )og miib 
berpor, al«! einen anbern SlpoUo, wenn icb fein« SBorte wieberboleo 
barf, ber plö$licb ben Slpennin b^tabgefommen fep, bief S^fi noch 
)u per ber r lieben: unb überreichte mir bie 3itb<c> 
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toar6 fiberrafc^t un^ glätte t>or 6c^aam auf in t>er fremden 
gldnjenben ©efellfc^iaft. (Sin freudige^ SJiurmeln lief durt^ den 
ganzen ©aal, und aller $licfc flogen auf micf). ^alf ^iec feine 
UScigerung, wenn icf) niefit moUte }um ©efpött und ju ©(fanden 
»erden. entfcfilof mid; alfo für}, die ©atf)e fo gut ab}umac^cn, 
ald mir möglicf) »ar; und »ä^lte die mir leicfitefle IScr^art, nac^ 
der Melodie, die den immer ftärfer einfc^lagenden Slnapdflifc^en 
3i9tf>mud M, und ®icf) fo oft crg6|te. 

9lacf> wenig einfaefjen Slcfordcn fang icf) gerade fo, wie e^ war, meine 
Ueberrafc^ung und iSerwirrung: und daf icf) S3occadorcn 
folgte, die ()3racf)t und ©cf)6nf)eit de^ ^efle^ }u fel)en, gan} fremd und 
unbefannt, ein blo§cr UBandrer hier, feit wenig ©tunden. 2>o(f) €uer 
SHubm, fuhr icf) fort, gebt über 0Reer und Sllpen; und wer if{ der 
falte neidifcfie SJicnfcb/ t>fn €ure glncflicbe £iebe nicf)t begeiffern 
foQte? IRebmt gefällig die wenigen Blumen an, die icb mit ge^ 
fcf)windem iKaub über (Sure Xafel flreue. 

X)er ©obn der Xbeti^ flrablt nun durch alle S^acbwelt, weil er einen 
ftomer jum ©anger batte: wie piel gr5§er aber waren Äolumb und 
£>oria? und wie weit fann die ^ruebt (Surer 2iebe an edlem Xbaten 
über ibn berporragen, ol^ »egen eineö perblübten durcfigegangnen 
SBeibeä pon einem ^anne, den die Sßatur }um ^abnrep betümmte, 
und der weder in Sund noch greundfebaft mit ibm (tand, drepmal um 
die 0[J?auem Pon Xroja herum }u taufen, und alsdann den ermüdeten 
geind in den ^at^ ju feeeben! Slt^ wegen eineä abgewiefenen ipfaffen 
einen gräuticben 2ärm anjufangen, und dann feine ©eliebte darüber 
geduldig bergeben, und fteb anä 097eer fegen und weinen^)! 

*) SOlon erinnere (icb hier, ta§ (Poefie in 3talicn fo gemein rear, und noch ift, 
dab i(;>andn9erfäleute jpomerifebe Sabel und üTlptbologie fennen. 
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Berjei^e mir bicfe Eaficrungen, befier grcunb; ©u »ciff, bof icb 
bic ^omerifc^c SRatur tiefer fübte, aW baö »ornebroe SBclttolf «uf 
ber Oberfläche, bie nicht (u ihren ^oben paft ^ber Du fennff ba^ 
©prichmort: unter ben Wölfen mug man mit heuten. 

3ch befchrieb barauf bie ©egenb non 0enna, unb ihre SBewohner; 
prieä biefer ^elbenmuth ton ben femfien 3eiten an; unb baf e^ 
bcjfcr tage, al^ fetbfi bai atte 0iom, bie 3nfetn be^ Jprrhenifchen 
SKeer^ unb Äfiften ton SIfrifa ju beherrfchen. €rjog nun im 0efange 
ben jungen Xhtmiftotte^, bie ©eeligfeit ber Butter unb be^ iSater^ 
über benfetben unb bie gotbnen feiten feiner SBürger, unb machte 
atlen 0äfien nach füfen 0ütern bai 9)iaut ttäfferig; jeber fchien ' 
im ^erjen ju fchmoren, ftch babep anber^ aufjuführen, atö ihre tSor; 
fahren bepm Äotumb, »on beffen hohtm erfinbrifchen ©eifle fie 
mehr ©chimpf unb SBerachtung aW €hre hüben. 

3ch würbe währenb bes £iebe^ bep einigen gtürflichen ©tanjen ton 
tautem 3ubet unterbro^en, unb erhielt, wie ich aufhörte, großen 
©epfalt; ber mir nur in fo fern wohtgefiel, weit ich 
tBertegenheit gejogen hotte. 

3]?an fianb nun tom Xifch auf, unb eä ging jum iSall. tSt^ bie S3raut 
Por mir torbep geführt würbe: begrüfte fte mich ®*t einem feflen 
tüfternen 95ticf unb wotlü|tigem £ächeln, unb rief mir ju, SBrato! 
©ie hielt noch ben Sopf jurüd, at^ fie »orbep war, unb SRienen 
unb ©ebehrben gefiatteten ^uf unb Umarmung, wenn wir allein 
wären; ganj bie ©efiatt einer Bacchantin in ©luth unb Ueppigfeit, 
toll Äörperreij mit frecher ©eele: welche SBeiber mir nur in ge# 
wiffen 30?omentcn gefallen fönnen. 3ch fühlte wenig iReigung, nähere 
Befanntfchaft mit ihr ^u machen ; woht aber mit einem anbern^auen# 
{immer, beffen 0Rutter, wa^ bie ^ttmen be^ ©eficht^ betrift, ftch on 

IV 
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bem !8atifanif(^en ^poQo perfet)en {u ^abcn fc^eint, nur o^ne @to() 
unb 3orn, »iclme(>r alle^ @üte; ein munberbarc^ @efc^bpf! 
3t^ erfuhr Pon SBoccaborcn, eö fep eine grcunbin ber S3raut, unb 
^tc(t ftd) bep i^c auf. £)ie €ltem n>dren oerungtücfte ^aufleute au^ 
Slijja in ber ^ropencc gcwefen, unb por einigen 3al>ren gcftorbcn. 
£>iei5raut f>ei§t§u(pia, unb bie ^reunbin 2ucinbe; ic^ Perlangte 
bie (entere tanken $u fei)en, aber fte tankte nic^t. 

(Stn>a ^ipep ©tunben nacb 9)7itterna(f)t barauf, atö ber iSaQ am 
(ebenbigfien mar, i>drte man einige 0cbüffe fallen, unb bep ber plip 
liefen StiQe barüber ein dngftlicb (Sef^repen unb rnicber 0cbfiffe, 
nnb 0ctümmet bie Xreppe (>erauf naef) bem ©aal. Unb in einem 
Slugenblid, e^e man eine ^anb ummenbet, brac(!en gräfliche 0}7dnner 
mit ©dbeln unb 0emei)r in ben ^dnben jur Porbern X^ür herein. 
SJ?an (lanb tpie perfieinert, unb tPoQte fliehen unb fonnte nicht, unb 
wufte nicht mohin. SUleä brdngte ftch auf bie ©eiten nach ben 
Senfiern, unb tpo nur eine Defnung war; unb heulte unb jammerte, 
unb alle ©efichter färbte bie iobe^bldffe. 

9Bir würben Pon ©eerdubern überfallen, nach ben gelben SIfrifa# 
nifchen ©cflalten; unb an ©egenwehr war wenig ju benfen. £in 
theil wn bcnfclben befe^te bte Xhür, wo fie hereinfamen, anbre 
fa§ten gleich ^te iBraut unb griffen juerft nach ben ^rauenjimmern 
unb fchleppten fte fort. 3th ftanb ju €nbe be^ ©aal^ an ben ^enfiern 
nach ^em ©arten; bie erften Pon Slbel fprangen mit ©efahr hinauf. 
3ch würbe faft Pom ©etümmel erbrüdt; unb fonnte faum eine 
^iffole lo*eifen, bie ich fogleich nach öem ftdrfften Äerl an ber 
Xhfir abbrannte. Die ^ugel traf fo glücftich ihn }um linfen Ohr 
. hinein, ba§ er auf ber ©teile (lürjtc. Der Änall perfchafte mir 
einigen Staum, fo baf ich I>ie anbre }og, unb zugleich meinen Degen. 
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^^renb bcr 3 cit f^atten f!c(; noc^ anbre @enuefcr unb Sebtraten 
mit ©cn>c^>r t>erfef)cn, unb fc^lugm im 3J?angcl beffclben mit 6 tu^Ien 
brcin. IDiciKäuber i)teben mit if>ren 0 äbeln um ftc^, unb f)>a(tetett 
etlichen bie ^öpfc unb uermunbeten birjenigen, meiere noran waren. 
!Doc^ brachten wir fte enblic^ jur Xbfir hinauf, bie fte aber non 
au^en befe^t bitlt^n, fo lange bi^ ihre ©efä^rten mit ber Seute bi^ 
an^ ^eer tarnen, unb fie einfebifften. SU^benn wicben fte, unb wir 
batten baä üßaebfeben, of)ne it)nen nie! 0 cbaben jufügen }u finnen; 
weil fte ihren SIngrif ju gut angeorbnet hotten. 

X>er Bräutigam felbft betam eine fiarte SBunbe; unb ein ipaar non 
ben nornehmften ©ä| 1 en lagen ohne ^u(fe niebergefiretft. !Die 
waeferfien machten ftch mit bem Johann Slnbrea# ^oria, 
welcher, wie 2 )u weiht, bie türfifche glotte mit beftegen half» »o« 
bem ©efchlecht beä grofen alten, gleich ouf nach ©enua, um ben 
9väubem nachjufeßen: unb ich wollte mit babep fepn. war eine 
S^rechheit feit unbenllichen ^fahren ohne ©epfpieL 
5Sir langten bort gegen ?D?orgen an. günf ©renruberige Würben 
au^geräfiet, unb wir flachen eine @tunbe am £ag in bie 6 ee, aU 
noch ©onne mit einem eingefallnen SIcbel fämpfte; ber SBinb 
hatte fteb bie Slacht geänbert, unb ein Scirocco blie# non @fiboflen! 
Sßir wuhten nicht, wohin unfre ^ahrt }u halten, unb machten un< 
auf biei? 6 he jwifchen bepbeÄüften. €nblich nach «nb nach, obgleich 
langfam, erweiterte ftch ber@eftcht^lret 0 : unb bie©ebirge fingen an 
fleh }u feigen unter ber grauen ^iiQe; unb erfl gegen iDlittag lag bie 
SBafferwelt un^ einigermafen nor Slugen, jcboch non allen ©eiten 
fo mit öunjt umfangen, baf wir nichts entbeefen fonnten. 

S)oria befchloh nun, |wcp ©chiffc ab^ufonbem, unb biefelben auf 
©ijilicn (uflreichen ^u laffen: er felbft wollte mit ben anbern über 
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dorflca ^inaud in Die ^ronen$alifc^en 0emäfer. e^e wir 
liefen, wurden auf bep^e^eiten^agOboote au^gefcnbet; leinet aber 
war |urüd gelomntcn. «uf bem @(biff^> wo rc felbft war. 

(lg ging nun in t>oUcm 3uge. S2oc^ fannten wir bie Stärfe ber 
§einbe ni<bt; bep S^ac^t unb 92ebel wir bie Slnjabt i^rer 
Warfen nid)t unterfebeiben linnen. 

SIm SIbenb lam bag ^o^bboot wieber, unb nerfünbigte, baf cg ben 
geinb bep SJJonaco im ©efiebt erreicht batte; bie Dldubcr fepen ©ier 
grofe ©ateeren (larf. >IBir ruberten bie ganje 3^acbt; unb ben an; 
bem sjRorgen, aW (teb baeJ 2Better aufbeiterte, erblirften wir ihre 
@egeL D wie Hopfte mir ba^ ^er), halb im ©cblacbtgetümmel }u 
fepn! ber£ob ijf babep boeb niebtö anber^, alä eine frepeSabn auf 
bie ebelfle Sirt in bie ©eiflerwelt au^ biefem (Ebaod pon Unwiffen; 
beit. 

©ie entbceften un^ gleicbfal^ unb nerboppelten ihre 9luberf(b(äge. 
©0 flrebten wir ben ganzen Xag. 

(Eben a(^ bie ©onne, nach bem ©tejlcboro^, au^ ben £fiften in ben 
golbnen ©ecber trat, unb ben D$ean binab febwam }u ben ftnflcm 
Xiefen ber heiligen IRacbt, tbaten wir bie erften ^anonenfebüffe nach 
ihnen; wir batten ben ISortbeil bc^ ^inbe^ äber fte, unb fte machten 
barauf ^a(t, weil fle nicht weiter flüchten lonnten. ^ir griffen fte 
febier in geraber £inie an, unb bebnten unä etwa^ au^, bamit fte 
un^ nicht ton ben ©eiten anlonnten. 9Bir brachten ihnen einige 
betrlicbe Sagen bep, unb waren weit bejfer aW fte mit grobem ©e; 
fcbfi$ Perfeben. ißacb mancberlep llBenbungen famen wir, alä febon 
bie X^dmmerung ftcb einfenlte, mit jwep ©ebiffen an einanber |um 
^anbgemenge, unb unfer britteä fuebte bie jwep anbem ©aleeren 
abiubalten, bie e^ entern wollten. 
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feefanfe mic^ auf feem erfiern, unfe fdmpfte mit aller @en>a(t unfe 
IBefonnen^cit, feeren ic^ fäi>ig mar. ^att ic^ }um ®(äd feine 
^unfee, afeer feie ^ugetn uom f (einen @emc^r unfe 6äbe(f^iefee 
firedten manchen an mir niefeer. Snfe(icf) ferangen mir ein in i^re 
grfefte @a(eere, unfe i4) mar unter feen erftern, mit einem ffarfen 
®o(cf> in feer £infen, unfe in feer SRcc^ten feen £)egen, unfe im ©urt 
nocf) eine getafene tpifiole. (Seuor icf) öfeerfprang, fiief icb einen i^rer 
fedften fearniefeer, feer fc^on im ^uge mar, feem Z)oria mit feinem 
fic^elförmigen £)ama^cenerfäfee( feen Unterleib feurc^tufc^neifeen, unfe 
rettete feiefem fo fea^ £eben. ^it einem anfeern auf feer feinfeiie^en 
$arfe, feerauf mic^einbieb, murfe icb btmacb batfe fertig; feoeb fonnt 
i(b mit feem Dotcb feinen @treicb au^ bepfeen $duf!en nit^t fo gan{ 
abbatten, feaf er mir nicht ein menig im ^erunterfebedem feen (infen 
Strm (Ireifte : icb traf ibm fearüber gerafee feie £eb(e, feaf er feie 3unge 
bcrau^jlredte. 

6ie micben unfe ergaben ficb; nur feer, meteber feer Stnfübrer febien, 
fprang untere iSerfeed: unfe icb tb<n nach. Unfe fteb! bi^ (^tdte feie 
$raut mit feer anfeern tSeute. €r bottc mit feem 0dbe( meit nach 
ibr au^, um ibr feen ^opf pom Siumpfe ju bouen; icb aber fam ibm 
|UPor, unfe ftacb ibm feie ^(inge mit ganzem £eibe unter feem auf^ 
gehobnen 31rm inä ^aarmacb^r feof tr auf feie Seite (iör)te, )og fie 
beraub, unfe gab ibm feann Pottenfe^ feen SHefl 
^ie^auptgateere mar nun übermannt, attein feie anfere mebrte ficb 
feefio ffircbterticber. Sin junger SKann, noch ohne SBart, foebt mie 
em SSerimeifetter, unfe b«tte neben ficb t>ie(e Sofeten (iegen; unfe er 
mfirfee ficb frep gemacht haben, menn mir anfeern nicht feen Unfern 
|u ^ütfe gefommen mdren. Stueb mufte ficb feann ergeben. 
^;mifcben flüchteten feie jmep anfeern, naebfeem fie unfer feritte^ 
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^a^rietts eroberten, mit btcfem. ®ir fegten ihnen nach, oerioren f!e 
aber in ber X>unfelhett: unb ben borgen barauf waren fte un^ auä 
bem @efi(hte, unb wir tonnten ihren SBeg nicht entbecten. 

£)oria fehrte ärgerlich nach ba$ bie Sache nicht be(fer abge; 
(anfen war. SieQeicht hatt er gar nicht angegrifen, wenn nicht einer 
feiner iBerwanbten auä bent Xanjfaat mit wäre weggefchteppt 
worben, ben er nun hoch wieber frep machte, ging hier Sßoth 
an ^ann, unb bie äuferfte 0efahr war in berSäumnif. ^ie jwep 
anbemSchife hätt er freplich nicht nachSi^ilien au^fchiden foQen; 
aber wer fann adc^ uorherfehen? ^er wufte, baf bie 9 iäuber fo 
fiart waren? tßach gefchehener Xhat if{ jeber Xropf fifiger, atö 
j)anniba( unb Säfar. 

2|ch hitidtsrn war gtficflich wie ein ®ott; mich bünfte, baf ich <r|{ 
bttg wahre Seben recht gcfchmecft hatte. £)oria ber (trenge machte 
bep aQem feinen iDerbruf mir grofe Sobfpruche, unb fagte öffentlich: 
,,^u hafi einen fchönen Sinfang gemacht, toenn S)u länger 

lebfi, unb fo fortfährfi, wirb ein berühmter ^elb au^ 2)ir werben." 
SttlPia, berenSchugengel ich sewefen war, bantte mir mitXhränen 
PoQer ^ärtlichteit. iilber mehr al^ aile^, auch bie fchönc ^rooen^alin 
Sucinbe befanb ftch unter ben @eretteten; bie nur noch jämmerlich 
an ber Seefranfheit litt, unb bi^ auf^ i&lut pon ftch 90b. 3ch hatte 
nicht bie geringfie tUnwanblung baoon gefpürt; unb eg erquidte mich 
burch ^art unb $ein, bah ich biefe 9 Element unb beffen lebenbige 
ISewegung noch immer Pon meinem Knabenalter an fo wohl Per« 
trage. 

9 Bir liefen gegen Slbenb in bem ^afen Pon !8illafranca ein, nach^ 
bem wir ben ganjen Xag pergebenä herumgefreu^t hatten, um bie 
IDerwunbeten ju pflegen, unfre Xobten {u begraben (bie gcbliebnen 
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^cinbe tparfen n>ic g(cic^ fibec SSorb) unb ben abgehärmten grauem 
jimmem einige SRuhe geniefen laffen; nur ein ipaar 93ermäh((e 
unter benfelbcn waren ton ^anonenfugcln {erfcbmettert worben, 
bie übrigen aQe blieben unoerfehrt. SBir führten fte ben $erg hinauf 
in ba^ ©täbtchen, ba^ hinten im Reffet unter bem gäben Reifen mit 
wenigen Käufern nur wie eine Sinftebelep liegt {Wifchen Delbäumen. 
2|(h nahm £ucinben in iUrrn, bie auf bem feften $oben gleich wieber 
}u ftch tarn; unb fprach ihr ^uth ein nach überfianbner 0efahr. 
,,^ch, antwortete fte feufjenb, warum leb ich noch/ nm auf immer um 
glücflich |u fepn! SRiemanb weiß mein £eiben. O, wär ich nur bort 
oben bcp ben ülu^erwählten unter ben ^eiligen unb €ngeln!^' Unb 
hier that fte einen fchmachtenben S31id auä ihren grofcn fchwarjen 
3(ugen gen Fimmel, unb ^erfchmeljte mir ganj mein .^erj bamit. 
,,©o t)iel Schönheit ift nicht gemacht, »erfeht ich »hr, um hienieben 
ftch (u quälen; wirf allen 5^ummer weg; unb fep felbfi fo feelig, a(^ 
Su anbere feelig machfi." Sie fchnjieg, unb neigte Daß paupt wie 
eine welle ISlume, unb ging, ohne auf meine Sieben Dicht }u geben, 
mit mir eoran; ihre traurige SKicne, unb blaffe garbe, ihr oerwirrte^ 
^aar, unb lo^gegangne^ ©ewanb ooUenbeten bag 25ilb einer be# 
jaubernbcn ^eiligen. SBir quartierten fte {ufammen in ein $au^ 
ein, unb fte würben gut oerpflegt unb gewartet. 34* frlhfl blieb in 
bem Stäbtchen, unb ruhte bie Slacht attß; meine Streifwunbe hntte 
jwar nichtö }u bebeuten. 

£)en anbern borgen nach ber ^effe unterhielt ich »i’th rin 
paarmal auf ben Slaub wenige Dlugenblicfe allein mit £ucinben, bie 
nun wieber $u Kräften gelommen war; unb erfuhr, ba^ ber DIm 
führer ber Släubergaleeren, ben ich niebergeftofen hotte, ein Sieb; 
haber oon ^uloien gewefen fei), ein 0enuefer, ber gefangen feinen 
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6(auben »erlfiugnete, uab al^benn unter bem berühmten U(a)a( 
biente, größtem 6eebc(ben unfrer Beiten. 3” entbrannt, ohne baß 
feine £eibenfc^aft je ibr Bid erreichte, unternahm er bie X^nt nac^ 
hinlänglich eingejogener S2achricf)t non allen Umftänben ber ^ochjeit; 
unb hätte fte halb glücflich au^geffihrt. (Er war I5afiarb non einem 
lUbomo, unb man nannte ihn ju@enua l&ionbello. jungfräulich 
uerftcherte f!e mir, baß bie S3raut noch ihre Shte bewahrt hätte mit 
heißen Sitten, unb Scfchwörungen, baß er fte nur fo lange verfchonen 
möchte, bi^ er an^ £anb fäme, bei> ihrem üblen Sejinben; unb fte 
fep rein bi^ auf einige 5(üffe, bie fte bem Serbammten unterbeffen 
habe gefiatten muffen. X)ie anbem wären meifcen^ noch uiel ärger 
ald bie Sraut uon ber €eefranfheit befallen gewefen, fo baß bie 
Sarbaren felbfi Oliitleiben unb Sarmherjigfeit gegen fte gehabt 
hätten, ohne fie weiter noch $u martern. Slußerbem habe bie 92oth 
in Sicherheit ju fommen, bie Diäuber ju äußerfler ©efchäftigfeit am 
getrieben, unb bie (S77enge bie Segierben jebed einzelnen im Baum 
gehalten; unb fo fepen fte noch dlücflich berSchanb entriffen worben, 
unb eine fönne für bie anbre jeugen. Sionbedo habe benn in ber 
Serjweiflung Suloien auö Siferfucht nieberfäbeln wellen, al^ ich 
Pe errettet hätte, „^eillofe^ ©efchenf ber Schönheit, rief pe auö, in 
wie tiefe SDrangfale fcfirieP X)u unci! unb wenn wir anbre bamit 
gfäcffich machen, fo gerathen wir baburch felbp in bat^ äußerte (Elenb. 
9Bie bie j^önige, bie alleä termögen, nur baß unfre ^crrfchaft tur^e 
Beit bauert, haben wir burch Dich feinen §reunb; unb bie tortref; 
(ichPen Männer, mit allen SoUfommenheiten aus^gerüpet, wie jum 
(Efempet 3hr f^h^^ Icgw unö häßliche gaUPricfe." 

Diefe SlpoProthe ging mir wie eine ^ugel tor ben ^opf, unb ich 
pel in ©taub tor ber ^immliphen nieber. 
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Sßac^mittag^ breite f!c^ bcr SBinb; unb toir fuhren mit SRubent trab 
@ege(n mieber ab. Sluf unfcr ©c^iff war mit einigen anbern @e; 
fangnen ber junge ^e(b gebracht morben, ber auf ber ^mepten ec; 
obecten ®a(eece fo tapfer fämpfte, fo ba§ mir unfer britte^ $abr; 
}fug barüber einbfiften. b^rte ibn btrnacb im SReugrieebiftb^ 
mit einem feiner Geführten fpreeben; unb er ftampfte noch mit bem 
$u§e t>or 3ocn, baf bie $mep anbern @a(eeren fie im ©ticbe gelaffen 
batten; jeboeb mit Unrecht: benn jene mürben gleich Anfang bei 
0efecbtö non unfeem 0efcbu^ febr äbel jugeriebtet €r fpracb in; 
imifeben fo frep unb obne gurebt in ber ©efangenfebaft, unb feine 
0e(lalt mar fo fcblanf unb ebel in ber milben ^arbe oon ^eer unb 
©onnenbranb, baf mein ^erj gegen ibn oon Suneigung maOte. 3cb 
befebiof, aUe^ mögliche an^umenben, ibn oon ber ^nechtfebaft 
{u machen, melcbe^ mir benn auch gläefte; noch ebe mir }u ©enua 
einliefen, febentt ibn mir £>oria }ur Sbelobnung. 3cb nahm ibn (u 
mir, mie mir »onSßorb traten; erflärte ibm feine grepb^h morfiber 
er mir an bie %rufi flog, unb lic§ ibn menig Xage barauf mit einem 
iBeneüanifeben ©ebife nach ^onflantinopel abfabren. €r bot mich 
oorber um meine Sufebri^; bie ich ib>n benn an £)icb gab. 

„Su foUft £)icb nicht in mir betrogen ^abeit, fpracb er |u mir 
bepm^lbfcbieb: folcbe 9)Renfcbcn, mie mir, muffen einanber ibr teben; 
lang btlftn.'' 

!Die Banner, bie ibre febönen jungen iSeiber miebec belamen, freuten 
ftcb menigfientf, ba§ ihnen ©runb unb l&oben geblieben mar; unb 
bie 3}äter unb Mütter boften bep ihren Xöcbtem ba^ bef!e. liegen 
ber i&raut mürben insgeheim Pon ber Familie be^ noch oermunbet 
barnieber liegenben S3rdutigamä perfebiebne ff>erfonen befonber^ in 
IBerbör genommen; unb atö ihre Slu^fagen öbereinflimmten, unb 
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^(rfeI(en Unfc^u(i) befräftigten: fo fiberlief man fic^ wieber gatt} ber 
gteube. 

iDec Fimmel befcbece mir nur immer fo fort ein Seben, unb (affe 
micf nie in Untbätigfeit fcbmacftcn: oonSäcilien unbZ^ir gefc^ieben 
|u fepn aber t^ut mir meb im ^cr$cn. SBenn mirb einmal mieber 
bie 3tit ber EOereinigung fommen! tilcb, wenn e^ ibr nur mobl gebt! 
bief i(l fe$t allei, wai icb oon ibr oerlange. Slrbingbello. 

3cb melbete Slrbingbellon ben Empfang feinet S5rief^; unb bof bie 
Gacben ber Säcilia ertofinfebten lUu^fcbtag nabmen, unb baf man 
auf ibn gar feinen lOerbacbt b^tte; unb anbre Swinge, bie mich be; 
trafen, unb nicht }u biefer ^efefiebte geboren; unb erhielt oon 
ibm im Z>eiember folgenbe »eitere ißaebriebt. 

@enua, £)e}ember. 

!Die ®ee ifl bitc boeb etma^ ganj anberä, a(^ in (ruren (Brenta; 
ffimpfen! bie@tfirme machen mir jeben Xag ein neue^^cbaufpiel; 
unb icb begreife nun, roie ^olumben ber (Ißutb im ^er$en ermueb^, 
f!cb mit einer S3anbe @eftnbc( in ben unmirtbbaren Djean hinauf )u 
toagen, gleich einem @otte, ber SBafferflutben unb Drfane fennt, unb 
in ibr graufame^ »ilbe^ Spiel ftcb $u finben toeif, ffibner a(^ $er; 
fnleä unb alle gelben ber porigen Zeitalter. 2ßenn bie SBogen fo ben 
^afen bereinbreeben unb ftcb an feine bobe (Ißauer binaufmäljen, bitf 
Aber bie S)äcber ber Raufer, bie ba fieben, unb Schaum unb (Sßeer 
mie ein ÜBolfenbrucb toieber berabfirömt, unb mit bem neu berbet); 
raufebenben Ungeflfim ftcb Hatfcbenb $u Staub mirbelt: tpiMebt bie 
Ißatur ba in meinem Sinn unb ergreift mit ihrer Sßuftf mein 
®efen! 

3cb habe angefangen, e^ mit färben barjuftellen, aber alle^ toieber 
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»eggeworfcn: ba^in reicht feine jCunfT; fte Meibt ^ier )u fe^r btof 
tobtet toiniiget Sutfifiabc. 

Saffir seb ic^ mic^ bc(!o me^r mit ben f>icfigen 0ee(euten ab; (htbiere 
ben ©diiffbau; lajfe mir if>re 3ö9C burcf) ba 9 SOIitteUanbifc^e SReet 
erjd()lcn, if>rc ©efcc^te, ©efangenft^aften, if>ren ^anbel; bewirt^ 
bie beflen oft, unb t^ciie it)nen wieber oon bemjenigen mit, n>a 9 ic^ 
toeif; unb etfenn immer mehr, baf ber (0?cnfc^ e^er fo gut ifi, aM 
er fepn fann, al^ bab er fo bbfe märe, a (9 er fepn fönnte, im©an)en 
genommen. 

3nfriebner bin ic^ mit ein ^aar ©fijjen, bie it^ au^ ben ©egebem 
beiten gemacht bo^t/ meicbe icb£)irin meinem oorigen ©rief er; 
{äblte. ^ie eine fieQt bie @cene oor, mie bie 9 iäuber in ben £an|; 
faal fielen, unb ©raut unb ^rauenjimmer entführten; bo<b mürbe 
mir bie näcbtiicbe ©eieuebtung bep ber Siu^fübrung im ©rofen 
febmer merben. 2)ie anbre ifi, mie icb ben ©ionbello unter bem 
©erbec! nieberftief. SBenn icb ben ^u^bruef ber SButb unb ©er; 
{meiflung in feinem ^oof erreichen fbnnte, unb ben bbcbfien@cbre(fen, 
ber an bie Dbnmacht grenjt, in ben febonen ©Jeibergefialten, bie ich 
in ihren ©ruppen unb {er{auften £(eibungcn gan| nach ber ißatur 
genommen höbe, fammt ben |mep niebergefebmetterten: fo mfifte 
biefeg ©i(b im ©rofen feberman ergreifen. §u(pia befipt (le, unb 
fte mag ftch biefelbcn einmal oon einem anbem au^mabien (affen. 
3ch bin mit ihr febon betannter gemorben, a (9 icb anfangs moQte. 

3 cb fiede in einer Sage, bie ich ^ir faum mit (©orten anbeuten fann. 
SBenn Sucinbe an Juloifi^ wäre: fo führten mir ein ©btter; 
leben; fo aber ifi (Ratur unb bürgerlicher ©tanb einanber gon| ent; 
gegen, ^uloia bat eine (ßbrpnenfeele ; unb biefe foOte Sucinbe haben, 
um ba 9 glüdfeeligfle ©efchbpf |u fepn. 3ch bo^t ©efpräche mit ber 
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mic^ auf ewig mit i^c jufeffeln; wenn ni(^t 
btt Zob (ebenbigem £eibe ffir meinen freien €inn mdre. 
ti ge^t bc 9 ibe aUed fo fc()ön binfiber un5 bttäber! n>aä bief meib; 
liebe SBefen ffir einen füf entlang bat, i(c unau^fprecbiicb. Unbibte 
iUbubungen unb @efüb(e non unfiebtbaren SQelten, fo fremb unb 
fonberbar unb tinbUeb |uwei(en f!e mir au<b norEommen, ergeben 
mi(b boeb mie ^omerifebe unb ißiatonifebr Sichtungen. 

ift mancher non ibr angebrannt, unb löfiern bi^ )ur i£Bu^ nach 
ihrem üimbroffa unb iRcctar: aber men fte etma möchte, ber miO 
ober barf fte nicht beuratben; unb fo ijt beringe! meiancbolifcb unb 
unglficflicb. @ic miU mir mobl, ba^ feb ich, unb (eibet ^ein, unb 
tbut ftcb bie äu§erf!e @ema(t an. ibBarum möffen mir fo gebunben 
fepn, unb jeben Xropfen £u|t mit iUeb unb 20eb erfaufen! 3((Ie^ in 
ber Sßatur ifi glficf(icb, nur ber 0)7enfcb nicht; ba^, ma^ mir (8er; 
nunf% nennen, ftebt ihm immer a(ä ein tprannifcberBuchtmeifier }ur 
6eite; unb biefenigen, melcbe man ihrer SBoUfommenbeit megen be; 
munbert, ftnb-bie armfeeligften unter aUen. 

ich mich einfi an einem SIbenb tiefer mit ihr im @efprä(b bitr; 
fiber oerior, unb ihr biefe^ einleucbten machen, unb fie, mie mich 
bönft, auf ihren rechten Seben^pfab führen moQte: fab ich auf eim 
ma( ^(oien neben une(, bie ich im^ifer nicht bemertt batte; mir 
fonberten un^ oorber »on ber ©efedfehaftab, unb fianben an einem 
Jenfier im Saal mit ber Sluöficht fiberi SOJeer bin. Ser <£mfi febrte 
bann in ^urjmeü; Suloia foppte mich a(^ einen blöben Schäfer, 
unb in Bifictftcht auf fie mar ber Spott nicht ungerecht: unb 2ucim 
ben fagte fte einige unanfiänbigeSinge, melche bef megen errötbenb 
au^fchieb. 

Solgenben iRachmittag erhielt ich ^nreh ein SBeib, ba^ Eucinben bv 
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bicnt^ ein Betteic^en, »oranf gefc^neben fianb: mub < 5 ie adein 

fprec^en, mich (»ingt bie iRotb baju; warten 6ie eine @ftmbe nac^ 
€inbru(^ becüßacbt unten am ^adafie; bie Ucberbringerin n>irb@ie 
an prt unb 6tede fü^ttnJ' 

3(b wuftc nicht, wa^ ich bcnfcn fodte, unb non ber grau war weiter 
nichts herau^jubringen; injwifchen oerfprach ich gewif ju fommen. 
X)iefe(be ffihttc mich auch ^ic befcimmte Btit bic Xreppe hinauf, unb 
oben burch ben tleinen ©arten. (Eä war finfier, unb regnete, unb ber 
^inb faufie. SU^benn machte fte ein Bimmer auf, fchlof mich hi»nn< 
unb ich it« ^unfein. Sogleich wurb ich »on einer warmen 

^anb fefl gefaft, unb auf ein Sluhebettchen gebracht; fchüchtern erf! 
unb enblich inbrünfiig umarmt unb geffiht unter heifen Seuf)em, 
ohne weiter nur ein üBort ju hbren. ^ein ganje^ 9 ^(ut gerieth in 
iSadung an ben in £iebef(opfenben ©rfiflen; ich diaubte, £ucinbe fet) 
plbhlich eine heitre ©riechin geworben, unb wodt ihr hiwmelfchbne^ 
junget £eben genießen, unb mit mir ben iünfang machen. 9 )?ir wich 
ba^Sewanb unter immer mehr Perffihrerifchem Strduben; unb ich 
gelangte bep bem hbehften dietje, ben junge jarte nacEte podfommne 
weibliche gormen in ber Sunfelheit für unfern (inffflen Sinn nur 
haben fbnnen, ;um entjücfenbflen Biet meiner entflammten ©e« 
gierben. 

S^a^ l&acchantifche 2eben, ba^ enblich ade IBerfledung Pergaf, brachte 
mich hernach hoch etwa^ au^ meiner Unüberlegung, obgleich noch 
ganj im Staufche. „Eucinbe, £ucinbe, rief ich, n>e(ch eine gtficttiche 
Serwanblung! laf mich Deine Stimme hbten." 

„D Du mein Slde^! hbrt ich nun guteien jlntt ihrer, petjeihe mir 
biefen ©etrug: waö ich t>*n unb habe, ifi Dein Eigentum, Du bijl 
mein ^err unb SJEeifler! Du hnfi mir ba^ £eben errettet, unb ich ^nnn 
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toeniger t^un, d(^S)tr tvie9)?ag5 unö@Haoin tienra, €agd, 
0ott! wo fln6 ic^ einen Sßamen, der aQe^ da^ au^drucft, waä ic^ in 
Sirumfaffe? Siuc^EucindefoUSirjuX^eil werden! 6tol)und(£ifer; 
fuc^t fammt der^erfon wiU ic^Deinem SSergnügen aufopfern." ^ier 
umrang (te mic^ aufä ^eftigfte und bif mic^ wie rafend in die ^ruf{. 

mufte mir^ gefallen (affen; i(^ war angeführt auf eine SBeife^ 
die mir ^obe £u(l gewährte. SBenn i(f> auc^ ein 2(ofepf) ^tte fepn 
woQen: fo war die $(ucf)t }u fpät. erjeigt mir freund; 

fc^aft: aber wer fann dafür, dag er einfältig if!, und fein beffer 
®(^i(ffal perdient? ibBarum f>at er fo ge^euratbet? X)ie| find natür; 
(ic^e folgen, die feiten au^bleiben. ^(oia bnt ein beitet Xempera; 
ment, und er ifi fcbn><>4> (aH und träge: folcb ein ipaar tbut 
fein gut {ufammen, wie maneber wegen M ^ontrafle^ (leb wobi 
einbilden möchte. 

3cb Perwunderte mich über den Schritt, den ftc getban batte; freute 
mich ihrer £iebe und prie^ ihre SRei^e: gefiand ihr aber aufrichtig, 
wie närrifcb der ^enfeb fep, und dag mein $cr$ auch bepm lebew 
digffen @enug der ilBonne noch nach £ucinden fcbmachte. 

„Und warum foUen wir£)icb nicht atö Freundinnen lieben fönnen? 
0 IDu bifi ein fo tbeuer 0ut, dag wir bepde an X)ir fiberflüfftg genug 
haben; und ihrer mehrere, wennS)u wiQft. S)u foKf! alä der edelfie 
SBein nur jum b^chfien Fefi aufgefpart werden, der mit feinem 
93a(fam allen föfflicben Sefebmaef überflügelt. üBarum follen Peri 
nfinftige Sebweftern nicht friedlich ntit einander an £)ir Xbeil 
nehmen? i£Barum foUen wir unä pon ©ewobnbeiten und ©efeben 
im 3aum halten (affen, die blog für den ipöbel find, eben weil er 
^öbel ifi, der fteb nicht felbft regieren tann?" 

!Du ftebfi biti^au^, dag ich doch mit einem gutartigen ©efeböpfe noch 
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)U t^un ^abr. tnuf te Ober ihre Sl^paftenbrrcbfamfnt unb feinen 
£obfprfi(be (äcbcln; banb ibr ober auf^Bewiffen, bebutfam )u fe^n; 
unb fo tnar ber neue Siebe^anbel fertig. 

läuft mir b<i§ über ben £eib, ba icb mit£)ir non (Eäcilien fpreeben 
tniO, unb icb ^ätbe, tnie ein Unbetliscr; fte bleibt immer bie j(rone 
non iOenebig. ^bebte fie unb £ucinbe nur fo Sebtnefirrn fepn, tnie 
Sulniafagte! 31ber icb bineinXbor unb unerfättlicb. Sieb, bie lärme 
tnirb nerlangen SRaebriebt non mir |u b^ren; unb bief i|! noch nicht 
einiulenfen. llOie, bin icb firafbar, baf icb °<>cb mit bem 0cb&nen 
)u nereinigen fuebe, no icb^ ftnbe? ift bief nicht ber ebelfie Srieb 
unfern 0eifie^? ifl ber nicht ein (Slenber, ein non @ott IBermorfner, 
ber biefen Xrieb nicht bat, nicht au^öbt? tnaä für einer SBelt 
bin ich, tno bief Slaturlafier fepn foH? ben SRenfeben lerrflttenbe 
blofe bürgerliche Prbnung if! eg. Xomm, gbttlicber ^lato, unb flür) 
ade bie barbarifebe 0efe^gebung über ben Raufen, unb führe jDeine 
iRepublif ein, tno tncnigfienä SRann unb IQeib mit ihrer Siebe heilis 
unb frep finb. Slrbingh^Ho* 

3cb erhielt mit biefem SSriefe fafi jur felben 3<it ein Ääficben non 
©mprna an lärbingb^Hon, unb fonnt e^ ihm fogleicf bureb einen 
Ißeronefer, einem alten Sefannten non unferm $aufe, tnelcber in 
^anblung^gefchäften nach ©enua abreiftc, überfenben. SDabep mel# 
bete ich ih« t>ie nöBigeSbefrepung feiner ßäcilia. 3n» gebruar febrieb 
er mir tnieber,mie folgt, mit bem nonlScrona bep beffenBurüdfunft 

©enua, gebrnar. 

©ieh, theuerfier ©ebap meinet Sebent, eblc^ ^erj, hoher ©eifi, gute 
thaten bleiben nicht unbelohnt! Sie^ biefe^ foflbare Bettclcben: ^r 
£)icb hob ich fein ©eheimnif. 
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^a(I ten 6o^n be€ Siatabtefer^ U(a§a( gerettet, ein 
ber Siebe, ba^ er mit einer @riet^in au^ 9vboboä erzeugte. !Rimm 
^ier einen f leinen IDanf bafür; unb reif Dieb (o^, unb fomm in meine 
9lrm^ ^e^ meiner Butter ^(atane 6tepbani $n tSm^rna 
fannfIDu miep immer au^finben; babin richte auch Seine Slntmort 
nerficbere Sieb, baf fein beffer Seben i(I, alä vom 3Irebipelagu^ 
bi^ <tn bie 0äu(en beä ^erfulc^ auf ben flaren 2Baffcrn in bcflam 
biger f&emegung )u fcpn, unb bureb feine Xapferfeit bie 6ebbnbeit 
aller ber rci|enben ^üfien )u geniefen. ^öniglieber 3&ngling er^ 
quiefe halb mit Seinem mutbigen 2lnblief meine 0ee(el 

Siagora^ U(a|a(/' 

3n bem £äf!cben ftnb Sbelfteine unb 0itnge unb einige anbre Driem 
talifebe Sefibarfeiten pon grofem SBertb. 

IKlIe biejenigen, bie mir ibm gefangen nabmen, bat er febon frep ge; 
macht, unb meifien^ mit anbern Sbtifienfflapen aucigemecbfelt. Sr 
perfpracb e^ ihnen, wenn fte ihn nicht entbeefen wärben; unb bie 
au^erlefene @ebaar war entfcbloffen genug baju: folcbe Zuneigung 
batte jeber ffir ben iungen gelben. 

Sßun bbre meine anbre Gegebenheiten! ben tUntrag be^ Siagora^ 
mfiffen wir weiter überlegen; ich fann mich noch nicht entfcbliefen, 
ba^ feböne 3fn(ien ju Perlaffen, ba ich noch fo wenig bapon gefeben 
habe. 

gulpia nahm über fleh, Sucinben ;u belehren; meine Seibenfebaft 
gegen biefelbe febwoD immer mehr an, je harter unb unerbittlicher 
f!e würbe. Gor Pier|ebn Xagen obngefebr lief fte enblich etwa^ Pon 
ihrer @trenge nach; ba fie porber immer alle @efellfcbaft mieb, wo 
fie wufte, baf ich $ugegen war. Sine gewiffe fpeiterfeit unb ^rüb; 
ling^rofenrbtbe ging in ihrem binimlifeben tUntlip auf, baä fonfi ein 
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innrer @räm mit einer melanc^oltfc^en £ilienb(ä(fe fiber|og, tie mir 
fo tag ^er} jufammenflemmte, ^af ic^ au^ ^er^aut fai>ren mochte, 
um Dem €ngel ju Reifen. @ic geftattctc fogar, tmf iit) auf einem 
ncrmummten Sad eine tD?enuet mit i(>r tanjte. 0ott! melc^er ^oi>e 
Sieij entf)fi[Ite fic^i in jeöcr 55c»egung i^>re^ fc^)lanfen ÄörperÄ! »ic 
([kü Die Slugcn in mici; fonnten, unD ficf) Dot^ fo ftlSfi fiDerlaffen! 
wie ffif Die jartcn £ippen in fo frifc^er feuchter 0idt^c lächelten, unD 
Die fcffen glönjcnDen tröffe t>on Der Sbbe unD $Iut^ Der 3ug«tD 
waüten! 3cb warD umfiocbten t>on einem un;erreif(idien £iebe^ne$; 
nnD Die Serfibrung ihrer Ringer entflammte mich, al^ ob ich (anter 
Salpeter unD Schwefel wäre. 3Bo ich Den ISIief binricbtete, ent^ 
fianDen neue3auberepen; fo batten mich ihre bebenDen ficbren $fife 
nie entlädt, unD nie fo ihre braunen ftcb bebenDen £oden fiber Den 
febbnen weiten fpal^, fammt aller ihrer ^leiDung. QBir febwebten um 
einanDer wie flare lichte SmpflnDung; fte fchien }u fühlen was' ich 
fühlte, unD jitterte auf Die le^t por H^angigfeit, fo Da§ wir ptbblich 
aufbören mußten. 

iRoch Diefelbe Sßacht warD eine Serrdtberep gegen fie au^geDacht 
unD PoDfübrt. ^^h fiobi mich mit ^ulpien Pom Sali weg, unD Diefe 
perbarg micb in einen grofen Schranf, Der in £ucinDen< Schlaf« 
{immer ftanD, worin einige alte ^amilienfoflbarfeiten hingen; $ulPia 
lief mich «dein, unD fam unbemerft wieDer {urfid. 

£ucinDe machte (ich gleich Darauf pom Xanjfaal; ich erbebte Per 
Schreden unD £u(l, wie ich Pc bertinraufchen hörte. Sie fang aW« 
Denn bepm SluöfleiDen ein propenialifch ^icö, mit einer Stimme, 
worauf Die Xöne fo gefüblig unD rein wie iperlen b^r^otfamen, Die 
ich noch nie pernommen batte: nur befremDete mich äuferfl Deffen 
3nbalt. war Der Seeienjubel einer 3“ngfrau, Die ihren Seliebten 
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toieDec finöet, ftep t>on unt> Srangfat, worin er lang ge; 
fc^mac^tet un5 ii>n mit taufcnD $äfen, 2iebfofungen unb 3drt; 
lic^feiten empfängt. X>oäf oielleic^t, ba4»t it^, if{ ci ttroai augwenbig 
gelemteg, unb eg fällt i^r eben fo ein; aber eg machte mir i^cftige 
UnrufKr <tl^ fte bepm 6c^luf in bie $änbe flatfcf)te, unb augrief: 
„0 ^ätt i($ X)ic^ fcbon, mein ^lorio! aber wie weit bifi £)u nocf) 
entfernt! boc^ Slfigel mieber meiner ^ofnung, baf noch lebji. 
O !Du ^eilige ^agbalena befc^eere mir ben bolben, bie auf 
Deinem gelfen ju sKarfcillc fd)on oft über ibn gewaltet ^a|t, unb 
ben SSerwegnen aug ben^lut^en beg 0}7eerg unb t6btlic^en@efa^ren 
nach meinen Bitten errettet! D Du liebe ^eilige 9)?agbalena, icf^ 
falle ^ier vor Dir nieber, unb fleb Did) an, überlaf, o ^eunbin beg 
<£rl6ferg, mein ®emütf> nic^t immer bem bittern Kummer! mac^e 
mein ^erj leidet, unb wiebcr ftob, unb (iei>e bep meiner £iebe! 
SIrbingbello,berSlücf)tling, f)curatbet mic^ bod^nic^t. ^ag ^ilft mirg, 
wenn ic^ feine 0uaal au^i noc^ fo boc^ treibe: er machte mic^ enbtic^ 
nnglüdlic^. SBo^lwoUen mu§ id^ i^m, ad) ja! er ijt ein oerfü^reri; 
fc^et S5ube, D glorio erfcf»eine halb! ^eilige gib mir i^n!" 

3cf) würbe faji jum Starren, fo griffen mic^ biefe Keben ber Un; 
fc^ulb in meinem 64)ranl an; unb mufte alle meine Kräfte ju; 
fammenfpannen, um augjuj)alten. SRocf) war ic^ unentfc^lojfen, wag 
i(^ tbun woQte, Xumult unb 31ufrubr in allen iReroen unb älbern. 
Unb fo i>arrte it^, big fte ftc^ {u Sette legte, unb ftarrte noc^ ^emac^ 
über eine ©tunbe; unb lange unb lange, big ic^ enblic^ in ber Ser; 
iweiflung, mit meinen 0ebanlen unb0efäj>len ingSieine $u fommen, 
leife bie X^ür erbfnete, unb j^eraug trat. 

Den (D?antel ^atte i4> fc^on oorl^er abgeworfen, unb bie ©c^u^ aug; 
gqogen; ic^ ging auf ben 2t^en unb l^ielt mid; mit ben ^änben im 
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©leic^getoic^t. Sie (ag »om S(^(af aufge(&|t mit 5em j(opf Aber 
bcn rechten 3irm, unb bcn (infen fanft ou^gefhetft, mit ben jtnien 
jungfräulich ein wenig {ufammengeiogen, bie£)ede t>on ^chgemocfem 
unb nur ben Unterleib mit bem leinenen !£uche nerbfiUt; ei war 
eben eine laue Stacht 

3ch befah al^benn ihr 3in»ncr. 93or einer SJtabonna mit bem 5tinbe, 
nach ber reijenben non Staphael auf bem Stuhl bon einem feiner 
befien Schüler topirt, brannt eine 2ampe; unb eben fo brannt eine 
anbre nor einer S)tagbalcna, gewib t>on bem ^unbermanne ber 
bmbarbep SIntonioSUIegri: folch eine unbefchreibliche Slnmuth war 
in ben Umriffen ihre^ ©eftchtä, fo lieblich bie Sarbe, unb unübertref^ 
lieh bbnbc ^aar gewählt, über bie jungen S5rüf!e reijenb wie 
oon einem Lüftchen berweht. S>or bepben ftanben S3lumenf!öde; bor 
ber S)tagbalena aufgeblähte Siofen unb ^no^pen, t>or ber S)tabonna 
2ilien unb StcUen, bie f!e fleh ben SBinter er;og. Stuf bem 
Xifche oor jener lagen bie ©ebichte be^ Petrarca; unb Schreibjeng, 
Gebern unb Z)inte unb fpapier unb befchriebne S3lätter. ^ch la^ bai 
eme, wo au^gefirichen unb neranbert war: unb fanb baä Sieb im 
^ronen^alifchen, wa^ fie gefungen hotte. £)a^ wuft ich auch noch 
nicht, bah ftc thte ©efühle in fo fchbne ^orm non SBorten bringen 
fonnte: mir wallte babcp eine ©luth nach ber anbem auf im Serien. 
3m ipctrarca war ba^ gebiegenfte, immer gerabe bag wenige l8or; 
treflichlie, mit au^getroefneten oerfchiebnen l&lumenblättem belegt 
unb be|eichnet; befonber^ in ben Sieimen nach bemXobe ber Sauro. 
Stehen ber SRabonna ftanb ihre Stäharbeit in einem Siahmen; fic 
hatte angefangen, bie lebenbigen Stofen unb Silien por fleh bahinein 
|u (liden. SOtich fiberlief ein Sihauber, aW ob ich iempel ber 
jteufchhtit eingebrochen wäre, unb läfterlichen $ret>el au^fiben wollte. 
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bticfte bur^i baä ^enflec am ! 5 ette, unb ber ooDe 097 onb »ic^ 
hinter bie @eea(pen, ben 0räud nic^t anjufe()cn; unten räufelte 
}firnenb bai !D 7 eer auf. 34) »arb erfd)ättcct, unb eg fe(>Ite nicf)t 
t>tel, ba§ ic^ mi4) wieber in ben 0c^ranf uerborgen 6ätte; bo4) fniet 
i(^ uor fte bin, unb flammte mich fac^t^ mit bepben ^dnben auf ibr 
iager; ibr ambroftfeb^r Sltbem beräbrte mttb mie ^onne be^ $inu 
roe(^. 6o lag icb eine SSeüe in ihrem 3 !nfcbauen uerfunfen unb 
tterlocen, unb meiner enblicb nicht mehr mächtig, ^d} tparf bie 
5 ((eiber oon mir, unb näherte mich noch »nb nach (eife mit ganzem 
teibe bem 0chönflen, tua^ bie ^elt bat. 3(h f^hoh al^benn mit ben 
äuferflen Ringern ba^ ^emb auf bepbe Seiten uon ben iSrüflen, bie 
mich mit ihren ^no^pen ber Unfehulb anlächelten, atö ob fte SSer; 
fchonen ihrer jungfräulich feit bäten; unb fo bracht ich ba^ Xueh t>on 
ihren reinen troefnen ^äfchen unb ben netten S 3 einen bi^ an bie 
CDlitte ber wie Säulen runben üppig hinauffchwellenben Schenfel, 
worunter e^ fefl hing. 

O ad ihrtSlächte beä^immel^ unb berl^rben, welche iBoUfommetu 
beiten habt ihr hier uereinbart! ich irrrann in nicht mehr |u hemmen; 
be^ €ntiü(fen, unb rig t>ag Xueh loä: unb fte fuhr auf unb that 
einen Schrep unter meinen Äüffen. 

„Qabe feine furcht, flammelt ich ihr, ich bin lllrbinghello, unb werbe 
£ir fein£eib juftigen." Sie h^rtc nicht unb rief: „ISöfewicht! Schänb; 
(icher! ^filfe!“ unb wanb ftch lo^ unb bebeefte ftch unb weinte in 
polier Seriweiflung: ich mar wie Pon einem ^ettcrflrahl burch; 
fchlagen in allen Sebeinen. 

„Vergib, o ^immetöfinb, einem, Pon unwiber)lehlicher Siebe gan{ 
niebergeworfnen unb überwältigten, biefe Frechheit, jeh fchwäre 
!Dir bep allen X)einen unb meinen ^eiligen, ich werbe £>ir fein Seib 
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iufßgen!" fo faßt icfc fte mit ©malt bep ihrer Siechten, unb hiett fle 
cm mein (autfcblagenb ^erj. 

„SBeg öon mir graufamer Serberber!“ fchluchite ffe. 

„Äomm »iebcr ju25ir, Eucinbe, fpracb ich *hr ««; P«h! »«h berilhw 
£)ich nicht mehr. 3ch bin fchon glüdlich, wenn ich ^ich nur fehe; 
unb wenn ich »on ®ir bin, i(l aßc^ eor mir in Ecerheif. ©eine ©e? 
ßa(t aUein, auch »hne SBort unb Zuneigung, ift mir mehr, af^ anbrer 
feurige Eiebe. ©enbe mich in ©efahren, worin ich toufenbmal mein 
Erben wage: ©ein SBinf wirb mein ©efeh fepn. ©u bifi meine befre 
6eele, bie aße meine Jähigiftt^n fußt, ©u hfrrfchefi über mich, wie 
mein (Irengfier SSerfianb; fteh! ba^ jeig ich ©ir; nnt> ^ann ich 
für ©ich ^hnn, auger wa^ mir unmöglich ifl/' 

„O^rbingheßo! ^rbingheßo! weinte fte, oeriagmich! o t>er(af mich!" 
„©öttiiehe, unb warum? ßBarum fönnen }wep ^enfehen, wie wir 
(tnb, nicht ohne ©ünbe fo bepfammen fepn! SBarum immer eine 
Scheibewanb oon ^auer unb ^(eibung unb mechanifcher ©efeß; 
fchaft ba{wifchcn! ©ebenfe, wie bie ©eeiigen im ^immel ftnb, unb 
unfre erße (Eltern waren. SlUe^ bie§ bient nur, wenn man unter 
bem grofen Raufen ifi." 

„Unb wag wißfl ©u oon mir? wag fann ich für ©ich thun, ohne 
mich unglücüich |u machen?" uerfegte fte etwag ruhiger, ftth runbum 
einhüßenb. 

„Sage mir, wen ©u liebfl? fuhr ich fort; i>ag 

wei§ ich, unb weif noch, baf ©u ungiücfiich geliebt hafi." 

„!2lch, antwortete fte barauf,nach einigem ©tißfehweigen, ben^aupt« 
mann einer ©aieere! ber mich, noch ein ffeineg ^inb |u 

SRi}|a war, fchon aufbtühenber grofer ^nabe, bep meinen (Eltern 
(efen unb fchreiben lehrte. I^emach legte er ftch auf bie ^anblung. 
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fä^rte mit Der 3tit 5(auffa^rt^e9;€4)iffe; tmb enMic^ teurb er 
Slnfu^cer einer @panif(^en ©alcere. SI(ä feieren ic^ i^n noc^ 
langer »or jwe^ 3af>ren in 0enua »ieber; tt)o mir un^ einan# 
ber »erfpro(l)cn, unb bie Sermä^lung fepem tpoQten, wenn er »ieber 
au8 bem Xurfenlriegc läme. iUUein er fam nicl)t tpieber; unb ic^ 
^ielt il)n für tobt, bi^ ic^ Por wenig Xagen bie {ugleic^ frobe unb 
trourige 95o(f)fcbnft «r S“ Äonflantinopcl in harter ©Ho# 

perep (teb befinbe. SKir broebte fie ein olter ©ebiffer ou^ Slntibe^, 
ber Pon bort abfubr, unb un^ bepbe fennt. IRun boff icb, baf man 
ibn erlbfen, unb ibm feinen ebemaligcn Sofien miebergeben, unb 
tpir enblicb glüdlicb fepn werben/' 

„SÄrtlitbe, perfügt icb barauf, ©eine ^ofnung ftebt ouf ftbwacben 
$ü§en. ©panien i)l noch im btftigen Kriege mit ben Xürfen; unb 
wenn ©ein IBrautigam ein ^elb war, fo werben fie ibn fo leicbt 
nitbt btrau^geben." ^ier Perbarg fie ibr ©eftebt in^ Ä'fijfen, unb 
feuftte unb weinte; unb icb fuhr fort: ,,©ocb wenn e^ Pon ©panien 
au^ nicht gefebiebt: fo fann PicUeiebt ein anbrer ibn frep machen; 
nnb wa^ febenfft ©u mir, (Englifcbe, wenn icb wäre!" brüdt icb 
ibr mit ber rechten in bie ^anb, unb mit bet linfen inö ^erj; „unb 
icb )viU e^ ©ir faft fo gut al^ gewi§ perfpreeben; ich bab einen ^reunb 
am lürfifcben $ofe felbji, ber aUe^ fonn." ©ie perborg ibr ©efiebt 
noch tiefer, unb fagte gebrochen unten btrpot: „5lch, mein SSefleö! 
aber ©u bifi graufam!" „Unb bie SSerfteberung?" rebt ich außer mir 
ibr ju. „@ib bort mir ber gebet, Rapier unb ©inte, unb leuchte!" 
bieß war nun mein SBiUe nicht, aber ich oerlangte ju wiffen, wa^ 
ba^ febwörmenbe Räbchen begänne; unb nahm bie £ampe Pon ber 
9)?agbalena, gebet, ©inte unb ipapier, unb ben Petrarca jur Unter# 
läge; unb bie gromme febrieb, unb lächelte unter Xbrönen: 
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,,^enn Slrbing^eUo mir meinen Bräutigam Slorio S3ranca au< 
ber ©tlanerep erlbft unb frep »ieber btr(icUt» unb järtlic^ liebt unb 
febmeigt: fo foU et meine erfie @«n(i haben mit biefen 3<ilnt» 
ober ^dbonna mich }u ©naben annehmen; aber eher auch nicht 
einen gütigen l&litf verlangen. Sucinbe." 

£)arauf gab fte mir ba^ Setteichen mit einem fhrengen S3lid toQ 
iSebachtfamfeit, unb fagte: „iRun gehorche, unb «ermahr e^ fergf 
fkültiglich, wenn ich fa aiel fiberS^ich nermag, alä^u fprichft Unb noch 
ein^, wer hat £)ich hichci^ gebracht?" ^ier mu§te mir nun plattere 
bing^ eine £fige au^ ber ißoth ha(f<^n; ><h fagte: ich ihr nach^ 
gegangen, unb habe mich i^art hinter ben 0chranf perfiedt, ohne 
»on ihr bemerft ju werben. „S5ifi 25u fo ein £aufenbffinjller?" fagte 
fie fpottenb. 

©er SJiorgen brach an; ich wollt ihr einen Äuf jum Slbfchieb geben, 
aber er warb mir nicht perfbattet 3ch fleibete mich gefchwinb wieber 
jurecht unb perliep fie; machte für gulpien auf ber treppe boi 
perabrebete Btichrn, baf nicht# gefchehen fep unb fie fchweigen 
foUte; eröfnete fachte bie thür be# ^allafie#, unb fchlich in meine 
ü^ohnung. 

£)en ganzen borgen fonnt ich lein lUuge (uthun; unb al# ich 
Siachmittag# ein ^aar 6tunben gefchtummert hatte: bünhe mich 
äße# ein träum. 

311# e# bunfel würbe, ging ich }u ^Ipien in ©efellfchaft: fie unb ihr 
©emahl hatten mir ein für allemal €rlaubni§ gegeben, }u lommen, 
wenn ich wollte. €# befanben fich mehrere iperfonen Pom gefirigen 
33aQ ba; man fprach barüber, unb fpielte hrrnach. £ucinbefaf unter« 
beffen für fich «m genfier, mit bem Äopf in ber S^aab, unb blidte 
mich nicht an, unb war in geheimer 3^achtung perloren. 3th machte 
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al^bntn {u i^r; fit fc^tug bie grofen fc^önen feuchten Slugen 
nieber unb feu$te unb erröt^ete über unb über. fl|c^ getraute mic^ fein 
9Bort )u reben. Snbtic^ (egte fie ben anbem (Urm auc^ inä §enfter, 
unb betrachtete mich jtiU mit einer gemiffen^ehmuth noU (Smpfrnbung; 
toir fafen allein, unb fie fagte nun Icifc miti£ngeltöncn $u mir: „2Ba^ 
hab ich S<(^on! n>a^ hafi Su gethan bic vorige ü^acht!" 3n$tvifchcn 
hohlt ich <inen diing h^cbor mit bem größten ftrahlenbfien Diamant 
unter benen t>om S)iagora^; unb fchob ihn ihr unbemerft an ben 
borlehten Ringer ihrer linfen (eichten ^h**n(innenhanb, unb ant; 
tvortete Slug unb Slug in fü§em Siebe^genub: „SRimm hin S)ul5raut 
meiner ©eele!" 6ie erfeferact, unb n>ar jmifchen SBcigern unb Jart? 
Uchfeit, unb bliefte barauf, unb um fich; unb verbarg bann bic ^anb 
im ©choof, unb jitterte unb glühte. 

„@ag mir nur noch, Q«^in S^ben, fragt ich fie flifiemb, ob ber a(te 
©chiffer au^ Slntibe^ hier i|t, unb wie er hei§t, bamit ich 
fragen fann, tvo man ben glorio in Sonfiantmopel finbet." 
„€rheift@abriotto, oerfe$te fie hafiis» «nb liegt mit feinem ©chiff 
im ^afen." 2)abep (tanb fie behenb auf, trat ju gulvicn an beren 
©pieltifch, bie eben einen feinen ©treich machte, worüber gelacht 
tvurbe; unb verlor fich l^onn au^ bem ©aale, unb fam nicht tvieber 
}um SSorfchein. 

iSiit ^(vien hatt ich noch vorüDiittcmacht eine fur^e Sufammenfunft, 
bie fich l>tn ganzen Xag bebad^tfam aufführte, unb nichts merfen 
lief; unb erzählte ihr, baf ich nicht überä ^er$ habe bringen linnen, 
Sucinben ©ewalt anjuthun, unb eg auch vergebend gemefen fepn 
würbe. Machte ihr eine ganj anbre 33efchreibung, wie fie mir ihren 
©eliebten entbeeft hätte, ber in ber ©Maverep lebe; unb mit einem 
SQBort, ba$ ich hi<n>nlifchr Räbchen $u hoch fch%» nm eg {u 
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»erführen unb ung(ücf(ic^ ju machen. fdbfl wegen, 

non biefem aQe fliUe }u fepn. 

©ic »orö gar tt)of)t jufrieben, unb antwortete, bap fie bieSefc^iic^te 
wiffe. SIuc^ fie woU tf>r n)6glid)(te^ beitragen, ba$ ber Sinnen ge^ 
bolfen werbe; fie liebe fie aW if>re befie greunbin unb eine ber noQ# 
fommenfien iperfonen i^re^ 0efcf)lecfit^: nur fönne fie if>re aUsugrofe 
grommigfeit, Singejogenbeit unb Saite nicfit »ertragen; bie3ugenb 
unferg £eben^, befonberö bepm grauenjimmer, fcp ju furj, um fie 
fo ungenoffen wegfireicf)en ju (affen, unb in biefem ipunft £ucinbe 
gewif immer albern. 

X)arauf ging ci an ba^ SatuUifebe da mihi basia mille, wo»on ic^ 
mich halb lo^ raacf)(e. 3« folc^ic netfenbe ^änbcl gerätsen wir 2icbe^# 
ritter! aber ief) fielle mich auch auf (einen pbUofopbifc^cn Ee^rflubl, 
wo man ju fepn befiehlt, wa^ ber ^enfeh n>ar. 

Den anbern SOiorgen fuc^t icf) ben ©abriotto auf, unb traf ihn 
enblich gegen iDcittag in einem SBcinhaufe, nacf)bem ief) ihn im ^afen 
nicht gefunben hotte. ifi ein herrlicher Sllter, in feinem £eben »on 
mancherlep0chidfalen burebgearbeitet. Drepmal war er in @((a»e> 
rep, in Slegppten, ?Ofauritanien, unb ©riechenlanb; unb fah SÄecca 
unb ba^ htilige ©rab, jog mit feinen ißatronen fiber ben Saufafu^ 
unb Sltla^, unb (am febeemal wunberbar wieber (o^; führte nun 
ein Äauffahrthep^Schiff, unb lie§ fich^ wohl fepn in feinen leiten 
tagen. SBaö ifl cinc^ Sönig^ Jeben, ber feine Seit burchgähnt/flf 3 «o 
bic SBanberungen unb ©efühle eine^ fotchenSrbcnfohng? D gütiger 
Fimmel, laf mich nur nie auf einer ©teile (leben bleiben! 

3ch machte halb mit ihm SBe(anntfchaft, er liebte bie lehrbegierige 
3ugenb: wir fe|ten un^ in einen SBinfel allein, unb ich fotgte bafür, 
bat wir nicht Durff litten. 
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3c^ t>ecfc^n)ies int Anfänge mein 0efc^äft; unb mir famcn auf bie 
d$ 9 ptif(^en ^pramiben $u fprec^en. (Er machte bie gefc^eibte tdemnf 
fun^ babep, baf bie Seute bamalä entfe$(i4> unter ber Buc^t i^rer 
Einige mfif ten gcftanben (>aben, um fo ungeheure Steinhaufen auti 
ferner @egenb h^c jufammcnjutragen; bie am €nbe hoch nur eine 
ÄleinigJeit gegen bie niclcn Seifen be^ ^aufafu^, Sltla^ unb ber 
Sllpen tpdren, welche bic Siegen beö ^?immel^ binnen ben 3ahr; 
toufenben }u eben foicber unjerfibrbaren Sorm gefpült. 3ch erzählte 
ihm babep }um Scher j auä bem f^erobot baä SJiährchen Pon ber 
rei{enben ^dnig^tochter, bie blof burch ihte Liebhaber fich eine er; 
baut habe, ber fte für jebe @un(! hoch nur einen Stein herbepfchaffen 
burften; unb baf folglich bep allen bie Slrbeit nicht gleich fouer ge; 
wefen fepn möge. 2Ber ben lepten lieferte, antwortete er tachenb, 
unb bem SBerl bie Grotte auffehte, muf wenigflen^ guten ^uth ge; 
habt haben." 

(Er machte mir al^benn eine angenehme 95efchreibung Pon ben Sitten 
mancher Ednber, bie er burchfirichen war. 3uni(ErempeI Pon ©eorgien 
unb €irfafften, wo bie fehönften SJIenfchen leben, fugt er, ba§ bie 
Äinber ba herporfämen, wie bie S5lumen unb Srü^te auf bem S^lö«/ 
unb man Pon feiner €iferfucht wijfe. Sie SJfdnner hielten fich blof 
^r bo^ SJiittel ihrer gntftchung, unb bilbcten fich nicht ein, al^ ob 
fle biefelben etwa felbjt perfertigten, wie ein Äunfiwcrf, unb wären 
babep eitel auf ihren iSerfianb ober ihre ©efchicflichfeit wie bep un^; 
unb alle SBelt lebte glücflicher ohne bie betten unb Seffeln. 

Son ber Schönheit, befonber^ ber SBeiber bort, gingen wir auf 
unfre Sanbe^töchter über; unb Pon biefen behauptete er hoch» baf fie 
mehr ©eifi unb Setm in ihrer ©efialt hätten, obgleich nicht bie Bntt^ 
heit unb bie S3läthe be^ Sl^>f4>^^ f^ner. „^1^ hi^c in ©enua, ffigte er 
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^inju, ifi ein junget $rauen{immcr, £ucinbe non ^ontefeltro, 
bie i(^ aQem SReij nor^ie^e, ben ic^ bort scfc^en ^be." 

£)iefc Sieben gingen mir, tnie (eic^t benfen fann(!, gar ffif Dom 
Obr ju» $erjen burc^ all mein ®efen. SBir tranfen babe^ mit 
burfligem Bügen. £)er Boubertbau be^ SBeinflod^ fe$te ibn in 
meine 2lugenb |uru(f , unb burc^glübte feine Slbem mieber mit ber 
erfien £eben^märme. fragte ibn barauf, ob er biefe Eucinbe non 
Sliontefeltro genau fenne. 

„9Bic oft bab icb ben €ngel at^ ^inb auf meinen lUrmen getragen, 
unb ibr £eibcben runbum bepatfebt unb gcfireicbelt, waä ieb noch 
immer tbun möchte, obn ibr mehr ©ebaben }u$ufOgen! fuhr er 
lieblich i“ fprechen fort. 5 ^^ SOater mar ein btrunttrgefommener 
€be(mann, ber um ftch tnieber )u erboblen betnaeb ^anblung trieb. 
®iit feiner erfien gr«« Saugte er feine Äinber; aWbenn fchon in bie 
^nf^ig, nermablte er ftch mit einer armen, aber jungen unb äuferfi 
febenen Slnnertnanbtin ber SOiutter ber gulnia jregofa , bie nun in 
baö ^au^ ©*** getreten ijt, bep welcher ftch Xueinbe aufbalt. ©ie 
bie§ ©opbia', unb lebte mit bem alten SJiontefeltro fchier an bie 
brep 3abr in €bc» ftt »iber 93crbo(fen fchwanger würbe, unb 
mit £ucinben nieberfam." 

„ 3 eboch unter ben SKofen beröaftfreunbfchaft! e^ bitlt ftch bamaW 
)u Sßi{ja wegen be^ milben ISBinterflima^ unter frembem Siamen 
ein wunberfeböner unb tapfrer portugieftfeher iprinj auf, ber eine 
fSBunbe im 5lricg mit ben ©ara^enen befommen hatte, bie in feinem 
£anbe nicht recht heilen wollte. S)icfer miethete ftch einen ©arten 
neben bem beä SJfontefeltro auf bem Seg über benlSerg nachfSiDa« 
ftanca; unb wir aQe haben nie anberä gemeint, atö er habe mit 
$ug unb IKecht gethan, wa^ ber lUlte nicht fonnte. Unb fo warb ein 
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füg txrlaffcn SBetb gtüdlicg gemacht, unö cß (ebt ein @tf 

fd)dpf auf ber 9Be(t mel^r, aQer ^ugen |u entlüden." 

„3IW Jucinbe o^ngefebr jebn 3abr olt »ar, (iarb ibre SJJuttcr, bie 
fie al^ tbr einzig ^inb mit aQer ^i'irtlicbfcit liebte; ibr iSater tbat 
fie barauf |uc (Erziehung in ein abclicb Sßonnenflofcer. Sßaebber warb 
i(b ton einem fcbredlicben 6turm terfcblagcn, jum brittenmal ge; 
fangen, unb biente bep einem reichen Kaufmann in @riecben(anb. 
5Bie ich nach einigen 3abren »ieber log fam, bau« peb alleg ter; 
Ünbert; bem 0)?ontefeltro maren etliche reiche €cbiffe nach einanbet 
tbeilg meggenommen morben, tbeilg ju 0runbe gegangen, gleicher 
3ett brachen einige (iarfe 25anferotte in SKarfeille aug, mobep er fo 
tiel einbüfte, bag bie ©laubiger (ich feincg übrigen SSermögeng be; 
mächtigten. Sr flüchtete jutor mit menigem bieb^r, ba ber Gleich; 
tbum ber Äaufleute mebr in gorberungen alg baarem Selbe be; 
(lebt, unb gab binnen Äurjem tor Äummer feinen ©ei(t auf. 2u< 
cinben nabmen aug bem ^lofter ihre mütterlichen lUnoermanbten ju 
fleh. Unb fo (irablt fie benn »ie ber 3J?orgcn(lcrn, ber bep einer 
Slacht ohne 5)ionb oug ben (iflrmifchen ©eilen ber See aufgebt 
unb @lan) ton (ich träufelt, am ©enueftfehen Fimmel." 

„lUber 0 märe fie auch ft dUt^Iid)/ alg fie fchün i|t, unb alle meibliche 
tugenben befipt! Sie fönnt eg fepn, menn bag Schidfal ibr nicht 
einen Strich l’trch bie 9iechnung gemacht hätte. §lorio iSranca 
liebte fie, unb ihn £ucinbe; unb fie lebten fchon in feeliger Sbe mit 
einanber, menn er nicht inSflaterep geratben märe. Sr muchg an 
ben Ufern beg Slaro auf, fam in bag Qaug ibreg SSaterg, ging 
algbenn )ur See, unb bilbete (ich ju einem gelben." 
w3tn ©ienfle ton Spanien lief er mit einem ©efchmaber nach 
neuen ©ett aug, unb fireifte in ^e^ico unb iperu btrum. ^am 
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tt>ie^er $urücf mit 9iut)m unD @c^ä$cn, unD faf> Daä eMe |u 
einem fc^önen SBaum emporgefc^offen in füfer SBlüt^e fielen, un& 
tvoQte ftc^ unter ^effen anmut^igem ©d^atten Ie$en, a(^ er unter 
öem 3o^>ann öon 3Iu(iria mit ^cr ©aleerc, fcie er anfü^rte, gegen 
Die Ungläubigen mufte. S)ie flotte Der §cinDe pon {mepbunDert 
unD fedj^jig ©c^iffen »urDc jwar gefdjlagcn, unD Pon Den 6bt*j^tn 
Dep Den €c^;inoDirdjen 3nfcln Der größte ©ieg feit longen Seifen 
erlangt. Den fie fid^ nur jämmerlich ju 3^u^e machten: aQein 
Ulajal, Der tapfre Sorfar, entfam, mit Dreißig örepruDerigen, unD 
führte Den ^lorio mit fich nach ^onfiantinopel gefangen; tpelcher 
unter Dem £>oria bepm erften Singriffe jtch befanD, unD nach »ttltn 
SBunDen nicht mehr im ©tanDe war, Pon Den ©chaaren um;inge(t, 
(ich Durchjufämpfen. ©ie fennen ihn Dort, wie Die SReiger Den 
fchneQcn gewanDten Ralfen; unD werDen ihn nicht lo^laffen. <£r 
Dient alg ©flaue beim ©roßpcjicr felb|l; ich ib» gefprochen, 
unD ein S3riefchen Pon ihm feiner traurigen ©eliebten hin fiber^ 
bracht; worin er fte befchwört, ihn ju oergeffen, unD einen glütf; 
lieberen ju wählen, wenn er noch ci” 3<»i>r lang au^bleibf." 

©iefe 3lachrichf wühlte mir Da^ ^erj auf, unD glorio Dauerte mich; 
ich fenfite h^tig bewegt, unD im ©cjichte glühenD: Slrmer ©chelm! 
£)er Sllte fuhr fort: „SEBenn 2>u ihn fähefl, mein ©ohn, Z)u wfirDejI 
ihn lieben; er ift ein gar guter junger SJlann bep fo Piel rauher 
Xapferfeit. SBie oft h«i*cn wir not wenigen 3ahten jufammen# 
gefejfen, unD einonDer erjählt! SBenn ich ih® ®om Äaufafug unD 
Sltla^ fprach: fo bcfchrieb er mir, wie Piel höhn Die ©ebirge Pon 
Slmerifa wären; unD wir geriethen Dann in einen freunDfchaftlichen 
©treit. 3ch halte Die unenDIich fchönern SBeiber, SJfänner unD 
Xhicre Pon weit eDlerer Statur für mich: unD er prie^ unD rühmte 
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)um 6(^(r) Me reichen @oI^j un^ SUbermineD, womü man Me 
gan|e alte 9BeU erfoufen fbnntc, n>enn man aQe S&eute beran^boite " 
9Bir tranfen al^benn auf feine @cfun6beit unb balMge iBefrepung. 
34) fcogte ben0abciotto noch, ob er oiedeic^t bcn Ulasal oon 
^rfon (enne? unt> er fagte mir, bat er ibn einmal }u 9lboM ge« 
(eben bnbe, unb fcbilberte mir ibn a(^ einen anbern ^annibal auf 
ber @ee. Sr machte binbcp bie Beobachtung, märbig eine^ folchen 
@raubart^: „%o(onna }og |u cKom im Xriumpb ein toegen feinet 
Sritteiftegtf; menn einer aber bie Xb^tcn bcpber in jenem Xrejfen 
genau abmiegen fbnnte, in tvelchem @lan}e mürbe ba noch ber 
flüchtige jSalabrefer vor ibm erfebeinen! Sin folcher fichrer 9iücfsug 
eine^ einjelnen 0}?anne^ mit feinen ^reunben, nachbem er SBunber 
beä Berflanbe^ unb ber Xapferfeit für bie flotte ber anbern Slb; 
mirate getban butte, au^ ber PoUen ^acht ber Ueberminber, btf 
leugt bie gröfte Unerfchroefenbeit, Ueberftcht, unb Srfabrung. 
6chabe, unb emig Schabe, bat br unferm 0lauben abtrünnig ge^ 
»erben ifl." 

„3uma(, fe|t ich binju, ba ihn ber btiüdb SSater ^iu^ mieber ju 
0naben annebmen moDte, unb ^biüpp^u berebete, aQe^ an; 
lumenben, bem gelben :^errfchaften unb IRei^itbümer ju fehenfen, 
wo er fie nur immer buben möchte, in Spunien, feinem Buterlanbe, 
ober ©ijilien, »enn er bie ^epben ocrlicfe. Doch gefaßt mir nicht, 
bat man benfelben mit folchen Einträgen bet) bem Sultan wenig; 
flen^ oerbuchtig machen follte, bamit er ihn fclbjl aug ber SBelr 
fchufte: »eil man feine anbre ^T^ittel baju tor ftch fübe. Ulajalaber 
»ur )u flug für folche Berfprcchungen; fcheute überbiet bie fünf; 
tige feige fchuale 9lolle, unb trat folgenben grübling nun felbft alä 
Slbmiral auf, mit einer neuen flotte." 
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ndrrifc(>, baf man t>on ben ^alabrefecn bcrtanst, fte foQ» 
nic^t {u bfn Kurten fibergebn. £)ie Surfrn ptunbern i^re@edenbeo, 
unb fäbcen fte felbft in ©Hauerep; unb ihre ^ürfien fe^en selaffen 
{u, of)ne fie \a uertbcibid<^n, unb faulen fic noef^ obenbrdn mit aQer^ 
(e^ Sluflagcn au^. ©ie »erben a(fo mit boppeiten Stützen gtt 
(ßebtigt. SBaä bat ein ^ann, ber ^opf bot unb 0D7utb im ^cr$en» 
anberä ju tbun, ba er aQcin ficb nicht »ebren fann gegen bepbe 
geinbe, bie ibn berauben? er fcftlägt ficb ^artbc^ ber ©ieger." 
„3(b tpiQ boeb Heber in bem Glauben (eben unb fierben, worin icb 
gebobren unb erlogen bin, unb ein wenig Unreebt (eiben, erwieberte 
ber 2((te; ba^ Su(ben ifi auch fßf , wenn man baä iOermbgen noch 
in ficb fHb(t, au^^ubauern, unb grofe iSe(obnung bereinfi unter 
feinen ©eHebten baffir erwartet." 

„&n guter @(aube fiberwinbet frepticb aQe^", antwortet icb ibm 
barauf ; unb baebte im ^er^en , wer bamit nur immer in ber gtßcf; 
fertigen X)unfe(beit berumtappen fönnte! 

92ocb benfetben (Kbenb (ief ein ^ranjoftfebe^ €cbif im ^afen ein, 
mit bem neuen ©efanbten unb (^onfui ffir $onf!antinope( unb 
©mprna, ba^ nur SQaffer einnabm, unb mtt bem erfien guten SBinb 
wieber abfegetu woUte. 2f(b btbiente mich ber ©eiegenbeit, ei(te fo^ 
g(eicb nach ^aufe, unb febrieb an ben I>iagora^, fo rein unb 
frep, wie^ in meinem ©eifte (ebte, frifcb eon ber ^?anb weg; unb 
bat btmacb ben (£be(n infiänbig, ben $(orio (5ranca {u befreien, 
wenn er fdnnte; ober mir wenigfien^ bie S(rt ju me(ben, wie ci 
mögHcb wäre, obn ibm jeboeb etwa^ pon mir }u fagen; unb bann 
nach ©enua ;u febiden. 

Die (Uuffebrife macht ich an feine Butter, bamit ber (Brief befio 
ftebrer möchte obgegeben »erben. Der ^)atron beö ©ebiff^ erbiett 
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«on mir fc^on ^um t>orau8 eine ^elo^nung; un6 ic^ nerfprac^ i^m 
me(>r, wenn ec mir gute Slntmort bringen wäcöe, unP fa^te i^m 
)Ud(eic^, toa^ e8 beträfe. (Ec gelobte mir btUid «n, ibn ouf^ befie 
)u beforgen. 

2)en anbern 9)7orgen gegen Mittag ging bag ^lagbboot auch toiebec 
ab, nnb mir fc^woU bag ^erj ton oerfebi^bnen £etbenfd;ofttn, fo 
toie ber ibBinb bie @ege( febmeUte. 2lcb muf felbfi über ba^ 0(eicb^ 
nif (äcbeln, unb boeb mabc, unb gefallt mir; acb, unfre 0e:; 
banfen unb Smpfinbungen ftnb fo jart unb oeränberlicb, unb btiter 
unb wilb unb flümifcb n>ie bie 2üfte. Stcbingbello. 

hierauf gab icb bem SIrbingbello feine 3lntn>ort; unb erhielt im 
9)7eri ipieber folgenben ißrief oon ihm. 

©enua, 9)?erj. 

@ie bat mich {um erflenmal geffi§t, frepmiUig; unb meine £ippen 
febmaebten in einem fort nach ihrem füben 3)?unbe. Sebäebtem, 
fungfräulitb, unb boeb natumotbtoenbig, mie ber Magnet (ich |iebt, 
flog unerwartet pld|licb ber bimmlifcbe ^uf auf mich. 2Bie felbfl 
barein oerwanbelt fcblief ich bie Slacbt, ein woKüftig flecbenb geuer; 
unb bin nun erwacht wie ein feeliger (Engel. D ein glftcflicber Xag 
ber geffrige! wie ber neue Rübling ging bie 0onne auf unb unter. 
SBir fa^en gegen lübenb oben allein im ©arten, unten batte gutoia 
unb ihr ©emcbl ©efellfchaft; unb bie 0ee fpiclte in fleinen 9ßeQen, 
um, wie järtlicbc^ Seben, fteb in bie £äfte ju oerbceiten. 

3(b jeigte Sucinben erfl einige ©rijfe auf ber 2aute, alöbenn fangen 
wir jufammen; unb unfre ^erjen ergoffen ftcb enblicb in einanber 
bureb ©efpräcb unb ^licfe. „Sin SBcib ifi boeb baö armfecligite 
JDing aufSrben! feufjte fte auf bie lebt wehmütig, nach raancbetlep 
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9i(5ea über SBcit unb iDafcpn unb ^cfhmmund, unb fe^rte bie 
Slugen t>on mir ab gen Fimmel; gcfeffelt auf aUen Seiten, bärfen 
mir {einen frepen Schritt t()un, n>o un^ ber ©cif! ^inteitet, o^ne 
0(^macp unb Sc^anbe. iRit^t über bie Strafe fbnnen mir ge^n 
allein unb fonbcr (OJamma unb S3afc, menn man un^ für mo^l; 
gebilbet ^ält, of)ne baf bie ^äfterjungen auf un^ (teeren, ü^atur unb 
£eben unb Sitten unb ©ebräuebe in anbern ©egenben ju feben unb 
}u bbren, ijl unä gänjlicb oerfagt: mir mfiffen auf einer Stelle 
bleiben, mie bie ^flanjcn, unb glauben, mae man un^ torlugt, ohne 
ftnnlicben begriff; SBabn unb Xraum unb ©eborfam unfer Sigem 
tbum: fein Xropfen ^abrbeit bie Seele }u erquiefen." 

„üBenn eine febön i|t: fo legt man ibr überall Schlingen; unb ber^ 
jenige felbfi, melcbcm ftc in einer gemitterbaften Stunbe gefällig 
mar, ucrläumbet fie oft bernacb am ärgjtcn, unb tritt )um febimpfen; 
ben ipöbel über, menn er einen anbern uorge}ogcn glaubt; ober fte 
mirb t)on unoemünftiger iSiferfuebt noch fe|tcr eingeferfert" 

„Sinb mir nicht febön : fo ermerben mir feine Siebe mit aller 9Bei^; 
beit unb allen itünften ber SRufen unb ber ^ineroa; unb auferbem 
beift^ immer noep: fte i|t boeb nur ein üBeib, unb fann unb barf 
nichts’ recht feben mie ti ifl; ipebanterep unb Sitrerep ohne 3 mecf 
unb 3^tt$en! ein ^eib bcit meber Starte, noch Ucberlegung, etma^ 
grofeo in irgenbmo }u erlangen unb ;u faffen; bie ©uten unb ^txf 
flänbigen haben 9Ritletben mit beffen Sebmäebe, unb bie S3o^boft<n 
oerfpotten ei, unb fueben e^ mit ihrem £obe ooUenb^ jur IRärrin 
|u machen. So gebt man mit un^ um.'' 

„%m befeen mar ei, nie gebobren morben ;u fepn; benn ma^ mir 
moUen unb lieben, bürfen mir hoch nicht hoben! ober, fo halb biefe 
SReigungen in unferm ^erjen aufgebn, gefchminb »onber €rbe meg^ 
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genommen )u merken. Unfer £oo^ ifl Xcaurigfett uni> £ei5en, un^ 
wenig heitre 2lugcnbli(fe; ein ocrgnügtec fi($rer 3u(!an& ifl un^ 
nic^t befc^icben: unfer ^eben ein fd;wa(^er ^abn im ttürmifeben 
SJieer, oft non SCBetlen überfebiagen." 

9lbet warum febreib icb Dir ben tobten 0inn unb 35ucbftaben oon 
bem, wa^ fie fo göttlich in be$aubernben SBorten, £önen unb ©e; 
bebrben fagte! 

2|cb >t> meinen bepben ^dnben, unb fic uberlieb bie 

entjüctenben SBallungen ihrer innern Sebönbeit rubig meinem 
beifen @effib(> 

„0 2ucinbe, antwortet icb *br barauf, Du bafb oielSSabre^ gefagt, wir 
finb ungerecht gegen (Euch ! aber auch unfer 2ooä i|t hart. Unä liegt bie 
SIrbeit ob, unb 3br mirft ftiD »ic bieSonne, unb macht febon glürflicb, 
blot bureb ®urc ©chönbeit. SBir muffen alle^ erringen unb erfäm; 
pfen; unb 3br Orablt nur um Such: fo liegt man <£ucb ju gäben.'' 
,,^obe©cbönbeit ifi freplicb äuferfl feiten; aber auch eine 3«ngfrau, 
bie fte beft^t unb ju gebrauchen weib, i|i> wacl bep un^21leranber unb 
€dfar mit feeren oon gelben; ei fömmt nur auf fic an, waö fie 
erobern will! ba^ ewige ©cbicffal bat ibr aQe^cr}en unterworfen." 
„2wbe unb ©eifi ifi ein^ unb baffelbe unter oerfebiebnen 3iamen, 
nur bab man Ueberfiub ton ©eifi Siebe nennt: hohe ©ebönbeit 
beberrfebt alle ©eifier. ©ie »ereinigt ficb bebwegen gern mit grober 
©ewalt, ober grebem Süerfianbe, weil ba bie Siebe am mdebtigfien 
ifl DerSJienfcb für fich allein, überhaupt jebe^ üBefen, abgefonbetf, 
ifi unglücflicb. 5Baö ffimmert ben 93ortrefiichen im ©runbe 2Bof>B 
unb bürgerliche^ fBorurtbeil? Da^ ©efeb ifi toll unb tböriebt, baä 
ihm (Sigentbum unb frepen ©ebraueb feiner iperfon abfpriebt; unb 
ec tritt ei mit gäben, fo halb er iann." 
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lieber Slrbing^cßo fepn, t>ccfc|te fic fc^neU in leifero 
Sßac^tisaUenton, ganj auf mid) Steiftet, atö €emirami^ unb Eauro, 
fo iun^ unb fc^ön mit fo t>iel Xapferfeit iinb Xalent!" unb ^ier 
neigte fie i^re Sippen nat^ ben mcinigen, ic^ mach non einem fäten < 
S 5 li$ burc^fc^längelt, unb meine @eele fd)mebte in ber ^errli^ifeit 
bti €ntsfiden^ mie aufgelbfl non allen l&anben. 60 hielten mir 
un^ lang umfc^lungen, bi^ unfre Slide in 9 Bollu|it^ränen untere 
gingen, unb fte au^rief, rofenrot^ unb lilienblaß, unb fid) lo^rif: 
„O X)u, mein Slbgott, mag mirb nod? aug mir merben!" o^ne mir 
me^r {uiugefiebetu 

^ubia fam halb barauf, alg id> nod) I 5 aum gelernt flanb, 

unb mit ben Slrmen bie Slugen {ubielt, um nid^tg irrbifc^eg ju be^ 
traditen. S^ie 6d>lou( merft alleg, unb erfennt bie ^Jiomente, mie 
ein ebleg Üiaubt^ier. 

60 fdiif ic^ benn jmifden einer ScpQa unb S^arpbbig im SBonne« 
meere ber Siebe; unb laffe mic^ uon ihren Strubeln h^rummdljen 
in @efahren, bamit mein 9 }?uth nicht möffig liege. Xmch erfchred 
ich {umeilen vor Sucinben; fte hat in manchen fünften nicht bieSieg« 
famfeit ihreg Sefchlechtg, unb in ihrer ©eflalt entbed ich 3fige non 
fürchterlicher ^eftigfeit; unb eben biefe finb eg, mag mich f*> 3 ^* 
maltfam ergreift, unb an fte feffelt. 3ch fühle burch unb burch, mag 
bag hinimlifche ©efchöpf perlangt, unb bief foltert mich, ^a eg um 
möglich gefchehen fann: unb boch ift ber €ngel ju fchön für bie 
^elt, bie ihn mit ihren Sitten angeftedt hat, alg bag ein SRaturfohn 
ihr ihn fo ungenojfen fein Sebenlang übertajfen foQte. 

Uebrigeng fiubir ich ^itr immer mehr bie Schifahrt, unb fireiche 
öfterg an ber ^üfte herum. 3» ^orftfa bin ich auch fd>on gemefen 
unb bag rauhe SSolf gefällt mir: eg liegt Stof barin. €g fömmt 
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f(in an, un5 fein^ ab, ba^ ic^ ni4)t au^forfc^e. Unb fo 
bcfc^dftigt ftc^ auc^ noch mrine bilbcnbc ^unft mit ber <See; ic^ 
^abe Die ein« mo i(^ ben ^ionbeQo nieberfiofe, im 0ro$en 
angelegt 

Sen j^elben Soria befuc^ ic^ fleißig, unb lerne t>ie( au^ feinen 
0efpca(^en; er n>iU mir n>oi>(, bag fe^ ic^ au^ feinen fIRienen unb 
6ebe(>rben unb feiner Dffen^erjigfeit €r meif, n>er ic^ bin, unb 
$ntt>ia unb ibr 0emabl miffen eg mit Sucinben; icb bin gleich 
fang^ non einem meiner £anb^leute nerratben worben, ber mich 
erfannte. 3n SSenebig büeb ich eher nerborgen, wäbrenb beg ^tiegg 
mit ben Xärfen, unb weil eg bort niel 3}7abler gibt, worunter man 
ficb (eicht nerfiecfen fann; bttr ftnb beren faum ein ipaar. Sluch fam 
ich ^<9 ^uch in feine fo oornebme öfentliche 0efeQfchaften. 3^^ 
iwifchen bab ich ftinen @chaben banon, fonberniOortbeile; man fchäbt 
mich 9effo mehr, unb ich habe, wo ich freien Zutritt. 

93or bem Xprannen non Xo^fana förcht ich »^>(h "uit wenig mehr; 
meine Xante melbet mir, ba§ e^ übel mit ihm au^ftebt. (£r bat 
burch feine ^u^fchweifungen fchon (ängft feine 0efunbbeit }u 
0runbe gerichtet, unb bep ber Camilla ^artella bie Sßeige 
feiner itrdfte nodenbä fo abge^apft, baf ihm bie 3unge fieif gef 
worben iff unb nerborrt, unb er nicht mehr fprechen fann. SUIect 
bief i(l buchfiäblich wahr, unb fo unflug wirtbfchaftcte fein Xiberüu^ 
auf ber 3nfet ßapri, unb fein 3?ero in bepberlep ©efialt; bie noch 
immer wuften, wenn fte fär ftch aufbbren foUten. Sin neuer ^ip; 
pofrate^ non (D^acchianeQ wirb ben jungen Xarquinen auch itoch 
hierin bie Slnfang^grünbe norbuchfiabiren muffen; benn non felbff 
wirb fetten einer fo gefcheibt fepn. 

Sec neue ^erjog, fein 6obn, fährt ftch *vie ein ^Stbbflnniger, 
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unb Sure berühmte ^Bianca be^anbelt i^n auc^ fo mit unb 
Stecht. 

D gacij jg^ 2Ip^robite be^ Slbriatifc^en ?papbo^, wie Icbji 25u, unb 
unfre Siebe? Du foüf! gemif noch bcrcinfl poU 3ürttic^feit Sucinben, 
unb auc^ ^ulpien, a(^ Deine 0 cfpielinnen umarmen. !07cine (Seele 
fdimac^tet nac^ ibr unb Dir; fep nic^t fo targ mit Deinen Porten. 

SIrbingbeUo. 

3 u Slu^gang bei SKerj febrieb icb ibm, ba icb au^ bem ©ebtuf 
feinciJ S^riefe^ fab, ba§ er obngeacbfct feinet Seibenfebaft boeb ben 
^opf noch nicht berlor, unb immer ben Sbeimutb im @runbe feinet 
^er)en^ botte. 


SJenebig, ^et{. 

^cb mbebte mich lieber mit Dir nur menige Slugenbiicfe mänbiieb 
Unterbalten, a(^ in bem längftcn triftigfien ^uebfiabentreebfeL 
3 cb b<»&c SacUien febon jum jmepfenmal gefproeben; ba^ erfiemat 
in ©efeßfebaft, unb barauf por wenig tagen aßein. ©ie i|l b®£^ 
febmanger, gefunb unb bep Kräften; unb SJiuttcr unb 95rüber unb 
greunbe unb ©efpielinnen geben jtcb aße ?ÖJübe, ibr neue Srgöb# 
liebfeiten ju perfebaffen. ift eine mabre Slugentpeibe, eine fo 
funge reijenbe §rau am 3itl ibi^^t S3e|timmung }u febn, unb einem 
gremben, bet nichts pon ibr boft unb erwartet, mu^ fie fo felbfi 
feböner unb poBfommner fepn, alö fte al^ ?Diäbcben war; gefcbweige 
bem glfirflicften ©eliebten, ber bie füf e gruebt feiner Siebe fo beram 
reifen fdbe. Slrbingbeßo, Du biji ein ©ötterfobn, ju b<>bem 2Bobl 
erfobren; nur perfeberje Dein ^eil nicht! 

Da^ erflemal wagte fie nicht, nach Dir ju fragen; aber ba^ ©piel 
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i^re ^(ide um mic^, X^etnettoe^en, mar mir ein ^immelreic^. @ie 
frrJt^fte, würbe blaf, feufjte, fucbte (ic^ ju »crbcrgcn: boc^ bie 
Statur triumpbirte: ibr !5ufen wallte flärfer, unb ftc f^m enbltcb 
)u mir, unb lieb ftc^ mit mir in ein @cfpräcb ein, (iebltcb unb trau; 
(icb. ßiicb babep fo, a(^ ob ic^ in bicfen 3lugenb(itfen 

^Deiner nic^t gebdcbte; unb fie ging froher Pon mir, fte mochte nun 
argwöhnen ober nicht argwöhnen: benn fte muftc baf ich 

ihr wohl wollte, unb biep fcbon oorher wiffcn. 

S3or wenig Sagen lief ich mid; bep ihre^ iSater^ ^allaft anfahren, 
be 9 welchem fte noch immer wohnt, bid nach ihrer Sltieberfunft, um 
ihren ifingjien trüber befuchen, ben ich nun naher fennc; unb 
ald er nicht {u ^aufe war, ging ich injwifchen ju feiner S3tutter, 
unb traf (Sdeilien gerabe bep ihr. ©te SKutter pcrlic^ und benn 
eine SBeile wegen ©efeftäften, unb wir blieben allein. 3hrt fchönen 
grofen Slugen ruhten lang heß unb flar auf mir, unb ihre Sippen 
lächelten, wie wenn man einen jum reben jwingen wiQ. CSiich 
bauerte bie IDerlaine, unb icb fing an Pon bem ©emdhlbe }u 
fprechen, bad eben por und hing; unb faum hotte fie mir ben 
SJteifler gefagt, fo war bie grage barauf: „2Bo ifi jeßt 3hr greunb 
2lrbingheDo? ich hob ihn nicht wieber gefehen, feit bem er mich ge; 
mahlt hot: er wirb alfo wohl nicht mehr in iSenebig fe^n." 

3ch antwortete: ,,©en lebten Srief Pon ihm hob ich oud ©enua; 
ed geht ihm bort fchr wohl." ©u hdttcfl fehen foUcn, wie fie barauf 
lebenbig warb, unb ftch alled an ihr regte; ein neuer ÜDtorgen ihr 
©eficht mit htiöcn ©onncnblicfen. Sßieht mehr fefi holten fonnt ihr 
^ei^: „(£d ifi ein trefiieher ?0?enfch, poQ SSerflonb unb Salent unb 
bad geringfle ifi ber SJJahlcr an ihm, fo weit erd auch fchon in feiner 
Äunfl gebracht hot." ^ier glühte fie auf wie eine Stofe, unb fügte 
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läc^clnb ^inju, ft<^ fü^tenb: ,,^ 4 ) glaube, bat >c^ in t(>n t>erüebt $et 
»orbcn »are; cg i(t gut, bat er »cg i(l" 

?P?ir waren ^>ier bie ©aumenftftrauben aufgefeßt: aber boct be# 
fannt ict nic^t wegen ihrer fclb(i, unb deiner unb meiner; noch 
fcheint eg mir nief/t Seit ju fepn. antwortete wie falt unb fchier 
eifcrfüchtig barauf: „®ict würbe ben jungen ^erm big ing fleinjie 
©elenf fißcln, wenn ich ihn» fo etwag berichtete; erwargani bet 
jaubert oon 3 hrer 0 chönheit, wie er 0 ie mahlte; unb beneibefe 
muthwiUig 3 hfra unglücflichen ©emahL'' 

2 >iet 5Bort fam wie eine finfire SBolfe »or ihrer Schönheit ©tanj, 
fte entfärbte fich, unb oerfeßte: „92un fo arg unb gefährlich if! eg 
nicht; Sie brauchen ihm auch nichtg hieroon }u fchrciben; hoch 
grüten Sie ihn oon mir, unb mclben ihm, bat i<h ftinc ^un(i be; 
»unbre, unb grote ©inge »on ihm erwarte, unb ben eifrigften 
SBillen hnbe, ihm in Sufnnft nüßlich }u fepn/' hierüber trat bie 
^amma wieber ing Simmer, unb ich oerlict fte halb barauf. 

£)u ftehfi baraug, bat nQe 93cr|teUung ein ©nbc hnt gegen einen, 
ber iperfon unb Sache fennt: eg ift ein ©lücf für €uch, bat fein 
folcher unter ihren SKtchtern fat. SSer bie SBege gut »eit, geht 
auch iot S^tbel ftcher; unb ein QBoUüftling non 31uge fteht oft bie 
©egenflänbe barin mit mehr greube, alg bei) htöent SBetter. 3 n« 
jwifchen bauert fie mich f>och »on ©runb ber Seele; benn fie ijl 
unglücflich. 

Sein Umgang mit 8 ucinben gefallt mir nicht. 3>» 9iücf ficht ihrer 
wenigfteng fann ich ^it ©runbfäße nicht billigen, bie Su ihr ein; 
ficteft; befonberg wenn glorio ber 5J?ann ift, wie ihn ber alte 
Schiffer fchübert: ich befürchte, bat fchlinime ^änbel abfehe. 
Ueberhaupt mut fich nach bem Staate richten, worin er lebt, 
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ttxnn er t^n ntc^r gewiffermafen uberftt^t, un5 ^erau^ fann, wenn 
er witl: fonft trift am (£nbe öa^ Sprichwort ein: „©er Ärug geht 
fo lange ju SSaffcr, bi^ er jcrbricht.'' ®enn Eurinbe ©einen @eifl 
hätte be 9 ihrer 3ugenD unb Schönheit: 0 bann (iunben ihr ^önig; 
reiche (u @ebot; fo aber muft ©u fie erf! in ba^ alte iborinth ober 
IKthen bringen, wenn fie nach ^ir glücflich fepn foO. Unb noch 
fcheint mir ihr (Ehorafter fleh nie recht ju bequemen. iStit einem 
5Borte: fo balb ein iSBcib cine^ SJianneä gm« »irb, begibt e^ ftch 
im fpunft ber Eicbe feiner ^repheit, hernach eine onbre SBaht ju 
treffen; unb wa^ opfert ber 9)?ann nicht bafür auf, ba$ ihm baffelbe 
, treu fepn möge? Schönheit unb Äeufchheit bepfammen wirb ewig 
\ eine höhere SSolIfommenheit fepn, al^ Eaiä unb ^hrpne, fepe fie in 
'einen Staat, in welchen ©u wiDt^. ©och reb ich, wa^ Eucinben 
betrift, in ber Jernc; unb ein einjiger Slirf auf fic unb wenig 
5Borte pon ihren Eippen fönnten pictleicht meine eigne SJJoral weg# 
bannen, ©a^ Setlelchen, welche^ fic ©ir im Sette fchricb, bleibt 
immer ein wunberbarer §(ug, Pon bem anbern ®rbenPölfchcn weg, 
wo}u eine fiarfe Eeibenfchaft gehört, bie ade furcht Pon Sorurtheilen 
überwältigt 

(Etf fehweben @efahren über ihr unb ©ir; aber wer fich fclbfl nicht 
rathen fann, bem ifi nicht ;u helfen. 3 eber weif am befien, wie ihn 
bie Umfiänbe umringen. 

gulpien geb ich 5>ir gerne ^rei^, nimm mir^ nicht übel! ächte @c# 
nueferin nach bem Sprichwort*); ein ©efep, Pon feiner ©ewalt in 
lUu^übung gebracht i|i fein ©efep in iS$irflichfeit ÜBer feine Siechte 

y 

*) Mare senza pesce, donae senza vergogna. üomiiii sensa fede; pat 
oermutblid) feinen Ursprung ou< Senebia, ber natürlichen Seinbin oon @<nua. 


Digiiized by Google 




SIrbingbcQo, unb bt< glficffectigcn I37 


nic^t bc()auptet, bcr bat feine; fo gebt^ aQen Männern, bte nicht 
auf ihrer ^ut finb. !Die§ faben bie «Spartaner n>ob( ein; unb 
tpdeber ^opf nicht, ber noch Vernunft bat! 

3ch mag nicht baran benfen, baf Du mir Pom Diagora^ foQff ent« 
riffen werben. i&(eib in Deinem Italien, unb (ie^ ba^ anbre in 
©efchichten unb jReifebcfchreibungen; ber ?D?enfch braucht }u feinem 
©lüefe nicht ben ganjen €rbbobcn. Die 6ce i(l weiter nichts, aW 
ein ungeheurer feerer SDeg :c. 

€rfi in ber ?0iitfe bc^ Wap erhielt ich wieber einen 5Brief pon ihm, 
unb {War au^ Succa, weichet mir fonberbar aufftel. <£r lautete, 
wie folgt. 


£ucca, ^ap. 

Sfueb Du bif{0chu(b baran! £ucinbeJ(f pon ©innen gefommen. 
glorio Sranca fam, erlöft Pom Diagoraei, unb oben brein mit @e« 
fchenfen au6geftattet; ein ^efb wie ein junger Diomeb, nur im 
©eficht PoU €brennarben. (£r wu^te nicht, bah ich fein Sietter war, 
unb wir würben balb §reunbe. €r brang auf feine fSermdbfung: 
{u SKcfjina, wo ein Ibril öf r ©panifchen gfotte liegt, war ihm Pon 
ben oberfien f&efebfäbabem nicht allein fein Poriger ^offen, fonbern 
eine weit anfebniiehre ©teQe jugeftebert worben. 3ch befanb mich 
eben nicht in ©enua, wie er feine SBrout öberrafchte; gutPia er|äb(te 
mir, fte fep in Ohnmacht gefaUen, atö (ie ihn fo unerwartet plbh« 
lieh fith grftbrn bätt<- ^Kan fchrieb e^ ber greube |u. ©ie fafte 
hernach alle ihre Kräfte jufammen, alte £iebe unb 93erffellung^« 
ffinjfe: unb glorio birtt fte in feinen Sfrmen fhtmm por ^eftigfeit 
ber IS^onne nach fa Pieten Drangfafen. 

3ch traf bep meiner lünfunft ben glorio {uerft bep ihr unb gulpien 
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unb i^rem @emalS)( in 0efcQfc^aff. ©eine 0e|laU unb fein SBefen 
machte giei^l «uf mic^ grofen (£inbcucf; flarfer 0lieberbau, fc^arfe 
©efic^t^jfigc, Meinet bli^enb terwegne^ 2Iugc, »erbrannte gatbe, 
fraufe^ ^aar unb berbeä Sieifcb unb menig SBorte jeigten mir ein 
SOiufter öon ©eemanu; unb fein Änebclbart unb furjer ©äbel 
noQenbeten ba^ $ilb. münfebte bepben bcrjlicb &lüd über ihre 
SBicbemereinigung. Sucinbe fab mich fiiU an, unb glich einem 0e; 
Witter »on (Smpfinbung. 

!Die Xage barauf macht ich nähere ^efanntfebaft mit bem $(orio; 
unb meine Jalte Sernunft rang immer mehr, meine beiden SBcgicrben 
|u befämpfen; ber Xapfre war bie ebelfte ber Ultimen gan^ wertb. 
2(cb fpracb Sucinben al^benn allein im ©arten, ©ic jammerte über 
bie Unruben bc^ ©eelcben^ unb bie Ärieg^gefabren. D wie mein 
$erj ibr entgegen febtug, a(^ icb bie SRorgcnrötbc »on Äüjfen um 
ihre £ippen febweben fab! 3lber ich Perwüjlete fcbanblicb alle 3n# 
brunfi ber Statur wie ein ©otte^läfirer, unb gab ibr bas tbeurc 
3ettelcben wieber, unb (iammelte bie tollen ©plben beroor; „3(b 
fann Deine ©unfi nicht annebmen; §Iorio i|! Deiner £iebe un; 
getbeilt wertb: in mir ifl jebe §ibcr Sßunbe; aber fepb gtädlicb 
mit einanber, rein unb ebne ^lecfen.^' 

©ie blieb wie eine ©äule jieben, la^ bie 3eilen ihrer ^anb, unb 
jerpflficfte barauf langfam mit ben gähnen baä S3latt, ©tfiefeben 
por ©tfiefeben, inbef ich Pon ihr ging, unb mir bie Xbrdnen in bie 
ülugen tobten. 

Dich gefebab nach ber ^ittag^mabljeit. ^uloia, bie Pon biefero 
allen jeboeb nichts wufte, unb auch nie erfahren foU, berichtete mir, 
baf fte ben ganjen Slbenb in ihr Zimmer eingefcblojfen gewefen 
wäre, unb fte Sliemanb weiter gefeben hätte, bi^ fpät ben anbern 
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borgen, n>o man mit einem anbrrn 6t^(äffel Daffelbe aufgemac^t, 
unt> fie in if)rer Aleibung auf t)em S3cttc gefunden, bie ^änOe 
ringenb, mit 5 em Obcrieibe aufgeridtet unt> feufjenb mit tor fic^ 
nieber^efd^Iagnen unnemanbten iUugen. ÜBeber §uIoia, noc^ ber 
Bräutigam, noef» irgenb 3^>nanb ^at nac^ ber '^cit ein SBort non 
i^r ^erau^bringen fbnnen, fo ba§ fie nödig bie 0pra4)e nerloren }u . 
haben fcf)eint. 0ie (ä§t fid) gebulbig hinfü^ren, wohin man wid, 
geht auch für ftch hrrum: ringt aber immer bie ^änbe unb feu^t, 
uerfieht platterbingg nichts mehr, wa^ man fagt, unb nimmt an 
feinem ©efprdche mit SRienen unb ©ebehrben Slntheil. ©ie ift unb 
trinft wenig; fo balb fte aber genug hnt: ringt fte wieber bie^änbe 
unb feufit. ftnb pon ben Slerjten nerfchiebne Mittel nerfucht 
worben, aber alleg nergeblich. ©ie fennt §u(pien nicht mehr, ihren 
Q^rüutigam nicht mehr, unb mich nicht mehr; wie fte biefer füffen 
wodte, hat fte nach ihm gefchlagen, unb ihn in^ ©eftcht gefragt. 
3 Iuch non ihren §reunbinnen (eibet fte bief nicht: fonf! if! f!e in 
adem gebulbig. ^(h mochte mir immer mit einem ©trid bie ©urget 
iufammen|iehn, wenn fte mich f^arr anfah, unb bie ^änbe rang 
unb feu^te. 

3 e$t ftedt fte nun in einem iRonnenflofler jur SSerpfiegung. glorio 
war im ©egriff, ftch eine Äugel nor ben Sopf |u fchiefen, unb ifl 
nun bep ber glotte, um in ber SSerjweiflung gegen bie lunefcr fein 
€nbe |u finben; unb ich hai>e mich fo auf ben SBeg na^ S(oren) 
gemacht. 0 SRatur, Seine fchönfte 3 icrbr ift jerrfittet unb |u ©runbe 
gerichtet! baä arme Habchen jur £ufi erfchaffen unb ader Slugen 
unb ^erjen ju entlüden hat nie bie höchfte ©ufigfeit be^ Safepnd 
gefofiet, unb (ebt nun ein unaufh6r(ich©effih( non unauäfprech(i<hrm 
tiefen Eeiben. 
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Z)u ^afi fo cmag nic^t erfahren, und fannflS^ir^ folglich auc^ nic^t 
denfm; fo fc^in, fo reijend, fo gelictit, fo liebend, und fo »oU0ei|?; 
und nun auf einmal alle^ im 9iuin ohne Sufammenbang; daffelbe 
nidfyt mehr daffelbe, eä ifi gräflich ! t>c fennt, oergieft Xbränen 
fiber ihr 6chi(ffal; gan^ @enua trauert. 3ßeide £)ich, barbacifche 
9)?oral, Seindin dc^ lebendigen, mit lU^olf^gcimm bitr an £)einem 
Opfer! 

Slber auch ®ott, mo werden mich meine htftisen Seiden; 
fchaften nicht noch hin>^^if<n! <ich/ i($ ihten 3üd^l nicht f» «m 
ftchem 0riff, daf f!e auf hal^brechenden SBegen nicht einmal mit 
mir daoon rennen, der 2Bagen uberfchlägt, und iKof und Rührer 
in den DIbgrund taumeln, wo man 0lut und @ehim noch lange 
dem l!Bandrer an jUippen jeigt, biä die Ovegengöffe de^ ^immel^ 
die StefTe deä iSerwegnen Pom Reifen wafchen! ^rdinghello. 

3ch fonnt ihm hitwuf nicht antworten, weil er mir feine 3wf<htcft 
meldete. X»ie QSegebenheit war cntfeßlich, und ging mir felbff durchs 
^erj. 3t mehr ich darüber nachdachte: deilo natürlicher aber fam 
fte mir oor. ^uloia mochte wohl die grbfte €chu(d hoben, und weit 
weniger (Eäcilia und i^; aufer der eignen 0rofmuth oon DIrdin; 
gheQo. Sucinde war mit allen Dieijen bep ihrer 3ungfräulichFeit ju 
bef lagen: ein fchwacher geind in der gefiung ip fürchterlicher ,_al^ 
der (lärfiTe »on aufen. 

@eine iKeife nach Siorenj fchien mir immer gewagt, ob ich Sftich 
fchon längfi wufte, daf ^o^mu^ gefcorben war. 
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2ucca, 

ft|« ^>tcr an bcn ^ö^cn £^oW eon ?ucca, wo 
^ ^ über mir bet SSinb burc^ bie 9?uc^cn fänfeft, unb 
. — Ä unter mir bieüueßen riefeln, bewegt in ber innerfleo 
Seele, wie om Sebeibewege meinet Eeben^. O wer 
bic gutunft oufbüßen Knnte! Slber biefe fennt SRiemanb, aW ber, 
ber alle^ weig; wir ftnb nur Junten, unfer^ Sci)ic{fal^ ungewig, 
bie in bem Unermeglic^en b^rumftäuben. SBobl bem, ber wie ein 
Si^metterling ftcb an ben SSlumen ergebt, bie er oor jtc^ finbet! 
bat ber, weither mit ©efabren fampfte unb fein 3iel errang, am 
€nb etwag beffre^? @enuf jebeö Slugenblicfeö, fern Pon 95er# 
gangen^eit unb Sufunft, werfest un^ unter bic ©btter. 9Ba^ ^at 
ber 90?enfc^ unb iebc^ SGBefen mehr, al^ bic ©egenwart? Xroum 
ohne SBirflic^feit aDcä übrige. 

2)ocb weg mit biefer SJiücfenwci^^eit! unfer ©eiß bot webr tiefe. 
3lur bie Äraft ifi feelig, bic SBibcrftanb nach ihrem ?0?aag über# 
wältigt, unb ihn nach ibtem 9Befen orbnet, fep^ auch unter ipein 
unb £eiben. Dem 5jcrfule^, aW er ben Slntcug bejwang, rannen 
bie Sebweigtropfen füget beroor au^ feiner Stirn , al^ ibm je bie 
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Umarmungen einer fc^mac^en gefälligen 2)irne waren; unt> nur 
Dmp^ale, ^ie i(>n Die €pinDel Dreien machte, txrDiente Die £ieDe 
bei ^elDen. 

9?eine Xante fc^rieb mir nat^ Dem XoDe De^ (Eo^mu^, Daf wief^tige 
Oeränberungen am $ofe norgefallen wären, unD unfre ^einDe 
einen (iarfen «Stof erlitten ; icb foUte mi(b auf Den (IBeg in 
mein SSaterlanD machen: ftc fep nerftebert, Daf alle^ gut geben, 
unD icb meine oäterlicben @ütcr wieber erbalten würbe ; unD noch 
auferDem well ibr Der ^arDinal wobb Der alleä t>erm6ge. 

!Diefe tRacbricbt lam mir nun gelegen unD ungelegen, nach £ucinDen^ 
Skrwirrung; icb botteganj anDreX)inge im ^opfc jurSlu^fübrung: 
aber SRiemanD fann jicb non feiner SBur;el lo^rei§en; unD fo bin 
icb «uf ©renje. Der junge ^erjog ifi wenig Schritte »on mir 
|u ipifa, unD bep ibm iBianca; oon welcher man fagt, Daf fte ibm 
einen 3«ubertranf eingegeben babc: fo febr hält fte ibn an ftcb ge# 
feffelt. SSepDe gebrauchen Die iSäDcr, weil fie gern einen (Srben non 
ibm befommen möchte*). 

*) ^Bianca war bielocbtereineöSenejianifcbenSbcImannä, iSartoIoraeoga-- 
peUo. Seifen 'PaUall gegen über batte ba^ 0abiati }u Slorenj eine tBanf, 
unb Darin )um Staffierer Den ipietro tBonaoenturi- Siefer verliebte (icb in 
ibre aufblübenbe >S(b6nbeit, felbif jung unb tvoblgebilbet, unb flug unb fübn, 
obgleich unter ihrem @tanb unb ohne iDermögen. «Sie glaubte, er felbfc habe 
Slntbeil an ber'Bant, unb gab feiner £eibcnfcbaft unter fDerfprecbung berSbe 
@ebör; fcblicb (ich oft beö Olacbtd )u ihm, unb lehrte »er Einbruch beS SKorgenb 
loieber jurücf. (Einfi ba fte auch bie Xbür von ihrem Jpaufe angelehnt hatte, lam, 
nie bamaU in iOenebig genöhnlich, früh ber 'Seefer an bie geniier, um ben 
IDiögben ju fagen, baf berlBacfofen für ben IBrobttig geheilt märe; unb }og bie 
Xbür )u, in ber SKeinung, eV fep geilem 9lachtä vernachiäfigt norben. 
tBianca nar mit ihrem (Beliebten eingefchlummert, unb bepbe batten (ich ver: 
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mir ^art on, öa§ ic^ in öicfe 6p^>äre (>tncin foQ; »enn ic^ 
hinein fomme: fo erlieg ic^ bieUeic^t unter t>en Srämmem. 

ülrbing^eUo. 

ipifa, }u Slu^gang ^e^ ^ap. 

X)a üef) mic^ nun fc^on am $ofc! aber bin it^ mie ein 
frembe^ if)ier ^ier, »ic ein 6perbcr unter bem jabmen geberuie^, 

fcblflfen. 0ic fanb bie Ibür »erfcbloffcn, ebne ju »iffen, wie t6 juging, unb 
erfebrarf. ©ne alte SDertraute berte »eter auf <pfeiffen non SBonanenturi noch 
SRiifen. 

©ie trug bie grutbt ber 2icbe feben unter ihrem fersen; auf frepe ©naiUigung 
■brer C^Item burfte (ie nicht helfen ; iSenanenturt mu§te mit ibr pIöQlid) fogietcb 
nach Sieten; burebgeben; n>e (ie ;u Slnfang ein {ümmerlicb 2ebcn führte, unb bie 
niebrigüen arbeiten bepm SSatcr ihre« Satten nerrtebtete; (ie bnnen (ich nun 
oermablt. 

ijjier würbe bernoeb ber junge ^)er;og gegen (ie entjunbet, a(d er ihre SReije non 
obngefebr auf einem ©paiierritt am Sender erblicfte; unb fein ijofmeider ajlon-- 
bragone, ein ©panier, unb belfen Stau machten bie Unterbänbler. 

X>er neue 2iebbabet ernannte ben iSonarenturi ;um Guardaroba maggioie, unb 
febenftt ihm einen präd)tigen <pallad in Via Maggio, wo er mit ber iSianca in 
allem Ueberftuf lebte. 

aid biefer aber (ich halb ;u übermütbig betrug: fo lief ihn ber^eriog bepfHaebt 
auf ber ©träfe ermorben, roo er (ich noch lange mehrte. 

3br ein;ig Äinb, eine locbter mit Sonanenturi, mürbe mit Ulpf ®entipoglio 
nerbeuratbet unb reich audgedattet. 

Seine jmep OTonate nad> bem Xobe ber Oobanna non Dcderreicb, feiner @e» 
mablin, (einige 3abte nach bem gegenmärtigen £auf biefer ©efebiebte) nermdblte 
(ich ber Ä?er;og mit ißianfen in ©ebeim ; meicbed er ein 3«bt barauf allen i^6fen 
betonnt machte. (Jiacb 95enebig fanbt er ben ©rafen ©forja non ©anta Siore: 
unb (ie löuteten alleSIocfen berStabt, brannten bieSanonen ab, unb erflörten 
bie IBianca für vera e partieolar figliola della Bepnblica ; e cio in consi- 
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tag mit aQer 0)?ac^t gerbet) gelaufen uni) geflattert t6mmt, wenn 
man if)m ^uttec f)inwirft; uni) feine (Spec (egt 
2|c^ ^örte oon einer neuen lUrt Dlpmpifc^en 6pie(en, die in den 
95ädern foUten gef>alten werden; und ging den tag, der }um $ef{ 
anderaumt war, bep guter CD^orgenjeit oon Succa durc^ t>ag frudfU 
bare Xf)a( über den S3erg. 

Unentfebioffen, wie oon einem andern SBefen geleitet, wandelt icb 
herunter, und langte bep den Raufern an: mir widerfland die £uft, 
und ein geheimer (£te( bi^lt mic^ fo ab, daf icb jufammenfebauderte, 
und mir die Dbten brauflen: doch aber drang icb durc^. 

niicb faum im SBirtb^baufe }u einem ^rfibftäcf^ nieder^; 
gefegt, a(^ |wep oon meinen ehemaligen Kameraden h^reintraten, 
mich anflaunten, und mir um den 5pal^ fielen; wir waren wie in 
einer neuen SBelt bep einander, und mein iSlut flürmte in ^ata^ 
raften oon meinem ^er^en. „ISBidfommen! wiUfommen iprod; 
pero! riefen fte; bleibfi £)u bep un^! o S)u mu^t bep un^ bleiben! 
e^ foU ©ir wohl gehen, ©u hoft un^ immer gefehlt" 

07ich freuten die natürlichen Slufwallungen, ihre Sliefe fchienen 
nicht erlogen, und ich dergaf gleich jum erftenmal daä dnuTTetv de^ 
6iiilianerö*). 


deraiione di quelle preclarissime e singolarissime qualita, che degnis- 
sima la fanno di ogni gran fortuna. i|l: ertliirten fi( für eigentliche und 
oorjüglicbe Xoebter der Slepublif; und bieg in iSetrad>tiinq der giänjenden 
und augerordentiieden (bigenfebaften, die fte ooUfommen roürdig fedeä Xbroned 
mochten. 

®ie wurde dorouf old Xoepter oon ®onft fOlorfuö noch einmal ihm öffentlich 
ongetraut. 3(uö einer gleichjeitigcn jipandfehrift 

*) Spicharmoö; Xroue nicht! fogter, dieg i|l oUeö ®e(enf der Klugheit. 
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3(^ anttportcte ii)nen Hof auf if>re fragen, 5af ic^ nac^ 9iom reifni 
tooUe, un^ je^t »on @enua fäme; un^ fo eben in Eucca non i^ren 
$e({e gebort bntte. ^äbrenb bem fiberrafebten mich noch nerfebiebne 
anbre alte ^efannten, unb fte liefen nic^t ab, bi^ i(b nerfpracb, mit 
12Intbei( on ihren Spielen }u nehmen. Oejfentlich fonnte man mir 
nichts }u £eibe thun; ich tpeber perbannt, noch h^^t ich etma^ 
geffinbigt. 

€in XheÜ Pon ihnen machte barauf mit mir einen Spaziergang; 
unb ich fuchte, burch eingeleitete @efpräche mit biefem unb jenem, 
nach unb nach gefchminb fennen ju lernen, tpas (ich feit meiner 
5ibtt>efenheit peränbert hatte. 

3u 5D?ittage fpeift ich i" srofer ©efdlfchaft; unb bemerfte halb ei« 
^aar Spärhunbe, bie auf mich au^gefanbt tparen ; unb fßhde ihre 
9?afen auf aöertep Sibtpege. 25a^ SSblfchen »ar fiberau^ lufüg, 
unb mi^dte unb fang unb fcher{te; aber fiberad fehlte ber eble 5^em 
ber Selbfcftanbigteit, bi^ auf einen meiner alten ^eunbe^a{{uo(o, 
ber feinen ©cifi »unberbar geftörit hatte: unb wir theilten ein/ 
anber unfern Seelenjubd mit im ^infel burch tinb j(uf unb 
^änbebruef unb furje abgebrochne Sieben. 

Siach ein unb ztpanjig Uhr fam ber ^erjog an mit feinem ©efolge 
Pon ^ifa in ben ju bem gefie befonber^ aufgepfianjten Seiten ; 
unb gleich barauf tpurben bie Spiele mit trompeten unb Raufen/ 
fchaü eriffnet. Daö erfie »ar ein ^ifiotenfehiefen, unb ber ipreirf 
ein herrlicher Spanifcher ^engf! au^ feinem SKarjlall. ©er SRit/ 
(ireiter »aren mit mir fechjehn, lauter junge £eute au^ ben befien 
^pdufern im glorentinifchen, ber ältejte nicht über brepfig 3ahre, 
unb ber jüngfic nicht unter ftebjehnen. 

Sie baten in^gefammt für mich um Sriaubnif mitiuflreiten, |umal 

IV 
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ta einer an bet geraden 3a^( fe^lc, t>er p(6$(ic^ franf geworden 
tnar. ^er ^erjog (icf mic^ in meinen 9{eifef(ci^em boc ftc^, unb 
fagte, nac^bem ic^ i^m einen £obfpruc^ n>ie einem anbern ^erfuied! 
gemacht ^atte: e^ gefall i^m, baf i(^ eben bep biefer Gelegenheit 
t>on meiner langen SKeife jurüdfomme. IBianca, bie |ugegen mar, 
btidte mich on tnil tintr großen IReugierbc, unb taufenb 
fchmebten auf ihren £ippen. 

Su mirfl £)ich nermunbern über meine 5lühnhcit, unb mich vielleicht 
für unbefonnen h<t(ttn: allein für^ erfte reiften mich bie Spiele 
felbfl, unb mein ganzer ^uth fugte mir, baf ich menigfien^ in einem 
ben ^rei^ bavon tragen mürbe, ba ich meine Gegenftreiter fo vor 
mir fah; unb bann fcheint e^ mir allemal zuträglicher, von ohm 
gefehr mit ben Xprannen ber SBelt ^elanntfchaft }u machen, al^ 
burch lange lOorbereitungen, mo bie ^äremonien alle ^atur er; 
fiiden. 

3ch mill Sich nicht lange mit ber (Erzählung aufhalten, ^ir 
fchofen mit ^illolen zu §uf unb zu ^ferbe; unb ich tt^of uUrmal 
bep meitem baä 3ict, brepfig Schritt entfernt, am beflen. mar 
ausgemacht, baf im anbern §alle bie zmep erjlen Schüpen noch 
einmal um ben ^reiS lämpfen feilten; bief unterblieb alfo, unb 
bie Slbriatifche Sauberin überreichte mir ben 3ügel beS flolzen jungen 
SlofieS mit biefen Sßorten: „Sepb auch f» treflich im Streite, mo 
eS boS £eben gilt, fürS 5GBohl beS SJoterlanbeS." 3ch fah fie an 
mit einem Ifihnen $tid, unb mieber fchamhaft, unb berührte ihre 
fch&ne ^nb mie in ber 3trftreuung zärtlich mit ben lepten Smgern 
ber meinigen, unb antmortete: „D märe fepon bie Gelegenheit ba, 
€uch, 0 ^unberfrau, unb bemfelben meinen (Eifer zu zrigen.'' 
Sarouf mürbe auS freper ^anb mit S3üchfen nach i’^tr Scheibe 
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gef4ioffen, Stt>e 9 t)un 2 >crt Schritt toeit, unt) ^aj^uolo fam tem 
SKittclpunftc öor mir nofjcr; ic^ f>atte bter mein eigen ©eme^r 
nic^)t. ©er ^reiä befianb in einem andern SReapotifanif^en ^engfl 
unt) einem fc^önen 3agt)^unbe. 

©en onöcm 5ag waren öie gec^ferfpielc. €r(l fochten ac^t ^aar 
nad; 5em £oofe; einjeln jebe^ ißaar. ©ie 5en 0to§ bepbrac^ten, 
machten bann wieber bier ^aar; biefc hier aiäbenn jwe^, bid enb^ 
Uc^ einö unb einer allein ber Sieger blieb. 

©ie ^errc^en fochten mit nieler 3ierlicbfeit, unb fagten ihre iecs 
tionen btr; icb aber gewann ihnen mit gegenwärtigem Singe unb 
fafl lauter geraben Stoßen, womit ich in ihre ©aufelcpen hineinfuhr, 
ben SJreid ab; bem lebten unb gefcbictfe|ten fchlug ich iwepmol mit 
flarlen unhöflichen iparabcn ba^ Siappier aud ber ^anb, unb fe^te 
ihm at^benn noch »benbrein nach einer @ecunbenfinte eine £^uart 
über ben SIrm gerab auf ben rechten 3iß, fo bab bet fchwarje Jletf eine 
uoQfommne fichtbare ^infternif auf feiner weifen SBefle machte. 
5ür biefeö ^robfifief gab mir 3fabella, bie ©eliebfe meined 
SSatcr^, einen golbnen mit Steinen befe^ten ©egen; unb mir 
fchwoU bie ^?anb pon ©rimm, wie ich >hn am ©riffe fafte: „tapfrer, 
fprach fte (eife }u mir mit bli^enben Slugen unb ^oniglippen, {iehe 
fio({ bamit wieber in S^lorenj ein, unb trag ihn mir |um Sin; 
gebeuten." 

©en britten borgen, nachbem S3 i a n c a fleh gebabet hatte, war 
SBettlauf in fanbiger 95ahn, unb Slbenb^ Siingen, wooon sKajjuolo 
unb ich au^fchieben, um webet au^ ^öflichleit un^ uberwinben )u 
(ajfen, noch ^tn anbem oielleicht auch biefe ipreife wegjunehmen, 
unb fo bie allgemeine ^reube $u (löten. Unb bamit e^ und fein 
(loljed Slnfehen gab, fchieben noch mehrere bapon aud. 3u <£Iid 
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n>ir Mefe^ nic^t n6t^ig ge(>abt; aber man merfte noc^ au§er^ 
bem, baf mir un^ nic^t in föriccbenlanb befanden: ber Oliven« 
franj märe mir lieber gemcfen, atö SKo§ unb Segen; fie blieben 
immer eine finbifc^e, tprannifd^e unb fflacifcbe Belohnung. 

SJiir überlief bie ©alle, mie ic^ Slbcnbö ju ^ifa einritt, unb (eben 
mufte, baf man mef)r bad ipferb unb ben Segen, al^ mich be« 
trachtete; unb ma^rlic^ nic^t etma begmegen, meil ic^ auf meine 
tperfon eitel märe; fonbern baf bie Siajion feit meniger al^ 
^unbert Sauren fo ben grofen 0inn verlor, moburef) fi« *** 
ben Seiten ber grepljeit au^ jeic^nete. 

3)Iit einem SGBort: eine SBeiberanfialt SSianca moßte bem ^erjog 
eine ätur^meil machen, unb jugleic^ ben jungen ^bel von gtorenj 
fic^ verbinben ; an einen anbern S^eef mürbe menig babep gebucht, 
benn menn man im Srnfie baran gebac^t i^atte: fo märe alle^ unter« 
blieben. 

00 fte^t man oft bei> einer Slu^fübrung o^ne ©ebanfen, baf ^ürfHn 
unb $ürfl etmad ©ute^ in einem iBuc^e mag gelefen ^aben. 

Slrbing^etlo. 

^ifa, 2(uniu8. 

3t^ merbc bie ©fiter meinet S5ater^ mieber er^>alten, Bianca ^at 
e8 mir verfproc^en, mit melcber ic^ oft im ©efpräc^ bin; unb bief 
ip mir pc^rer, at^ ob e^ mir ber ^erjog felbp verfproegen ^ätte. 
6ie ip mirflic^ ein reijenbeö 2ßeib, voll ©cblauljeit unb SSerPellung, 
meif ba^ 2eben ju geniefen, unb föfjrt betj ihrem ^onig einen 
fcharfen ©tachel. ©ie mad)t SSenebig, ber hohen ©thuie *>er SEBeiber, 
gemiflich vor einer grofen jUnjahl <£hte; unb e^ ergoßt pe, baf ich 
bief fo gut fenne. Sa^ gefällige SBefen, baä pe babep hot, mie alle 
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oorjfiglic^e ^crfoncn i^>re^ ©efc^lcc^W, wärmt «nb erweitert mtc^ 
fe^r anscne()m. 6ie wet§ fic^ wie bie mrifien ein wenig t>ic( mit 
i^cem @piege(; unb bicf muf man benu^en. 

Sluc^ ber ^erjog wtO mir wob(, nermutblic^ burcb fte. ^abe 
fcbon berfcbiebne mal mit ibm 6c^ac^ fpielen müffen, worin er ffcb 
einbilbct ein groger tiJfeiflcr }u fepn. ^d) ncrlor mit $(eif bai crfie 
Spiel, unb gab ibm ©elegcnbcit ju feinen Bügen, bie meine Stellung 
febr fpannten; bocb macht ich ihm feinen Sieg noch fnuer, welcher 
ihn bann höchlich freute. £>ag {wepte Spiel breht ich f» (nnge, bi4 
feiner mehr gewinnen fonnte; unb überlieg ihm wieber ba^ britte. 
S3epm pierten unb fünften aber macht ich öen ^errn Schachmatt 
in einer SKeihe oon ^ctten{ügen, rühmte feine ©efchictlichfeit, unb 
entfchulbigte ihn mit Meinen Serfehen. S3iä an ben zehnten unb 
{Wblften Bug unb in bie ^3)(itte fpielt er in ber £hut Portreflich, h<** 
pünftliche Erfahrung, unb man mug bep jeber lUrt pon Spiel wohl auf 
feiner ^ut fepn; aber bep ben Slu^gängen, wa^ eigentlich nur §reube 
macht, unb tief perwicfelte <S7annigfaltigfeit hnt, hnpert^. 

So weit ging e^ nun alXe^ gut; aber 3fnöeQa iff in mich b^tliebt! 
mir fagen ei ihre woQüfUgen ^ugen, unb ba^ Verneigen ihrer 
Seele, wenn ich <u ihre ©cfcQfchaft fomme. Sie hült wie ein 2ämm« 
(hen, unb fcheint ;wifchen ISlut^freunbfchuft unb anbrer Siebe, gegen 
bie ©efepe be^ 2lubenlpfurg^, feinen Unterfchieb |u machen; ober 
bie erfhe bünft ihr PicUeicht ohne biefe ein leerer Slame, wobep 
tRiemanb Pom Urfprung an einen ftnnlichen 33egriff habe. Unb ihr 
Später unb ihre brep ISrüber lebten fo mit ihr nach ber allgemeinen 
Siebe. Stammen fte etwa wie Slle^anber ber fechffe unb beffen 
Söhne, unb Sufre}ia Pon einer bcfonbern ^enfchenart? mag 
fehler bet Sr}iehung fein, ober Pon bcm SJlorb htrrfihren: mir 
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fftmmt eg abfc^eutic^ oor, unb ic^ »erbe iueeclafftg mit i^r feinen 
95af!arben ton ieugen. 

3c^i finbe biet 9«^^ Schule, ben SJIenfc^cn ju (iubicren, »o er 
in Mrfc^iebnen ißunften feine SBorurtbcüe abdeic^t bot, unb b(cf 
nach feiner innem SRatuc (ebt; febier n>ie unter ben Imperatoren 
€(aubiu9 unb 32ero. 6o Picl ifl n>enigffen9 riebtig, man trift 
unter ein ^u^enb ^erfonen non bcpbcriep ©efebieebt bepfammen, 
mie in moblgeorbneten Staaten, faum brep ober oicr an, bie jeber^ 
feitg ^ein litten, wenn fie ficb cinanber bdfen fönnten. Sorgten 
nur bie @efe§e für bie folgen, wie in Sparta! 

3JJit flopfenbcr Sebnfuebt boff icb <»uf 3?acbricbt non €uren @e# 
»ajfern. Igro gpe ro gre^cobalH 

SlrbingbeDo febien mir febon non bem SBirbel be9 ^of9 ergriffen, 
unb mir tnar bange nor ben gefahren, bie ibn umgaben. glaubte, 
baf, ina9 ibm fo fcbnelt unb heftig auf cinanber begegnete, fein 
junget ©ernütb in et»a9 au9 feiner ©runbnerfaffnng gefegt b<»i>e; 
unb rief ibm }u al9 marmer ^reunb non fern unter manchem 
anbern: 

,,^ein bober ©eiff, ber frep fepn fann, nerpfliebtet ftcb an ben $of 
eine9 £>e9poten; er ertnäblt lieber SEBaffer unb S5rob. S5ep einem 
fcblecbten Sillrfien fann feiner au^bauem, ohne fcblecbte Streiche ju 
begehn: eg i|! platterbing9 nichts anber9 |u tbun für einen €beln, 
ber ficb retten tniU, atö |u fliehen. So b^tir Seneca unter bem 
fcbidlicbflen ISortnanb erfi Slgrippinen, unb bann ben IRero 
neriaffen, »nenn er ein Stoifer, wie ficb gebührt, b‘itte bleiben »ollen. 
SlQein eg gefiel bem Sperren ju berrfeben: er blieb bep ben iigem, 
unb buefte ficb unter ihre flauen." 
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erinnerte if)n an feine e^emaiidcn repuMitanifc^en ©eftnnungen, 
»arnte i^n por PenSlu^fc^tpeifundcn in ber Siek; un5 befc^Iof mit bet 
3lacf)ri(t)t, ^ie i^m fo freuPennoQ fepn muftc, ^af Säcilia fc()oa 
vorigen 0i)ionat auf bem Sanbgut i^re^ iBater^ am Lago di Garda pon 
einem gefunden unb itarfen ^ndblein o^ne fange ^uttertpe^en g,lüdi 
fic^ entbunben morben fep; unb ic^ mic^ nun mieber in ber IRac^bar« 
fc()aft befinbe, tpo unfre greunbfe^aft fo frifcb unb mdc^itig aufgrünte, 
unb in ünfem ^erjen unjerfiörlic^c fffiurjeln fc^Iug. €r fönne nun 
aQed einfenfen, fein 2 eben in Hufunft duferft angenehm }u machen. 

gloreni, 

Deine ^artlic^e ©orge für mein ^eif rübrt mic^ bi^ in^ 3nnerfie, 
unb bie iRac^ric^ten pon Sdeifien freuen mic^ btrilie^: allein bie 
Seiten meiner iKube, beä gtücffeeligen ^aultpurfleben^ finb noc^ 
nic^t gefommen. 

3c^) perfie^>e alle^, »a^ Du fagjt; nur möc^t i4> ba^ SBldtc^ien um# 
irenben, unb behaupten: bep einem treflidjen gürfien fann feiner 
au^bauem, ohne ftblccbte ©treicf>e ju begeben. Die ©ofratifebe 
^biiofopb<^ bot S^bitr, baf fte fa(i aCIe^ auf ben fü^ebenmenfebett 
unb bie @efepe be^ ©taatd beliebt, unb nichts an unb f&r ftcb be# 
trachtet; melcbe^ natürlicher SBeife allemal porgebt. Sßacb ber 
Meinung be^ alten ^Patrioten, ber boeb ben ©ebierfing^beeber ju 
feinem eignen fSeften au^teerte, tpdre nur ber £ 6 me gut unb febön, 
ber feinen Sltbenienfern ^afen fing. Sßero, ber jwar immer im 
Säumet lebte, unb fetten flar fab unb bep Ueberfegung, bat tpenig# 
(Icn^ bamit ber »abren ipolitif ein Siel gefieeft, ba§ er fagte: feiner 
habe fo »ie er Por ibm perftanben ju berrfeben. 3« 5^^at |eigt 

bie @ef(bicbte bei Decempir Slppiu^ mit ber 33irginia bie 
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(SinfaU ^er bamaUgen feiten, unt> 0t>Ua, aiugufiu^ un& Xibe; 
riu^ ftn5 fc^on aSirtuofen dagegen im I)c^poti^mu^. 
aRit bn oon einem ooUfommnen 0taate fann man (eiöer 
gefe^minber fertig »erben al^ ber 5Sirflic()feit; ba (egen ©runb 
unb S3oben, Urfprung unb ©cfcbidite be^ gegenwärtige 

©tärfe an 8eib unb 0cele, beffen ©lauten, aJJeinungen unb 0ittcn 
nnb SRat^barn unüberminbticbe 0cbwierigfeiten in ben aBeg, unb 
fommen lauter unbcjminglic^e borfrige Ungeheuer jum iBorfebein. 
^iec hofl ^u für} mein ©lauben^befenntnif; unb ich 
reinen SBein einfehenfen. 

anan betrachtet eine ©efellfchaft pon a)7enfchen, bie man einen 0taat 
nennt, am beffen al^ ein £hitr, ba^ Pon innen 5lräfte, ^roporjion 
aller Xhtile haben unb gefunb fepn mu$, unb PoUe Sfahrung, um 
für ftch auf bie X)auer }u epiffiren, unb glüdlich ju fepn; unb Pon 
aufen 0tärfe, Erfahrung unb jtlugheit, um ftch d^gen bie ^einbe 
|u erhalten; benn alle^ pon au§en, »ie 5linbern befannt, ift §einb. 
X)a^ aBohl be^ ©an;en iff ba^ erffe ©efeß, »ie bep jebem leben; 
bigen !Dinge; unb febe ©taat^oerfaffung, »o nur ein Xheil ftch 
»ohlbeftnbet, ober gor abgefonbert »äre, iff ein Ungeheuer, eine 
a)fi§geburt. 

€in ©eöpot alfo, ba^ ift, ein 5)?enfch, ber ohne @efe|e, bie au^ bera 
aBohl be^ ©onjen entfpringen, fiber bie anbern httefth*» ^*^0^ nach 
feinem ©utbefinben, iff fein Äopf am ©anjen be^ 0taatö, fonbern 
ein Ungeziefer, ein 55änbcl»urm im Seite, eine Sau^, aKüde, aBcfpc, 
baß ftch nach Suff an feinem a3lute nährt; ober »iß man lieber: 
ein jjirt, »eil hoch bieß ba^ beliebte ©lcichni§ ifl. ber feine ©chaofe 
fchiert unb melft, unb bie jungen Sämmer fchlachtet unb bie fetten SU; 
ten, »ahrlich nicht }u ihrem ’^eflen, fonbern }u feinem S3effen. 
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£)«r ©taat i(i cnbltc^ ein ba^ fein« @cfe|e ^at, »eher »on 
jffi^en noc^ ©c^aafen, fonbern non ber Statue be^ ^enfe^en, meit 
er auÄ SRenfd^en befielt; unb fein SÄenfe^ i|i fo über onbre, »ie 
ein ^irt über feine beerbe. Sin noQfommner ©taat muf ein 
fepn, ba^ ficb fclbfl notb feiner Statur, feinen S5ebürfni|fen unb Sr# 
fa^rungen regiert, wie ein lUpjfe^ für ftc^ nac^ ben Umfiänben unb 
gegen anbre. 

Sine reine Slrifiofratie, wo mehrere befiänbig herrfchen nach ihrem 

1 

@utbefinben, ohne 0 efe$e au^ bem ^oh( be^ ©anjen, nur mit 
0 efe$en für ihr SBohl, bie fie nach iS>e(ieben änbem, ifi eine niei# 
fbpftge ^pber non S>e^poti^mu^, nie! Ungeziefer auf bem Seibe 
fiatt eine^. 

Sin ©taat non ^enfehen, bie be^ iRamen^ würbig ftnb, noUfommen 
für alle unb jeben, muf im @runb immer eine IDemofratie fepn; 
ober mit anbem Porten: ba^ QBohl be^ @an}cn muf aOem anbem 
norgrhn, ieber Xheit gefunb (eben, (Vergnügen empfiinben, iRuhen 
non ber ©efedfebaft unb §reube hoben; ber aUgemeine S^erflanb 
ber @efe(Ifchaft muf herrfchen, nie btof ber einzelne ^enfef. 

£)iefe £age aber zu erhalten, bazu gehört ein burchgearbeitete^ Soll, 
ba^ (ich felbft, feine i?rafte unb fein 3 ntercjfe lennt, unb (ich in einen 
^unft neretnigen lann; unb feiten ifl einer, ber an ber ©pi^e flrht, 
aug £iebe ober ©ewalt, im ©tanbe, eine anbre SSerfaffung in eine 
folche umzudnbern, gefefweig ein ^h>lnfnpb ouf feinem ©tubir# 
Zimmer. S)ie urfprüngliche Ungleichheit ber 9Renfchen unb bie bar# 
au^ entfpringenbe duferliche Ungleichheit ber i&eft^ungen unb ber 
©ewalt unb be^ Slnfehen^ machen noch überbief ben gorbifchen 
j(noten, ber burch leine ISemunft an unb für fleh, ohne iKücfftcht 
auf bie jebe^malige IBerfaffung, aufzulöfen ifi. 3iur ein Siiefter lann 
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auf einmat Saufende und ^iUtonen oon ^enfc^en nie fiderein go 
dre<^fe(te 0I7afc^incn in einen Xaum, wo fein @rad der Breite bon 
Europa, ^frifa, Siften, und Slmerifa i|I, ^infteQen und in defiedige 
Ordnung dringen. 

^aä fär ^fide foflete e^ nicdt dem 9v6mifcden SSoIfc, doä in diefer 
erflenifunfi fider aQeS^a^ionen derborragt, ede e^ ficd bon der @ewa(t 
der jfönige (o^macdte, und drrnacd durcd feine Sridunen die Slrifto« 
fraten dandigte? O e^ ift dem 9J?enfcden fo füf, üder andre ju 
derrfcden, deren Gnaden und Xdcdfer und ^Beider (tcd uufwarten ju 
laffen, idren deiTen SScin ju rrinfcn, idre dcjicn Jröcdte, idr dcfie^ &et 
mfif und Sleifcd }u fcdmaufen, fte im Sonnendrand ardeiten }u feden, 
und feldfl in f fidlen Scdatten fauKenjen, fte unter den Sed wertem und 
dem donnernden @efcdä$ der feinde ju wiffen, wenn junge |arte 
£>irnen idm forgfam die fliegen wcgwedclnJ 3eder will daju SRetdt 
daden, und gdttlicde^ SKeedt dnden, fo datd er im ^eft$ ifr, und lief 
eder den lebten ^opf bon allen feinen Untertdanen, 93ater und Sodn, 
SJfutter, 95ruder, Sedwefter, Xoedter üder die Älinge fpringen, die 
ti redeUifcd leugneten, und defände fted lieder allein in einer ^fifte 
jwifeden der ipeft der ^pingcriedteten, al^ daf er jum (gjrempel einem 
0iom geflattete, aufer feiner Unterjoedung da^ erfie 93olf der SBelt 
}u fepn. X)icf iff in der 'D^atur; fo elend ift der COtenfed; olle unfre 
8D?oraI ifi gemaedt, und ftedt nur in Q3ficdero: ledrt ei niedt aQe 
©efediedte? 

X)affelbe tdut man um ^errfedaft |u erlangen, und dfingt die Felder 
mit SSurgerdlute; Su fennfi die 5Öerfe de^ €uripide^, die Söfar im 
«Kunde fudrte. 

Sie dnben allerlep Stendwerf bon SefedÖnigung au^erfonnen, wor^ 
unter da^ taufedendfte ift, dem Staate Kud und Ordnung {u ber^ 
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((Raffen, unb be^enbe 0tärfe |u geben; unb fie fletlen att/ a« 
ob fte nur beffen erf!e £)iener wären, unb grofc Mafien auf trägen. 
SBie ifi aber einer Sebienter, bem SRiemonb bcflebtt, bcr feinen^ctm 
über fic^) erfcnnt! 2Bie i|i einer SBebicntcr, ber nac^ ©utbefinben 
©cfe^e mac^t unb gibt, unb feinä annimmt? nacfi SBiQhi^r o^ne ©e; 
fc$e firaft? ©cfcßt aucf), jRub unb Drbnung; ift bief ©(fidfceligfeit? 
im Werfer ijl auc^ SKub unb Orbnung. 

SBcbenbc Starte? 3Eer;re^ erfu^>r j!e anber^ oon ben ib««i(!oHcffen 
bcr ©riecbcn; unb bie £)ictatoren ber 9v6mcr, bie ^amiUe ftnb anbre 
Seute, al^ oieUcic^t je einer unter i^nen war, unb toficten f!4)er(i(^ 
weniger ju unter(>a(ten. wenben wir unfre t’on 

biefem £arifati, bie Sac^e fpringt »on felbfl in bie Singen. Äein 
Sprann wirb wobl je fo ein SJarr fepn, unb fein SHaoenreicb einem 
frepen iKom, SItben ober Sparta oorjicben, ftrablenbe Sßamen 
bureb alle 3eifaltcr; allein wenn er gefebeibt iji, unb mit einem ©e# 
febeibten unter oier Slugen fpriebt, gan; etwa^ anber^ behaupten; 
etwa folgen be^: 

„3cbe^ 5Sefen barf »on 3?atur um ftcb greifen, fo »iel ei SKaebt 
bat, (g fep unter feinet ©leicben, ober anbern £)ingen. £)u }ämjl, baf 
£)u geboreben muft? geborebe nicht, wenn £)u tannfi! unb £)u m 
bältf ein anber iKecbt. ^a§ icb> Sultan, $u ^onflantinopel b^f<b^> 
ba mir CDcillionen unb Millionen SMaoen erlauben, wie nimmjl 
£)u ba^ mir übel? willjt Su über nichts btttfebtn? ifi nicht jeber 
50?enfcb fi“ Sultan, wenn er fann, nicht jeber Stier unb ^irfeb? 
bieSSerfiänbigen werben freplicb nie geboreben, wenn fte nicht müffen. 
©eborebet nicht, wenn 3b* fönnt, fo lange biö 3bfoHo^frr«*fe9Ö! 
unb €uer Staat ifi bie SJereinigung beö reinfien ©anjen, eine Sonne, 
wo jeber Xbeil £icbt b<*t unb flammt unb brennt, unb einer ben an« 
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5cro »erfldrft uni) ent^üdt, uni> aUe in^gefammt i>ann frem^e träge 
Crbenfärper jum £ebcn erwecfen, »ie je$t aßein 3c^." 

& lief fict) «ießcic^t hierauf noc^ immer antroorten: „£)a§ ^er £6n>e 
minber ßarfc X^iere {erteilt, uni> i()r S3(ut ausfaugt, i|1 nun freplic^ 
einmal fo in ber 3iatur, unb cr()äU i^n unb mac^t i^n glüdlic^. 

)Du @u(tan aber über ^ißionen b^rrfc^cjc, i|l Steljenmert, unb 
macht ^ich im @runbe unglüdlich; benn Du lebfi nur im Xraum 
unb 9Rebe(, ohne eigentlichen @enuf. Der 3ufaU hnt Dich oben an 
gefchleubert, nicht Deine jCraft hingejeeUt. Du fäßß Deine «Sphäre 
nicht au^, unb bift immer in einem ohnmächtigen Streben, @efüht 
oon Schwäche; hofe ^tn Slnfchein oon ^e(b unb Sieger, unb baei 
innre oon einem niebergetretnen Ueberwunbenen!'' unb fo weiter, 
wenn man ohngeachtet aUer Xraulichleiten £uf^ hätte, auf ber Steße 
gefpieft (u werben. 

Um |um Sefchluf h>troon nach ber Schule noch iu reben; fo theilt 
man bie Staaten ein inDemofratien, Sir i|to Tratten, unb Monarchien; 
unb fagt, jebc SSerfajfung fcp fchier gleich oortreflich, wenn bie 
Menfchen gut ba wären, ba^ijl: wenn jeber, ober hoch biejenigen, welche 
regiren, bie anbern lieben, wie ftch felbf!, unb ihr SOohlfepn nur in bem 
be^ Sanken finben; unb führt }u S3cpfpielen an Slthen nach 
^iflflrat, 9iom nach ber SSertreibung ber Könige, unb ben Xh^ftu^ 
unb (Epru^ unb Stomulu^ au^ ben bunfeln feiten ber §abeL 
Meil aber ein bife^ principium im Menfchen (lecfe, unb ber reine 
©ei({ nicht aßein in ihm hecrfche, weichet aße bie Schlcchtigle ;:n 
bewiefen, bie fonft unerllärlich blieben: fo habe jebeoon biefen glüct^' 
feeligenSSerfaffungen nur äuferft fur;eDaucr,unb arte balbentweber 
inXprannep au^, benn faf! aßcmal folge auf einen raren weifen 
Staben Marc Slntonin eine Menge ^ommobuffe, ober in Dli; 
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Qaxä)'\e, n>ie nac^ fien ©cipionen un& @racc^fn in 9iom unter tm 
9)iariu^ unt> ©püa, ^ompciu^ unb Säfar; ober Slnarc^ie unb lÜQtU 
(ofe Srec^^ett. Unb in S5etra4)tung ber Sßatur biefer ^inge fc^mie« 
ben fie bcnn einen Staat {ufamtncn, ber <mi aUen brepen SSerfaf;^ 
fungen }ug(eic^ beftebt, unb erhalten ihn unficrblicb unb ewig ooQ« 
(omnten burcb ihre Sefeße, a(^ ob bai £ebcn ftcb fef! b<>iten liefe, 
bcffer a(^ 9)!etaQ unb ^of{toerf bep 0O7afcbinen! 3n}n>ifcben finb 
foltbe 3 bea(e ber iBoUfommcnbeit oon fcbarfftnnigen unb erfahrnen 
Männern äufcrft erfprieflich unb oerbicnen warmen SDanf, unb 
hohen Siuhm unb ^rci^, ob ich mich gleich lieber an 9{om unb 
Sparta halte, ben ebelflen unb PoUfommcnften @reifen unter allen 
Staaten, bie wir fennen, unb bie oieDeicht |e gelebt haben. 3eber, 
ber in ber bfirgerlichen ^clt ftch herumfchlägt, unb ba unb 
bort grof unb herrlich unb menfchenfreunblich wirfen wiQ, ober 
irgenbwo an ber Spipe fleht, lef ihre ©efchichte, unb benfe (!e 
tief burch mit einer Seele ooQ (Erfahrung: unb fie wirb ihm ganj 
anber Sicht gewähren, al^ auch ^<e beflen 03laaf regeln eine^ ein; 
(einen ipolitifer^. 

Sinem Sprannen ben Solch in^ fterj: änbcrt allein noch feinen 
Staat um, wenn er nicht reif (u einer beffern ISerfaffung ifi, ba^ 
gittliche SBefen, unb wenn e^ ftch ^ou^er unb rein erfennt, atö 
e^ pon feinem Urfprung gefommen ifi, muf fleh überall nach ber 
Materie bequemen, wohinein e^ pom unerbittlichen Schief fal getrieben 
fuhr, €iner, ber au^ bepben S5rntuffen jufammengefeht wäre, würbe 
nun bep un^ immer al^ fpöbel herumgehen, wenn er ohne ^ofnung 
fich felbfl immer gram bleiben finnte. 

Unfre Xarquine hatten wir fchon Perjagt, allein fie würben un^ 
pon einer unenblich gröfern ^aeft, al^ ber bei iporfenna, wieber 
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atlfgebun^en, un 6 unfre innerliche (Sinrichtung war httf toeitem noch 
nicht fo wie üie Didmifche ;uc iRcpuhlif ^ebiehcn; un& noch nufert>em 
ttxir ber hcibnifche to^fanifche 5Sönid 0 cn>i§ ein hehrer 0 )?enfch, al 8 
ber orfhobojrc Äarl ber fünfte. Sicfer ooU Shrgeij unb talter 
tifi unb Schlauheit ohne eigentlichen toeitfehenben SSerflanb tarn 
|tt früh {ur iKegierung oon groben ^Reichen, um ein CiRann oon na- 
türlichem @efühl hleihen ju lönnen. €r ging übrigen^ noch auf bem 
^cltthcater mit ben ^enfehen um^ toie hernach in ber (Sinfamfeit 
mit feinen Uhren; unb ti gehörte ein Sturm oon Sehen wie hepm 
9tfic!}ug oon iHlgier ba;u, unb Untergang unb Serberhen muften 
gräflich bor lUugen liegen unb feine eigne ^perfon ergreifen, heoor 
fein ^eq in »ärmere üOallung gebracht unb gegen frembe 92oth 
empfinblich würbe. Sehohren ;u Slnfang be^ 3ahrhunbert^ hat er 
mit wunberharem Slücf bie ganje er(7e Hälfte beffelhen burch^ 
geherrfcht, unb alleä mufte gewijfermafen ftch in feinen Xon flimmcn. 
Unfre Jrephtit unb bie ©lüdfeeligteit Pon SJliUionen fünftiger See# 
len bemichtete er fo ganj ohne Sefühl, wie ein Sogelffeller einem 
©ram^bogel im Sarn bie Srufl einbrücit. 

bleibt un^ nun nichts anber^ übrig, nachbem ber eifeme Slrm 
mit ©ericht unb Seil über un^ bereinieltem bunten Raufen fchwebt, 
ber ftch nicht mehr bereinigen fann, al^ baf einer be^ anbern inner# 
liehe Äraft im Sertrauen flüglich anrege, unb wenigften^ ben einen 
grofen ©runbfah auf bie finnlichfle (Seife au^breite, baf ber Staat 
ber beffe fet}, wo alle überhaupt, unb bie Seffern, unb ber auä# 
bün b ig So r t r e f 1 i ch e bep ben Sorfaüenheiten ihre jRecfcte genief en ; 
unb baf man babep nicht allein auf glüdlichre Reifen hoffe, fonbem 
biefelben htrbepleite. Unter bem €o^mu^ hat ber Se^poti^muä 
fchon |u tiefe (Surjeln gefaft, unb fein Sohn mag fo fchwach fepn 
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unt> immer me^r fc^tvac^ merken atö er wiQ: fo (äft er fit^ fosleic^ 
nic^t au^rotten. 

3c^ för mein X^eil 5arf m\d) ie^ocfi menis über ^ranjen beftagen: 
er ^at mir nun meine loäterlicbcn @fitcr mieber gtgeben, in befferm 
0tanb atö fte waren, unb, um mich ftcb befio mehr (u nerbinben, 
no(^ eine fieine S^icbterifcbeS^iaa ba{u gefc^cnft, nabe bc^ Sortona, 
mit ber reijcnben Slu^ficbt über ba^ fruchtbare Xba( bet €biana 
unb ben Xbrafimcnifchen ©ee; unb mich {ugieich {um Ober^ 
auffeher aUer feiner ^unfifachen, ©chlbifer unb ©ebäube angelceOt. 
^replich wenn ich 3fobelIen fchc, flammen nichts befcoweniger im; 
mer auf^ neue rücherifche Sli^e non meinem ^eqen. 

SJIeine Xante, unb ber Äarbinal gerbinanb*), ber ein ganj anbret 
9)tann ifi, fcheinen (ich ba^ £eben fehr froh ju machen; fo wunber; 
bartich laufen bie S3egebenheiten in einanber. 

^egen meiner lliu^fchweifungen in ber Siebe brauchfi X)u nicht fehr 
bange }u fei)n: ber hat gewib ein nerwahrlofteä ^aupt, ber nicht bep; 
jeiten ernennt, bag bie 0efunbheit ber @runb unb $oben alter unfrer 
©Ifidfeetigfeit ifl, ohne welchen fein iOergnügen befiehen fann; unb 
überhaupt, bag poQc <£.riftenj ba^ höchli« @ut in ber S[BeltJ|L.unb 
alteä anbre bagegen nur §reube non furjer ^auer. 

Dhnerachtet biefer ©runbfä^e fchweb ich neuen in ©ötterwonne 
mehr al^ femat^. 34> >var noch ^tine fünfzehn 3ahr, al^ ich 
einem Heincn €ngel auä ber Sßachbarfchaft, noch unter meinem 
Stlfer, eine Xochter jeugte. ©»eine €ltern permiftelten, perbargen 
unb bemäntelten bie Sache mit ber ©chwiegermamma, ber hinter; 
(agnen SJittwe pon einem Suchhänbler, fo gut alä e^ gefchehen 
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fonnte. ^eine beliebte warb in ein ^lofier getb^n, unb ben Singen 
ber Scute fo entrficft, unb bie Sruc^t ber Unfc^ulb mit (äc^elnber 
3ärt(ic^feit erlogen. 

3c^ babf bepbe wi;ber gefunben. 3n «inem ©arten »oU i5lumen 
au^ einem Xraubengclänber flog (Emilia auf mic^, unb bing an 
meinen Sippen; an meinem ^er{en mit taufenb neuen iKeijen; 
unb führte mir bef)cnbe bann ba^ fü^e ©efc^öpf }u, baä liebfofenb 
mit au^geftrecftcn SIrmcn nach mir auffab unb 23ater! SSater! cnu 
ifidenb mir burcfi (Siarf unb S3ein froblodte. 

®o balb ic^ä mbglicb machen fann, reif icf) )u (Euch, i4> wu$ Säcilien 
felbft fe(>en unb fprccficn, mit ISriefen ifl^ nicfit getban; unb X)u be« 
gleitefl mic^ bann f)ief)er. SBir wollen wie in einem iparabiefe (eben. 

gre^cobalbi. 


€äci(ia an SIrbing(>e(Io. 

SRur bie Siebe ju ^ir b>>t mich erhalten. 0, baf icb nicfit bep X)ir 
bin! welch ein ©egenfläcf )u unfrer bangen furchtbaren Xrennung! 
SIber noch tf^ 0onne ber ^reube nicht gan| aufgegangen; 

hoch weiben ftch meine l&Iicfe an ihrer lieblichen 9)?orgenröthe, unb 
fchon waQ ich ouf purpurnen dfUichen gluthen entgegen ihrem 
blenbenben erfien ^euer. 

0 &u mein SIQe^, Sicht unb Seben unb Weiterleit meiner @ee(e, 
wenn werb ich >nith wieber um ^ich winben? mich in £)ich ter; 
wanbeln, nur ooU oon ^ir, nichts mehr, £)ein unau^fprechliche^ 
entjfltfenbe^ 6elb(I fcpn? 

SBie eine Siebe ben lUmbaum werb ich umflechten, unb bie 
ffife Xraube foQ X)ich fehmuefen. 

Wunb in W<tnb wollen wir nun bie ©ejlime blinfen unb ben 2)ionb 
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ouf^e^n fe^en, im fü^lrtt erquidntben ©rflifter ber bmesten Swci^e, 
o^n( 9?a(^t; unb unä (aut ffifftn unb unfreSBonne 

girren {toifc^cn Siofcn gelagert unter bem ^o^en Sl^om, worin bie 
muntern ^(>i(ome(en feufien unb jwitfc^em unb fc^tagen. 

Sange (ebt i4) eine ©efangne, mit fc^redlicben ^bontafien unbXräu; 
men: nur ^u, nur Su, mein Sibgott, unb wdr aue^ ein Soge( 
in ben Säften, bifi in ber weiten 9Be(t meine grepb^it* 

$u(t>ia an 9(rbingbe((o. 

©rbgter unb f!rab(enbf!er ^Diamant oon aßen jungen SRittem! 

D wdr i(b fo bie fcf>6nj?e unb größte ^erle! nur Deinetwegen. 
Fortuna unb iOictoria baiten nun ben ERofen« unb £orbeerfran| äber 
Deinen ©cbeitel oerfcb(ungen hinten auf Deinem Triumphwagen: 
aber ich war auch gtfidücb! bie glädUcbfie unter ben SBeibem. 3ene 
5(6nigin ber Simajonen mußte ben Ueberwinber Pon SIften auffueben: 
unb Du famfi ;u mir, ©enua ju perberrlicben; unb ben febwatben 
fraftlofen ©tamm, womit ich Pcrmdblt bin. 

3<b trage mit fippiger ^ofnung bie gruebf unter meinem $eqen 
unb Pe beginnt ju reifen. Die ^arjen felbP bnben ihr hin^g £eben 
aug Deinem SKunbe gefungen. Die Äorfaren unb bai ?Kißtrauen 
meiner iSerfcbwdgerten machten, baß icb noch unoerborben in Deine 
9(rme fam. 

Dir fehlt }um jtönig aller j(önige nichts a(g ein 5ConPontinope(, ein 
3fpahan. 


$(oren{, ©eptemher. 

ßRan muß bag (Sifen fchmieben, wei( eß warm ift üBir SePen haben 

e^ mit einanber abgefartet, unb ben ({RiniPer ge(lär|t, eh er pch^ 
rv. 
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txtfo^. war mit tem alten Siegenffigler olSine SefUc^ung nic^tl 
antttfongen, unl> 'ec ^at tmi £oct un^ S^rangfal genug anget(>an. 
%Bic fin^ jet>o(^ fäuberlic^ mit i^m »erfahren, unb ec 5arf in <£in« 
famfeit unt> ^u6e noc^ feine $eute fi^c|ä(>(en. X)ie ^ammerjungfec 
tec Sianca, un^ (er i^ammerOiener @ro§f)er|ogd ft^lugen i^m 
för eine @umme Btcc^inen ba^^ein unter; ba^ i|{: fie brachten i^m 
Ottä ben ^oegenftunben falfc^e, ganj entgegengefe^te unb boc^ fein 
nnb mabrfc^einlitb erbic^tete iRac^ric^ten non bem, n>a^ man gern 
(abe: unb er plumte hinein. 9Bir warfen bep ber Selegenheit noch 
einige £dcher(ichfeiten auf ihn, unb empfolen unoermerft ben, welchen 
wir an feine ©teile wollten. 

3(h hätte ben ipofien »ielleicht föc mich erobern (6nnen; aber ich 
mocht ihn nicht. 31uch bep einem waefern Würden, bem ein fchlaue^ 
SBeib gelfifiet, fbmmt ber treflichfie 3)!ann }u für); er hält ihn mit 
feinen aHerweifeifen i)iatfchldgen hoch nur immer bep ben Ohren; 
unb bie reijenbe Kreatur, mit geringerm Slufwanbe, weit därfer 
anber^wo in Sßeftarfü§en Rauben. Ueberbieg muft ich f<heuen, bep 
erfier ©elegenheit ein Opfer ber cSiferfutbt )u werben. 

IDer neue läft ftch dut an; er fcheint ein ^ann pon ^opf, unb hat 
Slufwallungen non COiuth, hoch merf ich Sßmfel)üge. ^ir wollen 
fehen, wie lang er aitäpilt: noch i|l ec ben ^auberfelfen ber Sirenen 
nicht porbcp, unb feine ©cpUa unb ^hnrpbbi^ burch, unb an feiner 
©teile werben bie mchrilen halb über einen 8cifien gefchlagen. 3ept 
gefällt er fehc ber i&ianta unb bem dürften. war eben fein 
befrer ba. 

3ch hab ihn berebet, fogleich in ber ©tabt unb auf bem £anbe einige neue 
tSnorbnungen ein)uiichten, bie erfprie§liche folgen haben bfirften. 
Sür^ erfte ifl bie 9ln)ahl ber täglichen Sehrftunben in ben iffentliches 
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0c^u(cn terminbert, ba^ blof Iccrc fc^olafitfc^e @ef4>toä|, fo t>id 
m6d(icb, barau^ oetbannt; unb finb anbre tvacfre 3}t elfter in ner^ 

f(bl^t>enen ^ticbern mit guten ißcfolbungen angefe^t morbcn. 

Die ©efcbicbre eon glorenj unb beffcn bfirgcrlicbcr 23erfa(fung wirb 
nnn gelehrt, woran man nicht mehr bacbte, nebfl ber oon ©riechen;; 
(anb unb ?iom, nach furjen einfachen oortäufigen ^Begriffen non 
menfchlicher ©efeüfchaft überhaupt. 

SU^benn bie Sßaturgcfchichte bti Sanbe^; mit ftnnlicher SInjeige 
beffen, wa^ ber ®oben gut hcrtorbringt, am beficn jum Seben^unter# 
halt bient, unb am befien pcrfauft wirb. 9?och überbicf foHen bie 
Zöglinge mährenb ber Serien bep ben SBallfahrten alle^ an Ort 
unb ©teile in eignen Slugenfchein nehmen. 

Serner haben mir ben ©pielcn ber 3“3cnö einen eblem 

^weef {ugefellt; unb man wirb nun ©chwert unb ©chiefgewehr 
mit £eid;tigfeit bep S3cleibigungen gebrauchen lernen. Snflieich finb 
fie unoermerft ©elegenheit, bah ber Äern ber SRannfehaft (ich ge? 
fchwinb pcreinigen fann, wenn eg bie 3?ofh erforbert. Sille SBoche 
iji in ben ©täbten unb wichtigften glecfen eine Sechtafabemie unb 
hoppelte Shrenpreife, weil bie iöerborbnen bie Belohnung hoch gleich 
in ber ^anb haben müffen; unb in ©tabt unb auf bem £anbe 
wirb eben fo nach bem 3ielc gefchojfen. 

Unb enblich finb nun für Snaben nnb SJiäbchen öffentliche SJJufif? 
fchulen, unb Xanj# unb 3eichnunggfäle; wag ift ^cbe^ohne 
Sreube? 

3n bag ©eewefen hab ich niich noch nicht einmifcheu fönnen. S0?chr 
ift nicht möglich, für jept ju thun : fo ift bag Söolf fchon gefunfen. 
Unfer funger ?0ionarch ifi übrigeng leicht ju leiten; unb er finbet, 
obgleich nicht ohne gute natürliche Slnlagen unb manche htüt S31icfe, 
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boc^ bie§, au^ einer fonberbaren ©c^wnc^bcit felbfl )u ^anbeln, fafi 
immer bai befle, wa^ ber le^te 9Bo(>lrebner i^m entfcbloffcn nor:; 
trfigt. 

Sieuferfl feiten t^ut er ettoa^ anä ftc$: ^fitfe nnb @efeQfc^aft muf 
er öberall ^aben. 

@emc^n(>eit ifl eine fcbredlicbe Sprannin! bic iHuelle beet liebelt 
liegt barin, baf bie bcquemlic^ gemorbnen üvomuluffe unb (Edfarn 
burcb blofe 0eburt non ^inb(>eit an bcp ber geringiten jtleinigfeit 
bebient werben, unb bernacb ^afebinen finb, oon einer STfenge 
Leuten )ufammengefe$t, nie ganj unb unabhängig, eher ©ebneden unb 
©cbilbfrbten, alä SIbler in ben lüften, bie fte boeb fepn möchten. 
IBauer unb fdettler haben mehr 0efühl eigner €|ri|!en| alä fte, unb 
geniefen grö§re 0lüdfee(igfeit. 

iRoeb ift unb trinft er gern etwa^ gute^; unb er hat feine Sunge 
im ©efebmad fo au^gebilbet, wie ein grojjer XonfünfKer fein Oh<^/ 
unb ein &>rreggio fein Sluge. ^ueb lä§t er bie beflen Oieben fommen 
non Dfien unb SBeflen, unb pfianjt fte an in Xoöfana: unb bieb 
»erbientgewiblicb allen Danf. S)ie3unge ifl ber^aafftab feiner 0e; 
funbheit; wenn fte nämlich gerabe ba^ Mittel halt jwifeben troden 
unb feucht, befinbet er ftcb am beflen. ©fif unb I5itter unterfebeibet 
er nach allen ©raben, wie Sicht unb Sinfiernib mit ihren §arben. 

Sre^cobalbi. 


iRom, Dftober. 

3cb bin mit bem Jbarbinal hithtr gereift, um ^un|tfacben }u taufen, 
unb in Orbnung }u bringen; unb flreicbe nun htrum wie eine 
Jlamme, fo ifl alle^ tep mir in ^Bewegung. 

IbBer 9iom in feinen Siuinen unb feiner 93erfuntenheit ganj fühltn 
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wollte, mfi§t ein neuer unb boppelt unb brepfac^ grofer ^ariu^ 
auf ben }erfl6rten unb {erfaßncn ^aiferpalldflen M ^onte ^olo« 
tino f!$en. ^ein ^enfc^ auf bem (heutigen €rbboben pcrmas bief ; 
allc^ if! bagegen }u flein, wa^ ^erf6mtnt unb wa^ ba if!. ^eine 
X(>ränen rinnen auf bie ^eilige lUfc^e ber gelben, unb ic^ fc^aubre 
(ufammen in ber Unwürbigfeit, wo}u mic^ ba^ 6(^icffal perbammt 
^af. 5SeId> ein ©lücf, bep feiner ©eburt in ein Sioro ju ben 3«*«» 
ber ©cipionen auf bie SBclt geworfen ju werben! aber bief (ann 
tRiemonb tnebr begegnen. 

SBer fic^ eine 2lbee ton ber DÜintifeben ©egenb machen wiQ, muf 
ite an einem btitem borgen ober Slbenb auf bem Xburme oom 
Capitol febn. 5Beit, PoQ grofer reinen ©egenfianbe, ein entjficfenb 
©tüd SBelt, ju bonbeln unb wieber au^jurubn, ifi fte; fcböne^flgel, 
fruchtbare flächen, ferne Äetten ffibl ©ebirg, unb bo^ uncrmeflicbe 
^eer in ber iRcibe ium (eichten Sinkflug in ade 92aiionen. Unb wie 
(lo({ unb fbniglich nun !Kom in ber ^itte liegt auf feinen freunb^ 
(ichen mannigfaltigen ^6ben, an ber ©ebiangenwinbung be^ Xpber;: 
ftrom^, a(ä ftarf anjiebenber IBereinigung^punft! 3(^3^ »ttr eine 
anbre ©tabt in ber 5Belt, im berrlichen (Europa, pon wo au^ man 
boffelbe, unb ülfrifa unb Sljten fo bequem bebcrcfchen fönne, gerab 
im milbeflen menfch(ich(len ^(ima {Wifeben S?i$e unb ScKte! 

€3 bleibt babep : £uft unb £anb macht ben ^auptunterfchieb Pon 
SPJenfehen: olöbenn fömmt Sufaü unb bie Sette ber SBegebenbeiten, 
32eubeit unb lüblebung; alle^ gebt im Srei^ unb Xaumel, unb bie 
9?ewegung läuft immer fort. fann nicht fehlen, jebe ©egenb 
nimmt mit ber Seit bie ©eelcn ber (Einwohner nach ftch. 9iom iff 
weit, glänjenb, unb grof in prächtigett Jemen, fch6n in ber SRobe; 
füll auf feinen bef rankten ^figeln, unb einfam }um©enuf unb 
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^rafen: un^ fo Mc Üiömer bon jc^er, tva^ Me §orm betrift, unö fte 
werbend Meißen. 3c6t geben ihnen ihre eignen Diuinen etmaä ittt 
f?ficenbeä, noch entferntere @egenben a(^ ehemals empfinben. 
D baf X)u nicht hitr bi|t unb mich begleiten fannfi! Z)och ifl euch 
itieber @enuf unb SHfihrung (härter bep traurigen Gefühlen, menn 
ber 3)?enfch allein ifi. 

3ch bin bie erfien Jage in ben ©ebirgen hcrumgeritten ju Jipoli, 
^alefirina, ^ra^cati unb 3ltbano; unb hernach an ber «See h^rum 
|u tRettuno, Dflia; Cibitapecchio. 'ÜBie ein ^annibal fuch ich ^ <^tn^ 
{unehmen, ba^ unbänbige 9iom: aber ci tpirb mir wie ihm nicht 
gelingen. Sll^benn hab ich wieber bon feinen ^6hen betrachtet: 
unb nun (Ifir^ ich niich hinein in bie Jiefe. ^Jieine «Seele fann wegen 
ber borigen ©türme noch leine rechte iHuhe finben, unb bieg treibt 
mich oft nach furjem ©chlummer bom Säger auf; hier will ich ~ie 
benn, um mich ju jerfireuen, unb bielleicht $u X)einem iSergnügen 
etwa^ beQjutragen, juweilen einige ^orte über mein gegenwärtig 
Sehen hinwerfen. 5ür Eingeweihte i(t baÄ willffihrliche Seichen 
immer ein guter Sauberttab, bie ©efühle einett anbern wieber 
herborjurufen; jumal wenn jic bercin(l biefelben ©egcnjtänbe bor 
fleh hoben. 

©eflern früh bin ich on bem ^olifäum hernmgeflettert. liegt 
auf bem herrlichflen ^laße, ben man fleh benfen fann ; gerab in ber 
!02itte beß alten 9iom^, in bem Jhole jwifchen ben brep bügeln 
^latino, Eelio unb E^guilino; unb war ber beguemfie §reubenort 
für alle Einwohner. Eö i|t rührenb unb fchrecflich jugleich, wie 
einige Swcrgcnfel ber heroifd;en Urbater unb bie ißarbaren an ben 
erhabnen, in fchbner §orm erbauten Waffen genagt unb jerfi6rt 
haben, unb fte hoch nicht )u ©runb richten fonnten. £)ie eine Hälfte 
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bcr äufcrn €infa|fung if{ unb au^ ben geraubfcn 

Stflmmcm ftnb bie (to(jc(?en ^aUä|?c ber neuern ffidt oufsefu|>rt; 
bie anbre jte^t noc^, ein weiter ^reiä in ^o^er grauer 0O7ajef{ilt mit 
lauter üuaberfhtden »on gclfcn unb brepfac^cn feften Saufen über 
einanber mit ^orint^ifeben f (einen ipifafiern oben gefrSnit £>ie 
3 ufammenf»igungen »on Stein auf Stein ba^ SKaulrourfi# 
gefc^fec^t fiberaU burcbtöcbert, um bie metaffnen ^ffbde f>erau<« 
|uf)of)fen; unb bie breitenSi|e»onS5acf(!einen (leben auf@ei»fifben 
noch {um tunb um in Xrfimmem, unb }um Xbtif bot fte bie 
Seit in SKuinen barniebergcffürjt, unb fie liegen unten imSebutte. 
@ra^ unb ^raut unb Sefträueb mit Sorbcerftauben grfint unb bfübt 
fiberaQ; wie auf einem Singer »on fruchtbarem fSoben, unb ba^ 
0 »a( ber SIrena i(l eine »oUfommne 0S3iefe. 

€ine fofebe @efla(t bnt (e|t ba^ ehemalige SBunber ber fSJeft, ba^ 
aebtiigtaufenb Suf<boutr faftc, wefebe affe binnen wenig Minuten 
wieber auf ber Strafe fepn fonnten; unb erfeböttert noch ben 
fübnfien ber heutigen €robrer. ^crum trauern ber (S^quifino unb 
SJalaiino unb (Eelio mit ihren jerfalfenen £cmpeln, S&äbem, SBajfer# 
(eitungen unb niebern @ewölben. 

IDer^lan ium@an}en ifi äuferf! einfach. £>ie iKunbung epfärmig; 
unb bcr gröfere Durebmeffer theilt (ich in »icr fleine, »on benen 
(wep bie Sfrena einnimmt, unb einen auf jeber Seite ber Sang »om 
Sebdube fefbfi, bie {ufammen etwa^ Ober aebthunbert ^alme au^« 
machen; bie (Peripherie hnt beren brittehalb taufenb. 

Sic ^öhe belicht au^ »ier Slbfd^cn. Sie brep untern (enb mit 
Säulen nach Sorifeber, 3onifcber unb Äorinthifeber Drbnung in 
S3ogcn über einanber; bie »ierte ifi mit (feinen ^orinthifeben (pü 
(afiem gejiert, unb fcblief t ohne flogen mit einem prächtigen brep; 
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geflreiften @ebä({(. S)ie san|e mac^t {weQ^unbeit unt> |wef 
unb brep^ig ^atme. 

muf t»ie( ^o(| barinncn geivefen fepn, weit oetfc^tebnemal 
abbrannte; unb jutociUn b(o$ einfach, unb juwetlen reich t>crjiert 
unb oer^otbet n>ar. ^ie innre ^u^ftcht sind in eine Drbnuns bon 
einzelnen 6äu(en au^, bie bai hielten, nach ^en Lünten 

be^ XituS unb £>omi;ian. 

Sie Schönheit ber Säulen befleht mehr im 2^erhä(tni$ ber Xheile 
alä ber 3Irbeit; ihre ^orm i|t rauh URÖ einfach, toie e^ bie ungeheure 
Jefligfeit erheifcht. 

Sa^lUmphitheater t>on SSerona i|l fleinlich unb prooiniial bagegen. 
3){ir minfte oben auf burch Dvuinen unb @efiräuch, ewig jung unb 
unoerfehrbar, bie ^pramibc bee! (Eejtius oon fern in blauer 
£uft, unb ich fonnte nicht ermatten bahin }u gelangen; flrich an 
bem hoih eingefadnen Septijonium be^ Seoeru^ oorbep burch öie 
Slieberlagen be^ (Eircu^ ?0ia.rimu<{ jmifchen ben Sloentinifchen unb 
ipalatinifchen ISergen nach bem Xpberftrom ju, unb baran fort, bi^ 
ich öer reinen fchrojfen Selfenfpiße immer näher fam. Sich, mie alle 
bie ^errlichfeit fo oerroü|let liegt! unb hoch |tnb bie Ueberbleibfel 
ber SSermöfiung nur flein gegen ba^, ma^ (tanb: oom ^ireug ^lo; 
miniug, Slgonaliö, Sloreali^, S3aticanug; oon benen be^ Saluft unb 
SRero if! feine Spur mehr ;u finben. Unb mag maren bie Sebäube 
fetbjt in ihrer S3olllommenheit gegen bag ungeheure £eben barin! 
Sie iphantafic beg SKenfehen mit ihrer ©ötterfraft fcheut fich surücf, 
menn fte ftch eine 3>or|ceUung machen foQ, mie nach öcm Siege beg 
SjfeteQug in Sizilien über Karthago hunbert unb jmep unb 
uier|tg (Elephanten auf einmal fämpften unb erlegt mürben; 
unb oon hunbert £ömen unter bem SpUa cg big auf fechg« 
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{»unwert unter ^ent ^ompeju^ fam. Unter i>en 5taifern noUenb^ 
folgte hierin eine Slut^fc^toeifung auf bic anbre. Srajan gab nac^ 
bem !Dacifd)en Kriege unb bem Xobe be^ Secebaluä bunbert unb 
brep unb |toan}ig Xage lang bergleicben ©cfiaufpiele, mo |un>ei(en 
bi^ auf jebntaufenb jabme unb toilbe Xbiere unb unjäbtbare 6(a« 
biatoren fämpften; unb ^ommobu^ brachte nad; bem Sampribiud 
bunbert (Slepbnnten mit eigner ^anb unu 

i(l f(ar genug, ba§ ein foicbed 2}otf, tnelcbe^ noch öberbicS wirf; 
(icbe ivbnige unb gelben am £eben, wie ^ugurtba, ihren lebten 
Xropfen ©pifienj in feinen öffcntlicben 0cfängniffen bid auf ben 
äuferfien junger au^bauern fab, ber fleinern Sitbenienftfeben Xra; 
gbbie nicht beburfte, um baä ^er{ nach bem 3iri(!ote(e^ pon ^nrebt unb 
©ebreefen )u reinigen. Unb wa^ ftnb wir, benen bie ^orfteQungen 
bed ©opboHe^ unb Suripibc^ |u graufam porfommen? 

ift wobl wahr, ber ^Oicnfcb bejiebt alleä auf ftcb felbf!, unb aifo 
oueb bie SSerfe ber Äun|l; fein ©efübl ift wie fein Sbarafter. €in 
SKütiabe^, Xbcmifiofle^, ein ©pUa unb (Safar fbnnen bep ©egen; 
(idnben SSergnügen empfinben, bie bep einem ©cbwacben ülbfcbeu 
erregen unb ibn martern, weit er nicht bie grobe f!arfe©clbfifiänbig; 
feit bAt, bie £eiben anbrer aufer ftcb fühlen, ihre 9fatur unb 
Sigenfebaften wie jene mit ihren Kräften |u ergrünben unb |u er; 
fennen, bie ©pbare feinet ©cifte^ babep {u erweitern, unb {ugleicb 
über aQes bief empor }u ragen, ohne ftcb Aid Xbeil bamit |u per; 
mifeben unb felbfl ju leiben, ©riechen unb Körner pergnfigte pieled, 
wopor wir fromme moralifcbe ©eelen lUbfcbeu bAben. !Der (extern 
Sechter waren meiff jum Xobe pcrbammte ©flaoen; unb bie Xra; 
göbien ber erftern geigten ihnen, wie ^enfeben untergeben, bie nicht 
poflfommen genug finb, unb wie ^elb unb j^elbin bep Qludübung 
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()o^cr Xu 3 en&en leiben foK, ober fic() n>eife mit ganjem SJewuftfepn 
unter ba^ ©efc^ ber 3Rotf)»enbi3feit, ben ungefähren 3ufammcn^ 
f?op ber SSegebenheiten, beugt. 2)ief ergreift männliche ©eelen, unb 
ein folch au^gewählt £eben, oon trioialen £umperepen fern, bringt 
in nichts be(!omeniger rein; unb fcfiarffählenbe ^er$en; e€ ging 
nach bem grofen parabojren, unfrer empfinbelnben ^IBclt unbegreif; 
liehen ©runbfoi^c ber Otoifer: ber 2Beife erbarmt jich, hot aber 
fein ^itleiben. 

*'©ie ^pramibe ifl ein gar herrlich 5Berf, hnnbert unb etliche 5u§ 
hoch- 0ie fleht emig jung ba, obgleich ba^ ©rün oon ©eflräuchen 
fleh hinein gcniflet hat, »ie ein gebiegner geuermurf auö ber ©rbe, 
fo fcharfflammenb; grabe gegen bie oier i£ßc(ttheile mitten jmifchen 
ben SKingmauern, bie Seite nach ber Stabt gegen Slorben. Ueppig 
fejl troht fie ber £uft, bem ^?immel unb feinen SBolfen. ©ine bauer; 
haftete gorm gibt^ nicht: alle^ ma^ Pon oben herunter fällt unb 
in ber €rbe anjieht, macht ftc (lärfer, bie mächtigflc geinbin ber 
3erjl6rung. Slber n>aö hilft^? ®er ©cifl unb ba^ £eben ifc hoch 
weg auö bem SJienfchen, ber baruntcr begraben liegt; fein 3lamc 
bleibt inbeffen immer etwa^. SQic ba^ jarte Schwarj bem innen 
blenbenb weifen Marmor fo lieblich läft! jte fleigt herpor fo nat&r; 
lieh toie ein ©ewäch^> unb bie Slegpptifche üflachahmung fchlägt alle 
SRbmifche ©rabmoter, felbft bie ber ?Dietclla, be^ 2lugu|l unb ^a; 
brian barnieber. 

Sa ich fo nahe mich befanb, wanbeite ich noch inm Xhore hinauf 
über bie alte SSia Dftia nach t>rr Sanft ^aul^f irche, bie ^on; 
flantin ber grofe angelegt hoben foU. SBelch ein Sinbrurf Pon per; 
fchiebnen ©mpfinbungen! Schönheit unb Fracht in ihrer größten 
^rrlichfeit ent^iieft Singen unb ^hontafle: unb bie Slrmfeeligfeiten 
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barum f)er fr$en einem baä Koffer an bie 5(ei)le mie £)ieb^se(tnbeL 
!0?an f)ot bi<r SKomä ungeheure (Otacbt unb 9iuin bepfammen. 

Sie ifi oon innen wie inä ^reuj gebaut, bocb mecft man^ faum, 
unb fte bleibt ein DbCongum; nacbbtr erft bot man bie fBerebnxng 
»om Ärcuj in^ Silberne getrieben. Die »icrjig gcfireiften bou^bob«» 
^orintbifcbtn Säulen, unb bie uierjig f leinen glatten unter bem 
Scbiffr ma(ben, mit ben über hoppelt breiten mittlem, ^nf Sänge, 
bie ibreä ©leieren in ber SBelt nicht haben. Unter ben gefhrciften 
finb $we 9 Du^enb oon S^arifebem Marmor in Scbbnbtit 

Daä Sebeurenbaeb unb Dbergebäube barüber mit ben acht ^enfbem 
macht bamit einen wunberbaren ^ontrafl, ber aber boeb einfach ifl, 
unb gewiffermaben bem untern entfpriebt, unb bie§ gibt bem ®an)en 
eine furchtbare ©röfc; bie entjüctenbCtc ©rieebifebe SebSnbeit muf, 
00 m Scbidfal unwiberf!eblicb genbtbigt, ben wilben S3arbaren 
bienen. ^ 

Der S3oben ifi auä ^armortrfimmern, worin b<tr unb ba noch 
ge^en ton 3nfcbriften ftcb befinben. 3m Äreujgange, wenn ich ihn 
fo nennen barf, finb feeb^ grofe unb $wep {leine Slltäre mit brepfig 
^orpbprfäulen, aQe, |wep ober brep etwa ausgenommen, auS einem 
Stfief, wie bie achtzig weifen 9)?armorfäulen; unb noch tragen ba 
bie Decf e feebS ungeheure oon Slegpptifcbem ©ranit, unb Pier eben fo 
grof e oon Marmor. Der herrliche frepe 9iaum thut einem ungemein 
wohl {wifeben ben Säulen, fammt ber uneingefebränften j?6he* 
Diefe Äircbe bleibt bie höcbfie Fracht ber SBelt, unb nichts fibertrift 
fie. S9ian mag oon ben gefangnen rfihrenben Schönheiten ni^t 
weggehn, wie pon lauter 3Ph>senien in DauriS, unb bie ganje Seele 
fiimmt ftcb baran runb unb geftbmeibig. 

0)7an fagt, bie Säulen wären Pom ©tabmale .^abrianS, bet je$igen 
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Cngel^burg, genommen, unb t€ ift fc^r mat^rfc^einlic^. Z)te Sifc^e 
be^ j^atfec^ muf bort tt>ie in ^(umen gelegen ^aben; ungläcflic^e 
9}?anen! Uebrigen^ ift e^ ben Siimern mieber ergangen, wie fte e^ 
ben 0riec^en machten; unb berjenige, welc()er btefe jCircf^e baute, 
t>at vielleicht, wie tlJiummin^ be^ ^ortfchalfung ber geplunberten 
Gtatuen von Korinth ben «Schifern, eben fo ben 0aumeif!ern ge; 
broht, ftr foQten anbre Säulen machen (affen, wenn fie etwa^ baran 
verbärben ober jcrbrächen. 

(D^ich fiberfiel ber ^ittag^branb, wie ich wieber in ber frepen Sonne 
war, atö ob ich <inem fühlen 0abe fäme; unb ich berboppelte 
meine Schritte nach bem Xhore, wo bie $wcp wilben Xhfitme au^ 
ben mittlem ^rieg^$eiten unb bie mit (£pheu bicht bchangne alte 
Stabtmauer neben ber ^pramibe mit ihrem Schatten mich erfreu; 
(ich an ftch {ogen. $iir fchien ber ISfeg \u weit biä auf ben Spa; 
nifchen ^la^, unb ich begab mich unter bie Eignen, ^ppreffen, grfine 
(Eichen unb (Sfaulbecrbäume, nach frifchen i&ieinfeQern bei 
0Ronte Xeffaccio; lief mir^ föfUich bep einem alten SBirth, einem 
Siiilianer unb Sohn be^ 31ctna, fehmeefen, unb legte mich »ach 
wohlgehaltnem 3)?ah( unb angenehmem @efchwä6 in ein Bimmer 
gen IRorben }ur ffifen diuh nieber, unb fiel in einen erquiefenben 
Schlaf. 

Segen Slbenb erwacht ich wieber, unb hhrte in einem Saale neben 
mir: tO?iche( Slngelo, tKaphael, unb Slntifen; unb unten Xrommel 
unb ©eige. 3ch fprang auf; unb fah |wifchen ben Saumen geff 
unb Xan} unb Schönheit, unb trat in ben Saal. X)cr Streit war 
fo heftig, baf man mich nicht bemerfte. „Eichel lUngelo, fprach ein 
cenenber junger ^enfeh, gehört gar nicht unter bie Zahler, fo wenig 
altf einer, ber blof ben ^ontrapunft verficht, unter bie grofen 
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6dnger u^^ ©eiger. SSa^ ^>af er fcenn ^>fn>orgebra<^t? Seine <£a« 
prQa Sijctiiia, uni> weiter nid^tg atö feine €apcQa Gijrtino. 31^ tief 
gemüi)lt? 3fi tief SRatur? SBer fann fic^ erinnern, irgent etn>a< 
in Der SEBelt gefe^>en }u bo^rn, toö feinen Herrgöttern, ^rop(>eten 
unt S^biUen, unt ooQenb^ feinen Sceiigen unt SSertammten 
gliche? ©efe^öpfe einer ungei)euren €inbiltung^fraft, tie {tpar etf 
fiaunlicfc nie( ffir Stubium ten JlänÜlern, aber wenig für ?BoU€f 
perftant, unt nic^td für Singe unt H^i fas««*" 

,JOcT clente glorentincrft^mei(f)ter SSafari f>at mit tem SNxmpf 
non feinem üBepraucfjfeffei, Den er bem alten ^unfite^poten unter 
ter SRafe i>erumfd?wenfte, tamit er turcö ^(fen Smpfefung etwaü 
)u ma()lcn befdme, ten Leuten ta^ ©eMm benebelt. Unb ifi bief 
grc§ im ©eifie, wie er bie gütige bitnmiifcfic Seele, ben Dlapbael, 
perfolgt f>at? SBeil er felbfl fein Unpcrmögen in ber $arbe erfennen 
mufte: fo )eic^nete er mit aller feiner ©clebrfamfeit bie Umrife 
bem i8cne)ianer S3afhan, unb biefer foQte mit feinem j^olorit ben 
^feil pergiften. Siber wag fam {um IBorfcbein in ^ietro 0)7ontorio? 
€in 3witterbing, welc^eg feiner (Sinftc^t wai>rlic^ wenig (Ebre mat^t, 
unb ber ©öttlitbe blieb, wer er war. Siapbael bin^rgen, ber ebte 
reine Jüngling, ber nur bie SSoUfommenbeit ber j^unfi im Sluge 
batte, fonber SReib, (hrebte in Unfebulb, bag )u bem Seinigen noch 
ju gewinnen, wag ber weit ältere, ber COtann in IRüdflcbt feiner, 
SSortrefiicbtd befaf; unb wabriieb meifteng aug finblicber &utf 
ber^igfeit: benn bie SIntifen ftnb boeb auch birrin gan) anbre SD?ufier, 
unb ^Dkicbel Singelo ifi bagegen ein SBilber. Unb enblicb fonnte 
Siarbael wobl Pon Giebel Singelo lernen, aber SOticbel Singelo ni^t 
pon ibm; benn wag ben Siapbael |um erften SRabler macht, lebrt 
unb lernt (teb nicht" 
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(Sin Sanb^mann t>on mir, bcr rigcntlic^ mit Oiefem im S^fopfgcfet^te 
begriffen roar, mürbe Darüber t>or Berger grün unb gelb, unb bic 
SRafe fcbmoQ ibm jufebcnb^: bod) fonnt er öor 3om nicf>t^ ^enotf 
bringen, fo mortrcicb er au<b fonfi ifi, unb b^tte ba(b mie 3}?arfu^ 
SuUiu^ (Sicero oor bem fcboncn ^lobiu^, bem rebeUifcben Tribun, 
bad ^afenpanier ergriffen, menn id) nic^t einigermafen feine (ßartbie 
oufnabm. antmortcte: 

,,©ie Herrgötter »on ?0?id}el SIngelo fönnt 3bt frepticb nic^t in ber 
SBelt gefeben höben: aber gibtö in ber neuern Äunfl erhabnere &Cf 
ffalten? unb entfprecben fte nicht bod) aUe bem, roaö ber gemeine 
SD?ann bep un^ fich alg 3auberer porftcUt? (Sure ©efialt felbfb 
§reunb, ifl ju ebel unb (rurc Sliefe ju boch3«rti3» fuhr itb fort» 
baf ber ©Ott, ber bie Sonne febaft, unb ber, meidjer bie Soa fchaft, 
€ud) nicht ergriffen haben foQten. 2>aö (Srhabne fchtdgt ein mie 
ein SBetterfirahl, unb berührt am erften bie grofen Seelen. Sie 
(Propheten unb SpbiUen ftnb lauter mächtige (Sharafter in Sruer, 
(Sifer unb S5cgeifteiung. Unb im jüngften ©ericht »erbammt Shriflu^ 
fireng, broht bic Sünber majeftdtifch mit aufgehobner Diechten fort: 
inbef bie zärtliche (Diutter mit angelegten ^21t'men unb Hänben an 
bie (ßrufl bie Sceligen heraufminft; unb eg ifl ein Spiel ber <phan# 
tafle, mo ber menfchliche Körper in allen möglid;en Stellungen 
munberbar ftd}er au^gejeichnct ifl." 

„3(h habe Por menig Sagen, fügt ich hinju, ein Heiner ©emählbe 
pon ihm gefauft, melche^ PorfeeUt ^hriflum am ^reuj, mo 
ber (Srlöfer gefagt hat: „3ßeib, fiehe, ba^ ifl Sein Sohn!" unb |u 
bem 3üngcr, ben er lieb hatte: „Siehe, bad ifl Seine SKutter!" 
Unten auf bepben Seiten mit ber Butter unb bem 3ohannc^, fle 
rechte, biefer linf^; unb an ben ülrmen bed ©efreu^igten fchmeben 
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iweo Sngel in einem 0en>ittcri)immc( ooU 2^unfe((>eit un^ Seue» 
3cn>ftlf." 

„6t)rifhi^ un^ tie ^at>onna flnb bie er^abenfien tragifc^cn 0ef!a{ten, 
bie ic^ je in (O^ablerep gefeben €brifiu^ ifl ein Idbenber 
SUe;canber, ^annibal, (Edfar, unb n>a^ man 0ro$eä unb Srbabene^ 
non 9 ) 7 enf{bbsit fennt. C^in gbttlicber ^fingling noU 0fite für ben 
grofen Raufen, weicber ber0D?enge unterlag: ein itiberiu^ 0raccbu^, 
unb bie SRutter eine Äomclia, »od ©ci|icö|iärfe unb ©rbfe.“ 

„O mie uerfebminben ade dßabonnen, unb tnie ijt felbfi 9 iapbAd« 
ben i(b bemunbre unb liebe, roie ben neuern Slpede^, flein bagegen 
unb gemdbniieb! ©tedung non ibr, ©lid ju ibm, ju feinem ftbmerjen; 
bdnbigenben febarfen ^ug unb b^ben Slngeftcbt; b^r^^^dcbodne 
0tecbte, t>oU ^raft unb ^orn angebaltner (tnfer 12lrm, iDaum unb 
3eigfinger nach bem jünger bingeriebtet ; ber SBurf M blauen 
^antel^ über ba^ rote ©emanb: aüeä bormoniert unb macht ein 
©anje^. 3obannc^ jtnft t>or ©djmerj jufammen mit fibereinanber 
gefcblagnen auf bie ©ruf! gelegten ^dnben.'' 

„SBelcb 5 D?eifier»erf »on Zeichnung ifi ber Körper M ©e!rcujtgfen! 
iffiabrbeit biä in bie fleinfien Xbeile, unb zugleich 2 eben unb Selben 
burcbauel in iSinbeit." 

„ 3 J!an ffiblt »irflicb bicr etwag von bem, toa^ Safari im 2 Id# 
gemeinen fagt, ber jumeilen fo golben befebreibt, ob e^ gleich 
i(!r baf ihn feine antife Saterlanbeliebe ;u Ungerechtigfeiten gegen 
bie brep gro§en ^poficl ber $unft, SHapbael, Xi}ian unb dorreggio, 
perleitet; if!, al# ob ein bimmlifcher fiaftooUer ©eniu^ bttunter^ 
gefommen tpdre, unb Süticiben mit aden ben ©tömpern gehabt 
unb benfelben gezeigt bntte, mie ein dbrifiu^ am ^reuj, unb eine 
S!abonna unb ein 3 »bAnne^ babep portuficUen fep. <£r if! bid 
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|ur Xäufc^uns angenajeU, unt> (ewcgt ßc^ sexabe baiu, wie ßc^ 
f(t)i(ft." 

0D!uttcr iß ein ^o^e^ SDeib, noc^ in unoerweifter ©cb^n^^i^ 
ß>rr^ ^be(^ bcwu§t, bie über bie ©raufamfeit $ümt, welche man 
an betn ©obn au^übt, fein ganjeei Seiben ffit)It mit bem meinenben 
geuerblid ; aber in ber Secfnirfc^ung noch folcbe gcßigfeit unb (£r« 
(eut^tung (mt, um erhabner alä eine ißiobe babep )u ßeben unb 
an^ufc^auen." 

!Der junge jtünßler fuhr auf, brüdte mir bepbe ^anbe, freubig 
unb verfc^dmt im 0eß(bte glü^enb, unb fpracb freunblicb ju mir: 
r/3<b bube nur geldßert, um ben bort fc^rauben; unb überhaupt 
erfährt man mit ben bitterßen iffiiberfprücben am beßen bie S3a^>r? 
^eit, bie man fonß feiten au^ ben perborgnen liefen eiferfücbtiger 
93irtuofen berporboblt. !ij(b f<^une ba^ {(eine 0emdb(be ton ÜJMcbel 
91nge(o wohl; wie uielmal iß eä nicht fopirt morben! nur münfeht 
ich, bah bie giguren in Seben^gröfe »dren. 3ch fann baeJ fleine 
nicht (eiben, e^ geht mir »iber ben ©inn; unb iß ein ©chlupf# 
winfei, möhinein ßch 0titte(mäfig{eit unb ©chmdche perbirgt, unb 
bep SBeibern unb jvinbern unb Unperßdnbigen groh thut" 
i3ch antwortete ihm, bah ich b>^tin gar fehr feiner 0)7eiDung wäre, 
bah aber hoch am (Enbc alle ^unß b(oh Reichen fep, unb 93erßanb 
unb ©eiß am mehrßen pon einem ^enfehen entßheibe; unb bah, 
wer feinen iOerßanb hübe, nirgenbwo oben an ßehen fönne. 37{i(he( 
9(nge(o hütte ßch überaus mit feinen ^naf^finbem, ben Propheten 
unb ©pbillen, genug gerechtfertigt. Unterbefien fep wieber wahr, 
tß fdnn einer auherorbent(ich Pie( iSerßanb unb Erhabenheit in ber 
IDenfung^art hoben, unb hoch ein fch(echter Zahler fepn. 

^ier that einer in ber Ede mit homifchem 15(id unb bo^hoßem 
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lächeln Den 3)(unD DoU geraDer weiter fc^arfer 3ä^ne outf einem 
prnc()tiden fc^mär$cn ^art auf, Urccfte Die rechte ^anD ^ertor au< 
einem aDgetra^nen grauen 0Oiante(, fu^r in meiner 9teDe fort, unD 

„UnD einer blutwenig SSerflanD ^aben, unD ein fe^r beräb<nt^> 
Dielleicbt autb guter COtabler fepn/' 

„3n Diefer Äunfl fann ti einer obnf ©c^iöpfung^fraft, €rfinDung9# 
geifi, ohne eigentiieben iSerfianD, oDer mie tna9 im 

£eben einen ^enf^ien fiber Den anDcrn fe^t, nach Dem aUgemeinen 
Urtbeüe weiter bringen, al9 in irgenD einer anDem, wenn er nur 
ein guteg üluge bat, ficb <iae fertige ^anD erwirbt im @cbweife 
feineg Singeftc^tg, unD fiberDief Sichtung gibt, wag Denen gefdOt, 
Die rcicb ftnD unD faufen. UnD je mehr er blofer Äopifi Der Siatnr 
ifi, Defto mehr wirb er gefatten. UnD er muf behaupten, Dief fe 9 
Dag SBabre, unD aUe Ueberftöge Der (SinbilDunggfraft, Die nur bic 
unD Da einige 0onDerlinge aufbieüen, aig leereg 3eug peraebten, 
unD fragen, wag nennt 3bf erhaben?" 

3cb wufte tii(^if, ob ich Dief für SKutbwiUen, ©atpre ober €rn(! 
aufnebmen foUte; Doch b^bt nii^ febneU auf, unD ich antwortete 
geraDe^u, wie eg Die £age Der Sachen erbeif(ht^ 

„(Erhaben? Perfeßt ich, i|i ein höh« SBcfen, Dag in ung einDringt 
mit (EmpfinDungen, 0eDanfen, 0efla(t, 0ebebrDe, ^anDIung; unD 
man beDarf Da feiner wcitlduftigen Sebreibereß pon Sopbiflen. 
SBer nicht über anDre i(f, foU fte nießt ju (paaren treiben unD ihnen 
porpreDigen wollen, eg feß, worin ti fepn mag. ^raeßt tdft fleh 
wohl Damit pereinigen, aber (praeßt ift nicht Erhabenheit. Erhaben 
iro höchpen ©roDe, wog Die Ärdfte Deö 9}?enfcben unenDlicb fiber# 
(ieigt. UeberaU ffiQt eg Die Seele mit Entlüden, SchauDer, unD 

IV 
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Srflauoen, t>a$ fie i>ie Beit oergißt unO oecfegt t>en ^cnfc^ett unter 
tie ©6tter.'' 

„9Bir toerOen nie mit ter £riti{ nur einigermaßen in^ iHeine tommen, 
ertoie^erte er tarauf falt unb trocfen, wenn wir nic^t Oie ©rennen 
ieOer j(un(c Oefiimmen, unO fefifteUen, wa^ fte überhaupt fdbft ift 
UnO wir ftnO |e$t ba, un^ ju freuen; unb nic^t, ben 9Beg bur4) 
biefe^ {abprint^ au^jufpäben. £a(fen wir e^ a(fo bcp bem ©efagten 
bewenben/' 

,;9Rein, nein! riefen ^ier einfümmig oerfc^iebne, ti ift no^i ^ocf) am 
£age, unb bie fc^önfte Beit ba;u; fe^en wir ba^ angenehme ©efpräc^ 
weiter fort." Unb fo baten fte if>n: unb bet fo heftig gegen SKichel 
lüngeio fprach, fireichelte ihn liebfofenb am Q3arte, bi^ er folgenber; 
maßen anfing: 

,,^ai erfte unb heftigfie SSerlangen ber 6ee(e, weichet fte nie oer; 
läßt iflS^euhcit unb bann £)urchf(hauung, unb enblich iSoQfommen; 
heit ober Berfihrung ber £)inge. £)ieß treibt bie Unfierbliche burch 
aDe iSetten. @ic fchafc unb wirit, ihre Schwingen ftnb nnermüb; 
(ich unb oerlieren ihre ^raft nie, unb fte fann nicht aufhbren fleh 
)u bewegen unb bewegt ju werben; fo befcheiben gegen fich, baß 
fte oon fich fclbfi nichts weiß: aber bie 2f(iabe jeugt öberaQ genug 
oon Homeren." 

„SRun ifi ber SJIenfch feiten in ber £age, baß feine Seele in bet 
SBirflichieit hienieben nach biefen ihren Steigungen glücklich fe^n 
fbnnte: fte wirft ftch alfo au^ S3ersweiflung in bie ^unfi, unb trdbt 
bamit ihr Spiel SBobl berfenigen, bie lange in ben feeligen £räm 
men hinfehwebt ohne $u erwachen!" 

„9((Ie ^unft ift Darfiellung cineä ©anjen für bie ©inbilbung^fraft 
Sie unterfcheibet ftch ben SJiitteln, bie fte ba^u braucht; unb 
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biefc ftnb in jeber i 21 rt i^re not^wenbt^en 6 cf;ranfen, wo^indn 
ein SBeifer (eic^t bequeme, unb tvorfiber nur bie UnHugen btnou^ 
wollen/' 

„Slrifiotele^, unb wer ibm folgt, fcbrdnft bie ipoefte auf ^anbbragen 
ein, al^ ob bie Sprache nichts anberi? ftnnlic^ porffellen fbnnte: 
aber felbfl bie ©riecfiifcbcn Siebter haben (ich nie biefem ©efe$ unter# 
worfen; unb 93irgi(^ ©eorgica unb bie Sßatur ber Singe 
be^ Sufrej unb manche hobt ^pmne bloßer (Smpfinbung werben 
5Keiflerj!ücfe bleiben." 

„Sie meifien höben wunberliche ©egriffe »on ipoefie, unb meinen, 
fte fbnne ohne IRebel nnb iBolfen nicht beflehen, unb muffe platter# 
bing^ ein iRaufch, eine Staferep fepn, unb fcheue ba^ Sieht ber SSer# 
nnnft; unb bie albemfien ^bbelmdhrchen unb ^inberfabeln wdren 
ihr befiel unb wefentlieheä, unb wfirbigen f!e fo herab oon ihrem 
SlbeL ?Benn fte nur ben 6 ophofle^ unb Suripibei wollten fpreehen 
hören, bie biefe £unfl jur fBoQfommenheit gebraeht: fo fönnten fic 
fith leieht »on ihrem SBahn befrepen." 

„Sie ^ilbhauerep unb ^ahlerep fiellt Dberfldehen »on jbörpem 
bar; bie lehtere, in fo weit fte fteh bureh Jarben geigen." 

„(Sin neue^ ©anje^, wie fehon gefagt, ober ein afteg neu auf bie 
wahrfte unb lebenbigfle SBeife ben 9)7enfehen in bie @eele bringen 
ifi ÄunfL Sag fchiefliehfte für ben Sichter flnb ^anblungen, ober 
Bewegungen im 3 ei(taunt, weil feine BeicheWf fi»l> 5Borte, nur 
nach unb nach lönnen gehört werben; aber hoch fann er immer 
auch t>amit Singe neben einanber ober Körper barftellen, unb ber 
3uhörer benft fte fich jufammen, wie er am £nbe bep ben Begeben# 
heiten felbf! muf. ^omer würbe wohl gethan hoben, wenn er bie 
©egenb »on £rofa nicht ^r befannt angenommen, unb bie 2 lahrg# 
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|fit, worin aQe^ S(f4>n^r finnlic^er gemacht i)ätte. SBec ^enftan 
3eit, wenn ici) einem mit Porten etwa^ befc^reibe, unb biefec ge^ 
tÄufc^f baflclbe bobep ftc^ »orfleQt ? S5ep jebem ©enufie finb wir 
ewig, unb fc^einen bie 3eit nie^t mehr }u füf)(en/' 

,Unfet 8eben ifl furj: wer un^ ein ©anje^ täufd)enb om gcfc^win# 
beflen in bie 6eelc bringt, erholt ben SSorjug." 

„SBenn einer inpifc^en gar grof e i&egierbe f)at, ein neue^ ©anje^ 

|tt wiffen: fo behilft er fic(; auc^ mit bem mange(bafte(!en COiittei, 
bii er ein bcjfereö oorflnbct." 

„Sin Siebter mu$ bem ^ai)(er immer in @cbi(berung fbrpcriicber 
©egenfldnbc unterliegen; unb gcrabe fo gebtä bem 9}?ab(er im 
©egentbeil mit ^anblungcn. iHicbtä befto weniger ragt boeb bie 
ipoefle mit ihren wiUfübrlicbcn 3eitben fiber ade ihre 0cbwe(!em 
beruor. Äein 3J?af>lcr fami bic ©rö§c ber SKpen, ba^ unenblicbe 
SRcer, ben unenblicbcn ^immel febilbern auf feinem iäppeben £cim 
wanb; unb fein Xonfünfiler Äanonenfeb^Ö/ Bonner unb Drfan, 
ob er gleich ba^ fee(energreifenb|le Mittel unter allen bnt, ba ba^ 
lebenbigfie, worauf wir belieben, felbft Juft unb geuer ifl" 

„^ie ^ufU äberbaupt gebt ganj au^ ber hinauf, 

unb wirlt mit blofen oerfebiebnen ^rten pon ^Bewegung, bie Pon 
ber Materie nur ben i]3unlt ^u ihrem Slufflug nehmen, unb bureb 
ihre ^Proportionen Smpftnbungcn erregen: unb ich glaube fcbi<<^ 
nach bem ipptbagora^, baf t>ai eigentliche Slement, worin bie 
©eifier ejeiftieren, reiner jUang unb £on i|i." 

„©efcbicbtninbler i|i tin wahrer SBiberfprucb, ba ein 50?ahler nur 
einen 0Oioment porftellen lann, unb ©efebiebte notbwenbig eine 
SReibe Pon S5egebcnheitcn erbeifebt. perfueb eö nur einer, unb 
er^dble mir mit feiner fDiablerep Gegebenheiten, bie ich nicht febon 
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weif, oon ^enfc^en, t)ie icf nocf nicft fenne! un5 gefegt autf, einer 
fieUte mir eine 0ef(fi(fte, j. 0. eom altern 0cipio mit Ututer ^ot* 
trdten Dar, fo magr unP nortreflicf , al^ ob f!e alle Xi^ian gemacht 
hätte: wa^ weif icf baburcf mefr a(^ ben Moment? SBeif icf, ■ 
ma^ entweber torhec, ober nachher gefcfehen if{, ba feiner auch bon 
feinem befanntefien 0reunbe junerftchtlich mit einem momentanen 
0(ide meif , maä er borher getfan hot, ober nachher thun wirb? 
fo tief im SSerborgnen lebt ber UrqueD unfrer SBirfungen. Unb wo 
i(l ber 9auberer, ber mir auä einer Xhat, ober au^ taufenb Xhoten 
ba^ 0efcht nur eine^ ^anneä barfledt, baä er noch nicht fahi mit 
aOem feinen (Eigenthümlichen? X)a}u gehört ber0ottipiaton^, um 
ben f!ch baä SBeftaU roQt, unb fein @terb(icher. SUIe^, wai ber 
«Kahler erfinben fann, ifl 3bea( bon 0e(?olt biefer ober jener Älajfe 
»on SKenfefen, ober 0ottung »on 0efcf6pfen im Sltlgemeinen." 
„3ebe^ SBerf ber bilbenben jtunft mit bem iUu^bruct bon Seibern 
fefaft iff al^benn boef nur eine unaufgelbffe X)ijfonani. £)a^ taüf 
fommenfte hif^brifche 0emähtbe, ba^ if{, wo ber intereffanteffe 
3)?oment au^ einer Gegebenheit gewählt iff, unb man bai Gorher« 
gehenbe unb Kachfolgenbe am befen erfennen fann, bleibt aifo 
immer an unb fär ftef fchon ein quälenbe^ Fragment, ba^ Weber 
^er| noch ©eifl befriebigt/' 

„Uro hierüber nicht lu (freiten, fo bleibt ausgemacht: baS Gortref# 
lichffe berfelben i(t baS fefäne Kacfcnbe; mit bem SluSbruef gehtS 
hernach wie bep ber ^Jfuftf: er ift bie Glüte ber GoUfommenheit, 
aber nicht eigentlich bie GoUfommenheit fetbfi. 3eber Sinn hat fein 
eignes Element, worin ber SluSbrucf nur fchwimmt. !Die ^oefe 
arbeitet }war für alle; aber hoch iff auch bie Sprache unb Harmonie 
berfelben für baS 0runb(lof. X)ie fcflc^iten 5Sün(iler 
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meinen; fte ^tten genug geti^an, wenn (ie nur eine rü^rcn5e intern 
effante 0ef(^i4ite mit ii>ren 9Be4)fclbä[gen au^fiafficren, unt> ein 
fc^maebtenb ^uge i>ineinbringcn: Xf>oren! eine einzige nortref; 

lic^e 0rte4)ifc^e 0tatuc ebne ^opf unb aUen Slu^brucf non £eiben; 
f4)aft gebt bet} bem Kenner non £un|tfertigem 6inn über aU 0uer 
Sra$enn>efcn oon unreifen ^efiebt^jügen, noch fo afeftirt gemorfnen 
6emänbcm, unb taufenbedep naebged/ftem ^ofiume. lUber auch 
im 0egcntbei( i|l^ nicht genug getban, menn einer einen Raufen 
naefenber ^6rper beruorbedt; bie weiter nichts hoben, atö ihre ge; 
bbrige ^njabl uon 9Uppcn unb ^noeben, unb ^u^feln, unb 3Iugen, 
SJIaulern, 9?afen, Obren.“ 

„9)2it einem Sporte, bie 0cbönbeit naefenber 0efta(t i|! ber Xriump^ 
bübenber jtunjl; tiel für 31uge unb ben ganzen förperlicben 
^enftben, wenig für ben innern. 0ic allein ergreift bag Unterbliebe 
nicht; ba)u gebürt etwag, wag felbjc gleich wie unmittelbar Pon ber 
©eele lömmt, unb ihrer regenben unbegreiflichen Äraft: £eben, idea 
wegung. Unb bieb hoben unter allen fünften allein ^uflf unb 
ipoefie: neigt Such 3br anbern ©ebwefiem oor biefen S)?ufen.“ 

3cb fobe wohl, mit wag für einem geinb icbg hier ;u tbun hotte; 
ein Sebermefferticb non ihm terwunbete töbtUeber alg ber ©ebtog 
ton einer j^eule; boeb wollt ich ihn erft gan) beraugloefen, unb bat: 
er müebte bie 0ren;en jeber^unfi naher beitimmcn, unb ingbefonbere 
«on Silbbouerep, unb ^ablerep: unb algbenn ung feine S3egrife 
ton ber ©cbünbeit entbeden. Unb freute mich unaugfprecblicb, einen 
folcben Leiter fo unpermutbet p(ö6licb an;utreffen. €r wollte ab; 
brechen: allein wir liefen ihn nicht. 3(b fr^te mich ihm gegenüber, 
unb wir fiu^ten bie 01äfer an, bie Pon bem befien 03!onte 0iope 
febäumten. 
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„Die iBitb^auercp ifi eigentHi^ für einjeine Figuren, fing er bom 
neuen an; t>ie ^af)(ercp ^at bie empor gebracht, mehrere 
borjufiellen. Sie bat bicf ben Siegen ber ©riechen ju oerbanfen, 
befonberö nacfi ber Scf)lacbt be^ 3JJaratbon. Der Sruber M 
ipbibiag, tpanäod mabite biefelbe, ba biefer feibfi ftein Stein 
nicht borfteUen fonnte, n>ei( {(eine Stsuten barin nicht mirfen, unb 
bic 3J?aterie für^ SBcitläuftige ju unbebülfüch ift" 

„Sä i|l tvob( feine §rage, mciche bon bepben ^önfien bie formen 
beä 9)7enfchen beffer barfieKen fann. Die 9)fab(ere^ ifi eine beftdnbige 
£üge, unb ibre Srbabenbeit unb Diefe erfünftelt 9Bir (affen unä 
tdufchen, ibei( bbUige 2 Babrbeit unb 9Birf(ichfeit wie bep S5i(b^ 
bauerep unmbgUeb ifi, unb geben unä ju unferm eignen iSergnögen 
aUe iSfube, bie ^5pfe unb überhaupt baä iRacfcnbe Sb. bom £i)ian 
runb unb ()<^tborgcbcnb, unb bie fernen unb iOfitteigrünbe feiner 
£anbfcf)aften im gehörigen SIbftanb ju fehen. 3 br< cigentfichen 
©egenflönbe ftnb, wo bie §arbe, (eichte ^Bewegung unb harter Stoff 
einen bor$üg(ichen Xhei( auämacht. Die Sßeuheit hauptfdch(ich, unb 
bonn bie überwunbene Schwierigfeit machten fie unter bem 3eupiä 
unb (UpeQeä fo reijrnb; unb gewif ifiä, baf bie §arbe bie( |ur 
£äufchung, im ©anjen genommen, bepträgt. S(uf ben erfien i&(i(f 
wirft ein gcmah(tcä 33i(b auch ««f SSerftonbigen mehr, a(ä eine 
eben fo bortrefUebe Statue in ihrer 2lrt; aber wenig 3«if «nb S5e# 
finnung macht bie ^ahferep bagegen ganj berfchwinben. Unter 
toufenb ©eftchtern finbet man ferner in einem guten Ä(ima nur 
duferfi wenige für ben SJ?armor, aber weit mehrere für bie 5 arbe. 
Die SiibhauerfunfI ifi bie achte !ßrobe fchöner $orm, unb geht inä 
SBefentlichrc, unb baä Srhabne: bie 3)?ah(erep gibt fleh mit aüem 
ab, wo fie nur ein wenig Ofeij finbet." 
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((|tcr; mu§ fic^ olfo t>or aUcm ^üten, tva^ fc^on die 
^auerep »oUfonmtcn i>ar(1eUen fann ; uni> bci^e muffen f!c^ dauor 
^üten, ^a^ 9veid; der 'Poefie }u bcfc^reiten: denn jede bleidt Aber; 
munden, fobald |tc^ nur ein gembi)n(icb guter ^eifler der andern 
j?unf{ an den itampf mac^t. peefte embalt fteb der formen und 
färben; i&ildf^auercp enthält ftc$ der Starben und 6)cfcf)icbten t>on 
ntelen Figuren; 9)7a{)(cre9 cntbält Acf? <>Ue^ deffen, ma^ flcf; blof 
durc^ $orm ^ctgt, und fo mie die SUdbauerep noc^ der 0efcbicf;ten, 
mo man da^ ®an)c nic^t mit einem iBticfe ^erau^ne^men facn. 
S)ienfie und @efäUigfeiten mbgen ftc ftef) übrigen^ gern erjeigen. 
fKom allein i|b noQ uon IBepfpiclen . mie gute und maefre Reiftet 
nerunglüdt find, indem jie über diefe Siegeln f>inau^ moUten; und 
den fc^önfien Xf>eil i^re^ 2eben^ umfonfl dagegen fdmpften." 
„^peQe^ na^m fic^ mo()( in 2Icbt, fein blogeä Porträt oom lUtepander 
{u machen; l)ierin muft er allezeit dem Spftpp tvegen feiner formen 
nacbfief>en. (£r bildete it)n a(fo mit dem ISlip in der ^and; mit 
dem jbaftor und poQur und der fSictoria; auf einem Xriumpl); 
magen mit dem i^rieg f^inter drein, diefem die ^dnde auf den fKiiden 
gebunden. Sie§ mu§te 2pfipp fo natfirlic^ n>of>( bleiben taffen. Slber 
93ildf>auercp bef)dlt dod) immer den 9iang; denn jie jeigt dad edelite 
der bildenden ^unfi, ndmlicb die ^orm am oolifommenfien. $ep 
ilBeibem, ed if! mal)r, und bep Knaben ift die ^nrbe auef; fe^r reijend; 
allein fie ifl doch blof ein feiebter lUugengenuf, der nicht in den 
ganjen SKenfeben fo eindringt, wie die gorm." 

„S)ad 5l(affifcbe überall ifi dad @cdrdngtooUe, wenn einer alled ISe; 
fentlicbe und IBeseicbnende oon einem @egenfiande berau^füblt und 
naebabmt; und in diefem i8erfiande fann man gemif febon aud einer 
.Qand, oder irgend einem teil am menfcbticben ^5rper bep einem 
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5(flnfi(er Den großen ^ann erfennen, wie auä Der jSIaue Den S 6 n>en. 
^()anta|ie, Die au^ XaufenDen |ufammenträgt, ober nitbt Daä rechte, 
fonDern au§cm>efent(icbe, ifi Doä @egcntbei( unD S3ett(erarmutb; 
Sumpen unD Sappen unD fein gan$ 6 tüd. €in £>ing rec^t fa(fen, 
jeigt Den trefiiebett ^enfe^en unD mac^t Den 93irtuofen.'' 

„'Der feböne SJienfcb im blofen @effibl feiner €;i{!en} ebne SetDem 
febaft in Stube iff Der eigentli<b(le @egenftanD Der S^aebabmung bei 
büDenDen 5fünfHer^, unD feine SRummer Sin^; in Diefer Serfaffung 
ebne ade 93ef(eiDung liegt Die reinffe Harmonie Der @(binbeit, unD 
fte paft am aUerbeflen {u Dem gdn}Ii(ben SDfangel an i&ewegung 
feiner ^erfe. S(Ue SeiDenfebaft, ade ^anDtung jiebt, (eitet unfre Sbtf 
traebtung pon ihren febönen firperlicben formen ab. 3 ur 0 (bbm 
beit felbfi gehört Der ^batafter, ober Da^, moDureb f!cb tine ^erfoa 
pon Der anDern unterfebeiDet. Schönheit mit lebenDigem ^borafter , 
i|i Da^ febmerfie Der Äunft." 

„Sbcp ©nippen Pon giguren PnD ©piele, ©tberje. Die wenig beDeuten, 

Die beflen ^anDlungen, weil fie Pon Der ©cbönbeit unD Den angeneb« 
men©teUungen Der formen am wenigffen abjieben. Die entjücfenDjie 
^auDlung för Den ©etraibtenDen bitrbep ifi freplicb/ wo geraD ein 
5?örper Den anDern genieft: jfuf, Umarmung — " 

„SRacb Diefen ©runDfdben arbeiteten Die Sitten: nicht, wie einige Slntü 
quaren fagen, weil Die 6 tide Der eigentlicbfce BuflanD Der ©cbönbeit 
wäre, wie bep Der ©ee; unD Die febönffen fDJenfeben äberbaupt Pon 
gefittetem SBefen }u fepn pflegten. Da^ COteer i(f im ©egentbeil 
natörlicb immer in Bewegung, unD gewif feböner im ©türm atö in 
Der ©tide; unD SllfibiaDe^, unD ipbtpne, unD £b<ti^/ welche iperfe« 
poli^ in S3ranD ffed’te, Die febönfien tSfenfeben unter Den ©riechen, 

^nD wahrlich nicht beräbmt wegen ibre^ fliden gefitteten SBefen# 
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un& (Elo^iu^ nic^t, unb ^ie g^auftincn, unö üte gröftcn «Schönheiten. 

ftnö Die €chranfen Der ^unft! fte tann Da^ hohe Sehen, fchneQe 
i&emegung feiten DarfteUen; unD ei i|t wunDerlich, Dieg Dcf wegen 
mit ajerachtung in Der SBirflichfeit felb(l onfehen wollen." 

„®enn Da^ jlunitwcrf eine @efchichte DarfteUen foU: fo mug Der 
aiu^Druc! horrfchen; Denn Diefcr ifl al^Denn Der ^auptjwect, unD 
Schönheit in Stellung unD formen unD ©cflalten mug hito Der 
aSahrheit aufgeopfert werDen. 2lUein ©efchichte, ©eenen ou^ Sich« 
tern hleihen immer Die (egten iDorwürfe Der hilDcnDen jl'unff; weil 
fte Diefelhen nie gan$. unD nie fo mit Dem ergrcifenDen Sehen Dar; 
(lenen fann, wie ein ^eroDot unD ^omer. ^er hilDenDe ^änfUer 
hegiht (ich augerDem t>on fethfl fchon hitthep ganj unter Den 0e; 
fchichtfchreiher unD 25ichter, unD fi^aft olö ©ehölfe ju Deffen Sehen 
unD tSewegung nur Die Körper al^Denn; augenfcheinlich hat Diefer 
Daö ©anje, unD er nur Den £hoU*" 

„£)ie alten 5lünft(er wagten e^ augerDem nicht, Den £em oon man; 
then tragifchen ©efchichten Darjuflellen, weil fte hlog bai ©raufame 
wfirDen Dargeflellt hnhon, unD Da^ anDre nicht fonnten, wa^ Die £h<it 
milDert; j.l5.?0icDecn im 9KocDcn ihrer ÄinDer: Die pcreinjelte ©eene 
hätte Durch i^f^ ©egenwart alle ©efcgichte uherhlenDet. 3lur 2lge; 
fanDer, unD aUichel Slngelo unter Den Sleuern ftnD Darüber hinauf 
gegangen: Der eine Der ^unft. Der anDre Der Sieligion wegen. Slehn; 
liehe S5ewanDtnig hat e^ bep wahrer ©arflellung einer alten ^efuba; 
man Denft (ich hep Der gerunzelten Spant ihr gan^e^ Sehen nicht, um 
Daoon gerührt |u werDen. UnD eine junge oDer noch fchöne ^efuha 
ifl SBiDerfpruch unD Unfinn." 

„jhuri eine lehenDige ©cflalt oon einem ^haralter (ich oorzuflel; 
len in aUer iOodfommenheit unD Schönheit, ifl Da^ 0Oleiflerflücf 
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. Deä bittenden j(än(Uer^; t9dc|ie^ wenige no^i biä bato ge(eif{et 
$ß^- baben.« 

„©(bbnbeit überhaupt in allen ^ünflen ifl, wie mich büuft, leichte 
faßliche SJoafommenbeit für @inn unb €inbilbung^fraft SBec 
bamit nicht {ufneben fepn will, fann ftcb an bie Srlldrung be^ 
^ CrjbifcbofÄ della Casa batten, welcher baö SBeltberübmte Äapi# 
^let über ben Sacfofen gefcbrieben bat; biefer fagt: ©cbbnbeit i(l 
*^ind, fo »icl nur immer möglich; *»ttb ^aflichfeit im ©egen# 

' 5^ tbeil ifl SSiet. 3ttlein ber Äünjtler bebarf folcher tiefen ipbilofopbte 
it « nicht bep feiner 9lrbeit. iSergcbt übrigen^, lieben ISrfiber unb 

4 _ 

' • §reunbe, wenn ich porbepgefchoffen habe, unb macht 

ei beffer." 

£)er 0)7ann jog mich ^Pth on fleh, trob aQer feiner b^wifchen S5ticfe 
auf bilbenbe £unft, unb befonber^ ^ablerep, unb ich Perlangte ge# 
nauere !5efanntfchaft mit ihm }u machen, „©chabe, rief ich 
bah ich ftin junget Sorbeerreid habe, €uer weifet $aupt |u be# 
fransen! ob ich S^tich in manchem nicht €urer 9)7einung fepn fann. 
Um £opf unb ©chweif gleich }ufammen ju paaren: fo glaub ich 
nicht, ba§ ein Äfinfiler etwa^ guted btroorbringen werbe, ber ohne 
beutlichen S3egrif, ohne flareä ©efühl Pon ©chönbeit |u SBerfe 
- febreitef." 

„Siach ipiatond Srftarung, ben 3ht mir wohl ju fennen fcheint, 
♦ • i(i bie ©chönbeit bie urfprfingliche 3bee ber ©inge in ©ott Unb 
bie ©eelen, bie fein Slnfchaucn gcnojfen unb biefe 3öeen erfannten, 
fchaubern, wenn fte in biefem £eben bie ©itber bapon mit ben Singen 
erbliden, erinnern jich buntel ibreö porigen 3u|ianbcÄ, erfchretfen 
unb werben entjücft. 3htt Schwingen regen ftch, geben Pom war# 
men (Einfluh auf, ber ^eberflod feimt unb f. w. 

% 
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„<lg t(! getoif eine erhabne Sporne auf bie £iebe, unb (ie^t tiefe 
SBabrbeit ju ©runbe." » 

,,'Wai fdbf! bewegt, if{ @ee(e, ewig, ol^ne SInfang: baten aQe^ 
SBerben, unb aite Körper, bie ftc^ bewegen. £cbbn^eit ifi bie toU; 
(ommenfie Harmonie ber Bewegung, unb bie €cele erfennt barin 
i^ren rcinfien 3ufianb. (Ec^ön^eit gibt ber 0eele ba^ (auterjle ©e; 
fä^( i^re^ Safepn^. 6cb6n^eit ift bie frepefie ^o^nung ber 0eele. 
Schönheit erinnert bie 0ee(e an if)re ©ott^eit, an ihre ©c^öpfung^; 
fraft, unb baf oUe bie^brperweit, bie fte umgibt, ewig ergaben 
ift 2(m Anfang macht ihr bief ^reube, aber enblich ^ein; f!e fleht 
fich gefangen, unb bap fte nicht mehr ifl, wa^ fle war: unb bie 
Shränen rinnen über ihren nichtigen gegenwärtigen 3uf!anb. S)och „ 
fidrft fle wieber ihre ewige 3latur, unb bie ffife himmlifche ^ofnung 
regt ihre Sittige, ba^ fte hoch ba(b aui biefer £)unfelheit, au^ biefem ‘ 
SBahne ton 3rrgeflalten fleh erheben werbe in bat? £icht iu ben 
©chaaren ber fertigen ©cifler, wo weber Jrofl noch abwech^ 
fein, unb alle^ ifl in feiner mannigfaltigen Wahrheit unb urfprfing; 
liehen ©chbnheit.^' 

„SRicht gebohren werben, übertrift alle irrbifche ©lücffeeligfeit; unb 
wenn bu ba fepn wirfl: fo ift, je gefchwinber, je beffer, wieber bahin 
)u lehren, wo bu hcrlhmmfl. ©o halb bie ^ud^tib fleh einfleUt mit 
ihren toUen ©treichen, wer winbet ftch mit aller Slrbeit barau^? wer 
fledt nicht in plagen unb £eiben? ^orbe, iparthepen, ©treitigfeiten, 
©efechte unb Sleib. ^uf bic lept äberfchleicht un^ baß un|ufriebene, 
fchwache, menfehenfeheue, terha^te 2I(ter, wo aQe Uebel haufenweife 
)ufammen wohnen.'' 

„©0 feufjte felbfl ber bewunberte ©opholleä am €nbe feiner gifid» 
liehen unb glanjenben £aufbahn." 
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„3^r fag(: 6(t>6n^eit nadcnbcr ©cflalt fep t»ie( für Sluge tmb ben 
ganien fbrperlic^en COtenfc^en; mnis für ben innern? @ir allein 
ergriff ba^ Unficrbtic^e nic^t?" 

„®enn »abr iff wa^ 3(>t bc^>auptet, baf, »er einSanjc^ täu# 
fc^enb am gefcbminbefien in bie @ee(e bringt, bcn Sor^ug ersähe: 
fo ficbt »oi)l bübenbe 5 ^unfi aUer anbem noran; bie @ecle genieft 
»er ihren ffiertcn, ber mühfccligen 3citlicbfcit entrücft. 3hrr 3«# 
(ben, »oburcb ffe barfieüt, fcbcincn bie Sache felbff )u fepn, fo leicht 
oerfchminben fte: ffc finb bie natürltchffcn unb ftcherffen, unb gelten 
überall einerlep ohne 9 )?ihoerf!anb. 3^ h^be hier ooQe ©ewifheit, 
- ba ich ipoefie immer träumen muf, unb nach llQirflichleit hafche- 
V » ^ 5 ep ihr hoh ich (ufammen mit einem I 5 (icf , unb bief ergreift 

' • ' bcn niebrigflen bi^ jum hbchffen. ^it einem ISort: ihr iff allein bie 

^vSchbnheit im flrengfien iBerflanb eigen; benn biefe muf mit einem 
l&licf aufgemogen merben fbnnen." 

r ^ier »urb er erbittert, unb fchüttete auf einmal ba^ Äinb mit fammt 
I bem S 3 ab au^; unb fiel in meine 9 lebe. 

'> „Sille bilbcnbe Äunff, behauptete er (ireng, iff am €nbe blof Ober« 

■V Wnb bief iff bie Urfache, marum »ahrhaftig grofe SRenfehen 

unter ben jCünfflern mit ihren SBerfen fo feiten jufrieben »aren. 
Sie fonnten nur »enig t>on bem hineinbringen, »o^ ffe fühlten; unb 
biff nicht einmal fo rein beffimmt, baf eg gerabe baffelbe £eben »ie# 
ber erregte. €in gen Fimmel gelehrte^ Sluge, nehmen mir bag ebelffe 
©lieb, baä am beutlichffen 00m 3nncrn fpricht, mag fann bief }um 
Stempel nicht für oielerlep augbrüefen? 3ch brauch eg nur obenhin; 
benn ich *»ti§ »ohl, baf alle iprofcfforen im ©runbe ber Sßatur 
feing nachmachen. S 3 ep einem Solle oon Stummen ba müchten 
bie bilbenben j^ünffe in ber £hat oicl oermbgen; benn ffe hätten ba 
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me^r Slatur für fic^ nac^}uai)men; bep unä anbern CEßrnft^en aber, 
bie wir ben größten Xbcii unfrer (Empfinbungen unb ©ebanfrn 
mit ber ©pracf)e au{$brüdcn, wo ftc^ befonber^ bep ben Sor; 
trefüc^en am wenigfien bie @ebebrben anbern, bie, wie man fogar 
bep ©elegenbeit be^ Saofoon bemerft bat, auch bep ben btftigfien 
©efübleu ftcb feiten oon aufen regen, (df t fte ihnen nieUeiebt gerabe 
ba^ fcblecbtefle übrig; unb ber größte Zünftler fann oft fo wenig 
oon einem ©ofrate:^, £pfurg unb ^paminonba^ barfieClen, a(^ pon 
einem unoergleicblicben ©änger ober ©eiger." 

„S^ebmen wir poUenbä, wie fauer, unb felbfi nach bem ülu^fprucb 
be^ alten Giebel Slngelo, finber; unb weibermdiig auch bieb fä)Udf( 
tefle muf naebgeabmt werben, unb welch ttne unerträglich meeba^ 
nifebe Uebung auch für 93ienfcben oon ber b^cbO^it ^äbigleit baju 
gebärt, ebe fte eä jur ISoUfommenbeit bringen; unb ba^ ba^ meiffe 
wirllicbe ber bilbenben ^unjt in ben ©dien ber 0ro§en jdmmerlicber 
UBufI unb Unftnn ift: fo gebärt wabrlicb ein (tarfer (Sntfcblu^ ba$u, 
ftcb in ibr Selb ju wagen. 3bre befien ©egenfldnbe bleiben gewif 
bie anbern Xbiere unb ^fianjen, ©ra^ unb Sdume; biefe fännen 
pe botpeHen, bie Äfinftler! ben SKenfeben foUen pe bem Siebter über# 
taffen. Sie £anbfcbaft^mab(erep wirb auch enblicb alle anbre oer# 
brdngen. Unb atfo fännen wir gewifferma^en bie ©riechen über# 
treffen, weil wir unä gerab an bie wahren ©egenPdnbe machen, bie 
pe perfeblt haben." 

„£ßicbt^ wirft recht auf ben CO!enfchen, waei Pille Pebt; aller ©tiU# 
panb wirb halb Xob." 

bleibt gewih eine ^leinigfeit, einen (£dfar, einen S&rutuä oon 
aufen auch tortreflich ju mahlen, unb ju bilbbauen, gegen ba^ her# 
au^jubobten, wa^ in ihnen Peeft. I21uf ber DberPdche fann man ben 
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^enfc^en (eic^it fcnnen lernen: aber im 3“«<n», in bet tiefe? ba 
se^brt ganj anbrer 0e(>alt unb Stanb baju.^' 

„9Ber behaupten moUte, bab bie bilbcnbe £un(i über ipoefie, S&erebt« 
famfeit unb ipbilofopbie ginge, müfte behaupten: baf eine 6tatne 
ober IBrufibÜb 00 m ferner, ipinbar, S>emofibene^, Slrijlotele^, ober 
nehmen mir neuere, baf ein ooUfommen, mie möglich auch, getrojf« 
ne^ ^ilb in $arbe ober 6tein pon Slriofi, ^acchiaoeH fiber ihre 
©chriften ginge. Unb gemif mbeft ein @ott mehr baran haben, 
menn fie mit S?aut unb $aar fo mären, mie fte felbfi; melche^ je^ 
hoch menfehitt^tr ^anb unmöglich: aber ein Sterblicher muf eine 
gigantifche Sinbilbung oon feinem phpftognomifchen Sinn haben, 
um bief }u moQen. €in folcher oerfuch ed einmal, unb erfe$ ung 
au^ bem äbriggebliebenen ^opfe beä Sophofle^ feine hunbert oer^ 
lorne Irauerfpiele!" 

„!Kan fefaue einen Sofrate^ an, einen ipiato, einen Suhpibe^: mer 
mirb ihre 0)}armorbä(ien für ihre lebenbigen Sieben unb Sebichte 
nicht gleich meggeben? SBir fönnen an unä felbfi nicht im Spiejgel 
mahrnehmen, auch >n bem nämlichen Moment, maä mir benten unb 
empfinben; unb fogar oerfchiebne £eibenfchaften {eigen ftch anf 
'hirc h»h^n @rabe im 0eftcht überein. Die ganje bilbenbe j^unf? i({ 
ein page^ unbefHmmte^ SBefen, ba^ feinen l^auptmerth eigentlich 
pon ber Schönheit ber ^ormett unb Umrijfc enthält; unb bann 
aufermefentlich ifi fte eine grofe Sitrbe ber i)3oe|te unb ©efefichte, 
bie aber ganj natürlich ohne fte befiehen fönnen. ^oefte ifi ba^ innre 
£eben felbfi: SSilb pon garbe ober Stein blof baö Seichen; mer fene^ 
nicht fchon in fich hat, fann bep biefem menig fühlen unb erfennen."- 
,,^Bo hat in aller SBelt fe ein ©emählbe bie SBirfung herporgebracht, 
bie bie Oebipe unb 3phiütnien htrpor brachten? unb mo mirb eg fe 


Digitized by Google 


3 )ui) 9 tcu )t)ttiuM Jno ]Jv^Jqun 93 g U(j )U 9 tno 2 (g 
u 9 {j 9 )tioj|aJ 9 )m tnaq ut ^up qunajg uauiaj ^i) an^ll 'uaqaS 
)^;u aquacjiq aiq jiin uuoj gaqäaq ‘uaSunSaais^ qun ajaoQS 
l^anq 'ua&unjqur^ qun uaqaiß auiaj ^inq §nua 0 q}i)() 3 p^)<tno^ ' 6 utt 
;^jtuu 9 Q^ U 9 (pi))jtat jaq aa§np 'uaq^Ju?^ uiaq uoa aqu^ ian;(" 
„’öa]jau>^ ^aquajpj up ^nQua )(| 9 i|iu 9 ^9 qun ßijaaJ qjoq uun 
qjiot U 9 u| 9 ui 96 ]}}g uiaq jiut aaqo -uaqjtq aapujoq^ qisn qun ^on 
qun 'u 9 &pj<t 9 iq ui uaqsjua^Qs ua^Jiiptoi (iaq 6 un)^o^aaq 

^ 1 S 5 'U 96 pt ua^no uon jjiaquojaq ua^unSaota^ ui ^y atq 

'uafiunquydui^) uaaquo qun uaiju^juaqpg aaq aSpg uaupuiaSyp aiq 
Ijaou quy ^ayaq aajun *u|a^ (^ou pi^ aaqaoi 'u]a6a]g qun aqu^ig 
aupj ')jo(pJuall|Qg auiaj ^ou Jiot uaqpq nipq -aajpj^ ua^Juajcg 
paq aaqn a^aS :uaquyja n$ ua^ajua^ aaq uaqajß uau&ta yqiaj qun 
uaSun]qpfj^ ua^o]q gnp ajaiq 'uaüaJjaauojniqp yqpj an;py^ aaq uoq 
ajun^t aijj }}un(^ aqa^aqac^ qun auai^ auqo 'ajaj^npiQs atot uaqag 
qun qpg 91m aqaJiutou6oyäq<t 'na^a^PQ^ aaqp :uajnp]utq qun uayp8 
4)puapq 6 pui '9$| ppj naactQ aaaaai up ^ay aaot qun 'jqocu ^y upm 
6ptn uaumpa} ua)]pya0 öa)aap)g 'upqiaß qaou aautaj ^np pa )P^ — 
)pq2 Jaq u? uuaq tuajjaqupq qun uaapot ^iquaqa] ay aioi 'uaa^apq 
p<^ii^Ja0 ua§o)q ^np 'ua^put nf qaipaicu oj uau^t ^pu jtag a6up) 
yun,^ aaaipdj aiq ^anq aaqy^ aaqi qun 'uapaynüoa oj pypct^fg atq 
aaqo '^apiaa^t 'paquiqij]]^ uauia ^y pagqaS nfpq uaqag uo« anp$ 
qun ayp)upq{^ a^yunpyaa ama $pq ')^)u ap$ puafiiaqtt au6naj 

,/uai<io5aq 

aaanaqi aaijopuanuoiß qun ^^qaupißs Q“« 'ua|aiß aijayyqpd gp« 'üaj 
aqa}ß atq uoopq j^tu aai^ gpq '(^iiaqpot <^y aqayaaa ^aifjam^j 
;uaumipjni uajaoiaaqung^ up ut urih^ qun otSßaaao^) 'pp^dpjß uaq 
^np upui uuao) Puupj uaSuuqaoaaa^ a^joj pup ^pq 'u6aj <)at}^9tt* 


•qupsg aajaaigg -apaaB ?ajup^f t6i 


Digitized by Google 



3{r&ing()cUo, un& Me gificffeelisen Unfein. 193 


nln>eran^er^i 4 ) mit feinen dienen unb 0 ebeM^cn t>or! mit <£rinn& 
runs ^er SBorte aUer eor unb nac^ 2 >em 9Roment wirb 5aä 9MU> 
gewif (ieblic^ in tie @celc leuchten, uni> anfangs einen Sreubem 
fc^auer erregen. Slber wie Me Erinnerung ftc^ fc^wäc^t, wirb ti 
nac^ unb na 4 > immer weniger bebeuten, unb, bep ben 0 ebanfen an 
bunbert anbre 6 cencn, enbiieb (ccr, unb fogar @pott werben: flatt 
bat nur ein bcrtlicber Sbrief non bcmfelben immer neu bie ©eeie 
erguieft, fo oft man i(>n nbtbig bM, wieber bureb iefen. foQ 
nun fo ein 0 ilb auf anbre fär^irfung matben, bie ficb babeppiatter« 
bing^ niebtö gewiffe^ oorftcQen fbnncn? bie bie ^erfon nicht fennen, 
nicht gefannt bnben, nichts oon ihr au^ ber 0 efcbicbte wiffen?" 
„0cfcbiebt bief bep wirtlichen ^enfeben: wa^ wollt 3bc mit Euren 
3 bcalen, woeon 3 br nicht eine §orm aW wahr beweifen finnt? bie 
febönfien Silber finb weiter nichts, atö ein geiftig Sicht in bie ©eele, 
bie fie aufbeitem, unb allerlei unbeftimmte ffi^e 0 efäbit in ihr m 
regen, wie ein reiner ooUfommner Slftorb auf einem wobltlingem 
bm 3nftrumente. Unb folcbc ©cbönbeit i(i ba^ eigentliche SBefen 
ber bilbenben ^unfi, unb leine ^anblung, bie bie ^oefie weit wahrer 
unb (ebenbiger oorfiellt. £)ie ^anblung fann bbehfien^ nur bienen, 
bcr©ch 6 nbeit ben befonbern Eharafter }u geben; ba^ if{, bie^anb« 
lung if{ beä ^brper^ wegen, unb ber Körper nicht ber ^anblnng 
wegen ba." 

„Eä i|l wahr, bie ©chönheit i(i ein momental 0 cfübl, unb unter# 
fcheibet fich baburch oon bloßer SSoUlommenheit, bie ffir ben 93er# 
(ianb, fo wie jene fär ben ©inn, gehört 9Bo fte aber in ber Beit 
folgt, wie bep £anj unb 90?etobic unb 0 cbicht, if{ ftc houptfnehlich 
für bie ©eele, eigentliche ©eetenfehönbeit, tiefe, lebenbige; benn bie 
©eele bot bie ^aft, eine $olge fich n>ic ^in ^epfammen auf einmal 
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t>or|uf?eQen un& }u t>cn(en. S^arauä i)ic 9iesel: taf ein fo(c()e^ 
©an)e^ nic^t }u nertoidelt fepn mäffe, (amit man wie in einem 3it^em 
aUe Neffen X()eile un^ ii>re iOerbin^ung im 0eif{ uberfc^e. X)ie$ er; 
regt bann, nai man Segeifirung nennt. €in f4)öne^ 0cbicbt, eine 
ft^bne 07ufif, ein fc^öner Xanj muf biefe aQejeit auf bie le^t ^er; 
»orbringen: fotoie berSic^iter, £onfün|?ler, Xänjer fteoorber in ber 
€ee(e ba^tn mui ebe er jte in einen «Strom babin toaUt; eine »oUe 
©ee(e, bie ftcb au^fcbättet, unb eine anbre wieber fcbmdngert." 
,ßüc b(of bilbenbe ^un|c macht auci; ben (tücfften £iebbaber unb Se; 
ft^er über furj ober lang }um Xantalu^. SDaä fcbbnffe !&i(b, fepä 
auch eine 93enug »om ^ra;:ite(e^, mirb enblicb ein ©chatten ohne 
©aft unb £raft, regt unb bemegt ftcb nicht, unb »ermanbelt ficb 
nach unb nach tvieber in ben tobten ©tein, ober Oel unb §arbe, mor; 
au^ gemacht toar; unb für ben (ebenbigfien ^enfchen am ge; 
fchtoinbefcen. ^ch glaube, baf, wenn bie golbnen feiten ber0riechen 
Idnger gebauert hätten, fte enblich alle ©tatuen würben inä ^eer 
geworfen haben, um beä unerträglich Xobten, Unbeweglichen ein; 
mal lebig |u werben. Unb wir ftnbcn auch nicht, bag Xhemi|tof(e^, 
^lato unb Suripibe^ unb bie anbern grof en ©riechen ber erflen 3ei^ 
ten ftch fchon »ie( barum befümmert hatten: bie ^ifbfäuten gingen 
immer bieSReligion unb baei gemeine iOoIf an. ^Ifibiabcä fchlug 
fogar »or Ueberbruf einer ^enge öffentlicher fermen bie Stafen 
entjwep; unb hernach gehörten fte mit ben ©emahtben jum gu^ru^ 
ber Speichen, bie »or ihrer gewöhnlichen gangenweilc nicht wuften, 
wag fte anfangen foUten. ipiutatch fragtehrlich in feinem iperitleg: 
„SBelcher gutartige 3öngling wirb ^hiöiag ober ipotpflet fepn 
wollen wegen beg olpmpifchen ^upieerg ober ber 3uno }u 
3Irgog?" unb fo fe§t ber »erifänbige ^ora| eine Obe »on ipinbar 
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fiber bunbett @tatuen; unb bü aufsebeitertjien j^aifer {u 9loin, 9(n; 
tonin unb SDJarf Ülurel, waren witflid) fc^on be^ fleinernenSSoIfei 
fatt: unb fo ifi ba^ (ieincme unb dcmablte S3o(f bei) ben b^tigen 
Stömern bloger ^runf, unb man ftebt ben bejien an, baf auch f!e 
beffcn oon^cr{en fatt {inb. Die iRatur fibt ibr 9ieebt au^, unb lei^t 
ihnen mit 0cwa(t, baf e^ bocf nur eitel Träumerei) ifl!^ 

„Die befte ji!un({ i^ ein blofe^ Denfmal »erfiofnen 0enu|fe< ober 
£eibend ffir ben jffinfiler felbfi, baä ibm lebiglicb SSntaf ^ibt, ftcf 
bad 0an(e wieber oorjufieUen, unb in fein 0ebä(btnif {uräd }tt 
rufen. SBelcb ein iUbfianb oon ipocfte unb ihrer 0ewa(t fiber bie 
^r^en! Ueberbaupt i|l bie bilbenbe ^unfi eine jugenblitbe @acbe, 
wo ber 3)?enf(b noch an ber^fiUe bctumfcbwebt. Sin alter 3)?ab(er, 
ein armer 0finber! i£ßenn einer innen i|l, fann er nicft mehr aufen 
fepn. Sd fäme barauf an, ob Siapbael nicht ben ^infel würbe weg^ 
geworfen haben, wenn er älter geworben wäre! wenig(!en^ ftnb feine 
erflen 0emäblbe im iOatifan bie befien , unb er trachtete nicht um; 
fonfi nach bcm Sarbinal^b«*-" 

0ein 9)7uub glich einem ooUen @pringbrunnen, fo gof er beroor. 
^ir rif enblich bie 0ebulb, unb ich ergrimmte. ,,^if? Du noch 
fettig, iSarbar, Sbilberfifirmer?" jümt ich *b® entgegen. 

„3Ba^ Du wahr gefugt bofi» teift alle menfchliche 5tun({. 3n ber 
32atur hoben wir freplich aile^ bepfammen, unb bie uerfchiebnen 
^ünfTe tbeilen (ich nur in fte. 3ebe muf bagegen ihre Mängel, 
ihre 0chranfcn erfennen. Die SDJablerep b«t tfine wirfliche 95e; 
wegung, nur ben ©efein baoon, Seichen; bie ^oefte fann feine ©e# 
fiatt, feine ©chönbeit für ben ©inn barfteUen, bleibt ewig unglüd; 
feetig Minb; unb ^ufif an unb für jich iff ohne befümmten 3Iu#; 
bruef, unb nur eine ^agb ber ^ufen." 
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Siebter a^mt un& (leOt im @cunbc nic^t einmal etn>a^ fZBirf; 
Ii(^e^ felbjl öar, fonöern nur5SJJitte(, nämlic^ bieSKeöen becSRcnfc^ien; 
unt> n>ie weit liegt &ic ccflc Statur ber Sprache in Den 31bgränDen 
Der Seit »erborgen? unö ©c^aumblafen auf i^ren liefen 
if{ fle mciflen^ blof tuidlübtUc^er ©d^ad. SBir ^aben aden unfern 
0cnuf Durc^ ^5rper, unD »on Diefen tann er nic^tö 3nDi»iDucde^ 
Darfleden; ade^ if? bep ibm adgemein, bi^ auf Die Sßamen fc^ier 
^eter, ^aul, unD £ula^ unD 2lobannc^, wenn i^m gute ©cbaufpieler 
nicht |u ^älfe fommen. X)afür er freilich ein tveitfchneiftg 
Gleich« unD flattert überaU an, tvo Die iS^ablerep unD ^ilDbauer; 
hmfl wegen enger ©chranlen ihrer unbeweglichen Mittel nicht hin 
fann." 

„;Da^ h^ebfle £eben ifc Daä fchwerflc in aden ^finflen, fo wohl in 
Den bilDenDen, atö ^oefte unD d)?ufU: ©türm in Der SRatur, ^orD 
iwifchen SJZann unD S)?onn, ©eelenoereinigung jwifchen 50?ann 
unD SBeib, unD Xrennung, ülbgefchieDenheit »erliebtcr ©eelen. 2)a^ 
XoDte lann auch l>er blofe §leif Darfteden, aber t>ai £eben nur Der 
grofe 0Renfch. ^en bepm Urfprung feiner ^piflcni nicht Die ^actel 
Der ©ottheit entjünDet, Der wirD weDer ein h»he^ Äunflwerf, noch 
eine erhabne ^anDlung heroorbringen. ©chönheit ifl £eben in ^or^ 
men unD feDer Olegung, unD nichts XoDte^ ifl fehen, aufer in einem 
SJerhältnih »on £ebcn/' 

„SBarum ift Der Xorfo fchbn, warum Die ^oloffen auf Dem ^onte 
€a»ado, warum unfre S3enuä? SBeil fte in h^<hi^er SBoUlommetu 
heit menfchlicher ^raft im freuDigen ©enug ihrer (£;ciften} (Ich be; 
finDen. SBarum ^podo, warum Der Rechter ? ^eil ihr £eben in Der 
Sodlommenheit feiner ^raft ft(h in hoher CEBirlung jeigt SBarum 
£aofoon, SRiobe? SOeil auch ihr h^thf^eö £eben einer flärfem ^acht 
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mtcrliegf. ^*r Siebter bcuteti mit SBorten an, bet bübenbe Stünfif 
Icr mit beffen Oberfläche fclbfl bor." 

„3u ber 3«tf WO bie 3Jienfchen am mchrflen tebfen unbgenofeo, war 
bie Jtunfl am groften: ju ber 3tit, mo fle am cicnbeflen maren, am 
fchlechfeflcn; biefl tfl bie ©efchichtc berfclbcn in wenig ®orfen." 
,,^ie bi^ }um bloßen Xhitr httabgefunfen, falt unb gefühllos muf 
ber 3J?enfch fcpn, ben eÄ nicht ergreift, bejfcn ^er| eß nicht erhebt, 
wenn er in bie fallen tritt, wo bie ^(ben unfern ©efchtecht^, bie 
Reifen, bie ^Dichter non ^hibiaffen unb ^ra^itelen aufgefleQt wie 
lebenbig athmen? ber Slrmfeelige wirb erfchreeten wie in einer ©6t# 
temerfammlung: ber €bte fehfichteme aber begeiflert werben, bie 
glorreiche S3ahn |u »erfolgen; welche ^unf! fann ihr h<>he^ £eben 
flnnli^er in bie 6eele bli^n? Unb eine fromme, bie aüe borgen 
bie fchönen hiwmlifchen Figuren an ben SSänben im £empe( mit 
inniger ^reube fchaut, fann fein unb b6fe^ 5finb ge# 

bähren." 

,,©ie ©riechen mußten benn hoch mehr 2eben in ber sDfahlerep fln# 
ben, atö iSitbhauerfunfl; weil fle biefelbe, wo fle am nerflänbigflen 
waren, mehr atö biefe belohnten, unb befbrberten. ^in ißilb in@tein 

• f 

war ihnen nur Blichen einzelner Wahrheit, nämlich ber $orm: 
bie ^ahlerei) aber Stichen aller ÜBahrheit unb SBirflichfeit, unb 
non ungleich gro§erm Umfange; jeneä gleichfam nur £)ämmerung, 
S)ing im ^onbfehein: ©emählbe non mpeDe^, ©eflalten wirflicher 
Sßkit in ihrem läge; unb 3«ichtu bleibt immer weiter nichts aW 
3eichen, fep^ non Stein ober ^arbe. Unb eben bief ifl e^, warum 
bie SSilbhauerep fanf, nachbem bie SKahlerep empor flieg; unb bep 
un^ nun nie wirb fortfommen fönnen, fo lang e^ noch d^tich gute 
!07ahler aU l^ilbhauer gibt'' 
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S8il&^>aucr wollte jum €;rempel öic SBafenlciufer bc^ ^ar f 
r^afiu^ fibertreffen, wo bcr eine itn Sauf ju fcf;wi^en festen, ber anbre 
aber bie ÜBafen ablegte unb feuchte? «^replich fannte biefer SBollfifi; 
ling ben Wchfien jRcij öeg (Sigcntbümlichen feiner Äunfl." 

„$fir @e(fatt gibt feine matbematifebe i2Biffenfcbaft, wo man alle^ 
unb febeä mit Bitfein unb Sinien unb Bablcn be weifen fönnte; ba^ 
gelfiutcrte ©effibl erfahrner hoher 5J?enfchcn entfebeibet hier allein 
enblich, unb hnt ju aller B^it jebem ^unffwerf feinen 9lang ange; 
wiefen. Z)e§wegen aber beruht ^beal nicht auf blofcn ^imgefoin; 
Oen, fonbem bie 92atur felbf! i|f bie ewige Sfegcl: unb ein ^finfller 
muf non ihren üuellen fchöpfen, wenn er neue (Schönheit unb neuen 
unflerblichen Dveij htroorbringen will. I)urch Hebung gewinnt man 
nach ttnb nach hoch auch ftchte wiffenfchaftliche ^ertigfeit." 

bilbet ben lebenbigen Körper oon innen herpor, oom erflen 
©tojf jum©afcpn an fo wie er ifl? bieerfie regenbeÄraft; hernach 
fein Seben in ber 2Bclt." 

„jfann ich ^er dufern ©Übung auf bie Slrt be^ @eiM 
fchliefen?" 

„ilBarum nicht? uom SBerf auf ben ^ciffer; nur gehört Erfahrung 
unb ©erfianb genug ba^u, unb iUblerheit fiber anbre, e^ mit 0ewif; 
heit |u fönnen, unb nicht eine Urfache für bie anbre }u halten. 2lebe 
©eflalt jeigt Urfprfinglichinnre^, wenigften^ waä jung in Xhdtigfeit 
war, ba^ Seben in ber SBelt, unb bie ©egriffe unb Sinbilbungen bar; 
fiber. Unb wer baä ^nnre nicht fennt, fennt gewif auch fchlecht 
ba^ 3leu§ere." 

„SCBarum fod ber Äfinfiler feine ^anblungen barfleHen bfirfen? Äör; 
per unb^anblungen machen hierein^au^, baä iff: Seben; unb bep; 
*e^ ifl baffir ba; hohe^ eble^ Seben; bie§ ifl fein lehter €nb|wecf. 
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fbexf einzelnen ^guren gibt bief 6c^önbcit: be^ mc^rern (u 2>ac^ 
fieUung einer S3egeben^eit fann unb muf er (utveilen gar bie 
lic()feit abbilben, wie j. 93. ben ^ajrentiu^ in einer ©c^^ia^t nom 
jConfiantin, einen 9Ittila, einen ^etiobor. SSoQfommen^eit |eigt fic^ 
non aufm burc^ ©c^bnbeit: UnnoUfommen^eit burt^ ^d^lic^feit; 
unb bie me^rfien 93egebenbeiten in ber 9Bc(t ftnb ein ^ampf itnifc^en 
l^ugenb unb £afier. ©oQ er ba^ £af!er febön barfieQen? unb iff er 
bef wegen ein ^ot^ma^ier, wenn er e^ (>dilic^ barfieQt? ^dfüc^feit 
nerdnbert ^ier feinen Slawen, unb wirb {u ©c^in^eit ber 5lunft 
£)ie @efc^i4lte foQ auc^ beo bem SHa^ler nic^t btof 3(ugenweibe 
fepn, fonbern tiefer bringen, ©er Äun(l biefe^ ne^>mcn woQen, 
^eift ftc juw fc^aalflen 3eitnertreib machen. Sluferbem ftnb immer 
biefe brcperlep ©attungen getrieben worben, wie fc^on in ©ricc^ien# 
(anb, wo, nac^ bem Slriflotete^, ipoipgnot bie S]lenf4)en bejfer 
ma()(te, al^ f!e waren, ^aufon fc^tcc^ter, unb ©ionp^ nac^ ber SBirf; 
lic^feit." 

„9ln Stu^brud unb 93ewegung non Eeibenfc^aften wirb bie Slatur 
hoffentlich immer eben fo unerfchöpfiieh bleiben, a(^ an neuen ©e« 
fichtem unb ©eflatten." 

„Äurj, ber SönfUer ficUt wie ein Saubrer für ben SJerfffinbigen mit 
einem i^Iid auf einmal bie wirtliche £hat bar, wo ber 2iugenfchein 
über ade anbre iSorfiellung hinrei^t; unb barüber macht ber ©e^ 
fchichtfchreiber unb©ichter für bie Unwijfenben nur eine 93rühe barum 
her, gleichfam feinet Soangeliumö Slu^leger unb ©odmetfeher — 
(ledt bie fchbnflen ©enfmale ber SBegebenheiten auf für ^etrfcher, 
iphiinfaph^u unb Sblter bem crflen feinflen ©inn be^ ©eiM, unb 
ihm am naturnüchflen, bem Sluge. Unb e^ ifl nicht mehr al^ bidig, 
baf Saubrer nicht barben.'' 
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Siebter, öie einen (SpaminonDaö auffübren, wie er leibte unb 
lebte, laft fie auch oUe^ in ber @efcbi(btc baju nehmen, »erben fo 
rar fepn, wie bie SKabler, bie feine ©efialt fo treffenb au^ ibreoi 
jtopf erfinben, baf |Ie feinem Porträte glich«; «nb e^ ermdchtt bem 
^ra^tele^ unb Slpelleä barau^ rnobl wenig S^achtbeil, ba$ ihre 
^btpn« ben neuen SRamen ißenu^ au^ ber STfptbologie, ober Helena 
ober3pbigenia au^ ben Sichtern, ober einen anbem in ihren Äunft# 
werfen au^ ber 0efchichfe habe: fo wie bem Kapbael, baf fein Dbcim 
iSramante in ber burch alle feiten göttlichen 0ruppe ber Schule 
ben Slrchimebe^ porflelle, wenn fich auch einmal beä lehtem IBilbnif 
finben follte." 

„Sortreflich! muthiger, tapfrer, cblcr 3üngling, rief er mir hi«t ju; 
unb nun genug. SBir hoben ben ^reiä burchloufen, unb ftnb unper; 
merft auf berfelben Seite wieber angefommen, wopon wir auä; 
gingen. 3ch reich ®«th jum grieben bie ftanb, fchlagt ein; ich hoffe, 
baf wir gute greunbe fepn werben, fo halb wir un^ ein wenig beffer 
im 3nncrn fennen. SKan behauptet in ber ^i^e be^ Streit^ oft 
Singe, bie man felbff für falfch unb übertrieben holt. 3uhörer, bie 
IBerflanb hoben, nehmen pon felb|! ba^ ÜBahre herauf; unb bie feine 
Unterfcheibung^fraft bcftßen, muffen überall Schwärmern, ober ber 
grofen beerbe wie bie halber folgen. Ser Sibenb i|{ |u fchön, al^ 
baf wir ihn hier im 3immer perplaubern follten; unb bie unten 
tanken unb fich ergögen, hoben un^ fchon ldng|t gerufen." 

SBir umormten un^ benn bepbe mit glühenbem 0eficht unb flopfen; 
bem ^erjen- 

Unten erfuhr ich, M mein 0i)7ann ein Grieche fet> au^ ber 3nfel 
Sc io, ben bie 0iufiinioni olä Knaben mit fich genommen hotten. 
€r hielt fich <tun für befidnbig in 9vom auf, unb lebte frep Pon einer 
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flfinen ^<nfton au^ tiefem ^aufe; unt erwarb flc^ bo^ übrige ta; 
mit, bab er @rtec()if(^e ^anbfcbriften an€ ber iOatifanifc^en S5ib(io« 
t(>ef für auswärtige @eie^rten tbeilS fopirte, t^eüS bie uerfc^iebneo 
SeSarten barauS fammeite. €r b^i^t IDemetri, unb mag an bie ' 
t»ier}ig 2iabr a(t fepn. 6ein SBucbS ifl grof unb (iÄmmicbt, unb 
feine ©eflnlt fo fübn unb unabhängig, unb feine @itte fo gegen 
alles SSornebmc, ba$ er wie SiogeneS bem Z^ionpftoS non € 9 ratuS 
(u Korinth hätte fagen fönnen: er fe^ beS glütflichen Gebens nicht 
werth, baS er nun führe. 9Bie mir bief in meinen Singewcibett 
herumging, fannf! £)u £)ir (eicht «orfieOen. 

£)er bilbfchbne Jüngling, welcher ben Streit erregte, hei§t Solo mei, 
ifl ein wcitläuftiger Slnoerwanbter oon ihm, Sohn eineS@rie(hifchen 
Kaufmanns |u I5rinbif{, treibt hier bie tDlahlerep, unb fleht unter 
feiner lUufflcht. 

3ch fah ihn mit einer fchlanfen 9l6merin tanken, unb muhte lächelt^ 
bah ber holbe ISube ben alten flrengen 9)tithe( SIngelo fo hnrt am 
gegrifen hatte; baS IKäthfel lieh fleh nun (eicht auflbfen. £)aS fühe 
^aar wallte in jeber l&ewegung neue entjücfenbe Schönheit oon 
fleh; ber ^nabe fchien ein lOläbchen, unb bie Jungfrau mit ihrem 
jünbenben I51i(! ein oerllcibeter Jüngling. £)ie CDlenge flanb umher, 
unb fein lUuge oerwenbetc fleh oon ihnen auS ben erheiterten ©e; 
flchtem. 

X)er lOlonat Dftober wirb in IKom unb auf bem Sanbe htrum gan| 
ber greube gewibmet; jebeS fpart bafür ben Sommer auf. 

3(h machte mich halb wieber an ben ©riechen; ich ^atte noch man^ 

Chen ^unft mit ihm inS dveine }u bringen, bet faum war berührt 
worben. (Er erzeigte fleh gefällig. ISBir fliegen ben ISlonteSeflaccio 
hinauf, um bie ©egenb ju überfchauen, unb trafen oben ihünfller 
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an, bie nac^ ber tßatur jcic^neten. 03?an ^at ^ier reijcnbe SIu^^4>ten 
^in fiberaO, unb ncrfcbiebne 2anbfd}aften jebe fo »oUbmmcn fär 
@emdblbc, um fte fixier nur abjuncbmen. ^pcamibe, bic ba^ 
5f(einob ber ©egenb bleibt: ©anft ipaul unb £pber: ©tejfono 
rotonbo, alte fSafferleitungen, ^olifäum, @rabma( ber ^eteQa; 
^ictro ^ontorio: tporta ^ortefe $cidcn immer neue be^aubernbe 
©eiten mit Eignen, romantifeben SSiQen, Siebcnbfiseln unb ben berr; 
litten gernen ber ©ebirge t>on groöcati, üboli, unb bem ©abincr# 
(anbe. ilBir festen un^ nieber, unb jeber brebte ftcb babin unb bort« 
bin; bie grofe iUugenluI! machte untl eine SBeile flumm, unb alle 
bie anbern ©innen uerlofcben. 

^ir fingen enblicb an, non 91om $u fpreeben, bem alten unb bem 
neuern; gingen über auf ©riecbenlanb, unb beffen ehemaligen unb 
gegenmdrtigen ^ufionb: unb unfre ^cben jlimmten fo febön )ur 
untergebenben ©onne an ber unoodenbeten ipeter^luppel M un; 
fierblicben SKicbcl Slngelo! „5lcb allc^ gebt auf unb unter, tSblfer 
unb mir, unb bie SBcrfe ber SÄenfeben! ber SRenfeb iff ein (lolje^ 
©efeb^Pf» i^t^f au^; er bat bie Dberfidcbe ber (£rbe gebilbet, be; 
berrfebt ben lUbler unb Sömen, unb bdnbigt t>a€ ungeheure ^ecr 
mit feinen ©ebiffen: aber er meib nicht pon mannen er Ibmmt, noch 
mobin er führet; erfebeint, pcrünbert ftcb augenblidlicb, unficber, ob 
er ein eignet SBefen au^maebt, unb perfebminbet O 3br» b»f 3f>r 
um und berumfcblummert, 3br ©cipionen, Hamide, Sufrejien unb 
jbomelien, mad unb mo fepb 3br? 16nnt 3br nicht ermacben, unb un^ 
belehren?" 

„(Sin anbermal bierpon, gab er }ur Slntmort, menn mir mehr in 
€infamf eit f!nb, nicht umgeben Pon fo Piel $erfireuenber ^errlicb^ 
feit." (Sr biPlt bitfe Kuppel fclbfi fär ben fäbnflen fotoffalifeben 
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0(ban{en eine^ Sliefengeiffe^, unb glaubte, bag bic alten ©riechen 
unb 9{6mer i^n bewunbern »firben. 

®ir famen oWbenn »ieber auf unfer altc^ £btw®/ bilbe nbe 
^unfl, unb beren SBcfentUcbe^, ben ^enfeben, unb bielBoUfommen« 
beit feiner ©eftalt; unb unfer be^ber ©eblut war, ba§ ber neuem 
bierin ber Äern monglc. ?Wan fann »obl fagen, baf bie 2Berfe ber 
alten ©rieebifeben 93?eifier eine »brer ©pmnaften waren; unb 
baf, wo biefe nicht ftnb, fte fcbwerlicb lann eingeärnbtet werben, 
©er erfahrne unb geübte ©inn M ganjen SSolf^ am SRaefenben, 
bief ifi bie ^auptfaebe, bie un^ fehlt, nebfc bem ber Slrbeitcr felbfi; 
t>ag febönfie SRaefenbe berÄunft wirb cnblicb nur bureb (Erinnerung 
gefebafen unb genoffen. 

^an fann bie Sfatur nicht abfebreiben; fte muf empfunben werben, 
in ben ISerflanb übergeben, unb oon bem ganzen ^enfeben wieber 
neu gebobren werben. SlWbcnn fommen allein bie bebeutenben 
Xbeile unb lebenbigen formen unb ©eflalten beraub, bie ba^ ^erj 
ergreifen unb bie ©innen entjücfen; bie Kegung in pollflimmiger 
(Einheit bnreb ben ganzen j(6rper be^ gegenwärtigen Slugenbliet^ 
bilbet fein blofer glcif nicht. 5e grof er unb erhabner ber Äünffler: 
beffo ebter unb eingefcbrdnfter bie Dlu^wabl. 3m tRacfenben ber 
bep unä gewbbnlicb befleibeten Xbeüe, alfo be^ ganzen ^örper^ bi^ 
auf ^opf unb $dnbe unb $übe fönnen wir ben ülften nicht gleich 
fommen, weil wir ihre ©pmnaften unb ibemen nicht höben. 3» 
Äüpfen, ^?dnben unb ©einen unb Sinbern halten wir ihnen PieUcicbt 
bieSBage: in fo weit wir noch iperifleffe, ^latonen, SUfibiabeffe, 
unb St^pafien unb iph^nen höben, ©ie hbebüe ©ollfom menbeit 
ifi überall ber lepte (Enbiwed berSunfi, fte mag 5Wrpcrober ©cetc, 
ober bepbe^ (ugleicb barfieHen; unb nicht bie bloSe getrofene 
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lic^feit ber 6ac<)f, unb ba^ faUc SSergnögen barübcr. 25cr SReiftcr 
fuc^t ftc^ bann unter ben ^enfeten. Die i^n umgeben, }u feiner 
IDarileüung ba^ befte Urbilb au^, unb erbebt beffen inbimbucUen 
Cbatafter mit feiner Äunjt jum 3bcal. Sie ©cbönbeit muf aUf 
gemein: ber (Sborofttr aber inbinibuell fe^n, fon|l taufest er nic^t, 
unb t()ut feine ÜBirfung; unb ba^ 3nbimbueQc fann ber ^enfeb 
fo menig atö bag 0o(b erfinben. Sief ift ba^ Problem, an beffen 
Sluflöfung fo »ieie febeitern. 

Ser gan{ auferorbentlicbcn iStenfeben ftnb bep allen Sßaiionen 
äuferft wenig gewefen; e^ gebbrt eine uncnblicbe 09icnge oon glficf; 
Heben Umfi^nben baju, foicbe allerebelfee 0ewäcbfe unb ^errlieb« 
feiten ber SJatur btteorjubringen. Sßebmen wir ben ©riechen, ber 
bep weitem geiflreiebfien S^ajion unter allen, bie wir in ber @e; 
febiebte fennen, auf €rbboben, nur ein Sugenb biefer beroorragenben 
SRänner: einen Jpfurg, Xbcniijiofle^, ^ptbagora^, ©ofrate^, Slriflc^ 
tele^, ^oracr, €opbofle^, Slriftopbane^, ^pcrifle^, Semofibene^, 
^b*öia^, Ulpelle^: unb wir werben feben, wie ibr 0onnenfeuer ju 
ben @ternen anbrer IBölfer jurüefweiebt, jumal wenn wir bebenfen, 
baf ihre übrige iOortceflicben grofentbeil^ nur pon biefen beffriebne 
9)fagnetnabe(n waren. 

Sie (Ebre be^ IBolftl unb ber dürften beflebt barin, foicbe feltne 
(Erfebeinungen bep ihrem Slufgang |u etfennen, unb ffe }u pflegen 
unb |u warten, ©ep ihnen fonnte fein Sdrmmacber fo leicft mit 
feinen au^gefebietten Trabanten baä erfahrne Dbr übertduben, ba^ 
febarfe geübte 9luge benebeln ; fie fannten ben naefenben ^enfeben 
au^ ihren ©pmnaften, unb bie bob^n ©eftnlten au^ ihren gemeinen 
Serfammlungen. Sie l&erftdnbigen prüften, gaben Sfatb, oer; 
bammten, belohnten, ©in^ trieb unb PcrPoHfommte ba^ anbre. 
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Unb fo gingä no^) bep ben 9i5mcrn. Slugufl bat feinen SSirgU unb 
^ora} b^rnorgcbracbt; aber weit fit einmal fung ba waren, fo bidt 
er fie warm. 

2iuferbem batten bie Sitten mehrere Slrten oon 0cbönbeiten, unb 
wir fennen bie reijenbe SJJannigfaltigfeit nicht öon Düngern, gaufl# 
balgcrn, Sffiettlaufcrn, 2Burfpfcilfcbfi?en, ©i^tu^werfern, unb ber« 
gleichen; unb fo machten ihre 0ötter wieber oerfchiebne allgemeine 
.klaffen. S3ep un^ ifi aQe 0e|ialt in ein einjig boppelartig gabeU 
fbrmig boQfommen Xbier jufammengefchrumpft. 

Sie 6onnc war prachtooü untergegangen, unb baß fch6n|te SIbenb# 
rotb |og lieblich hinten nach. „SBenn ich ein 2anbfchaft^mabler 
wäre, rief Semetri, ich wählte ein gan$c^ ^abr weiter nichts al^ 
Jüfte, unb befonber^ Sonnenuntergänge. SBetch ein Räuber, welche 
unenbliche SDielobien non Sicht unb Sunfel, unb SBolfenformen unb 
beiterm S51au! cß ifi bie ^oefic ber Siatur. ©ebirge. Schliffet, 
^atläfie, Suftbapne, immer neue geuerwerfe »onSichtfirablen, Süefen, 
Ärieg unb Streit, flammenbe Schweife wechfeln mit neuen fReijen 
ob, wenn ba^ ©efürn be^ Xoge^ in S5ranb unb ©lutben unterfinft. 
Slber leiber mit ®urem Sicht in ber 3J?oblerep fiebt eß übel au^!" 
„Unb wa^ man baoon mahlen fann, fuhr ich fort, bauert nur wenig 
ÜRomente; bie glüctlichfie ^bantafte unb (Empfinbung gebärt bo(u, 
eg aufjubewabren, nach .^aufe ju tragen; unb wunberbare Äunfi, 
eg täufchenb langfam biujupinfetn." 

2Sir gingen wieber hinunter; eg war leer geworben, unb bie übrigen 
)ogen auch noch non bannen, ©nblich blieben ein halb Su^enb 
SKäbchen, eben fo piel Äünftler, Semetri, Xolomei, unb ich. SBit 
machten ung ^ufammen wieber auf ben Saal, eine augertefene ©e; 
feQfchaft. Sie Räbchen waren ächte Diömerinnen an SBuchg unb 
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mit Der erhabnen antifen noc^ repubiifanifc^cR 0cf!(^täbiU 
^un^, ^ie au(^ auf frcmDe ^ärften mie nur ^Barbaren herunter fc^aut. 
0ie Jütten, mie bie alten, bem hoben «Senat mit berichten lajfen, 
wenn fte baä iSerbot gesen eine gemiffe Sufibarfeit non ihnen nicht 
aufhüben, bah fte nicht mehr gebühren moUten. 

^aar unb fpaar ftanben im uertrauten Umgang mit einanber; bie 
reijenben @efchöpfe (iehen fich oon ihren 0eliebten al^ üOiobeUe 
brauchen, unb gaben ihre Schönheiten beren Äunfi prei^. Sie 
machten ftch fdbft ^uftf, unb tankten lauter Siationaltünie, n>o 
»enig gejogner, gebehnter, franjöfifcher Schritt, fonbem immer 
neuer ^reubenfprung ift. lieh l^obep maefer auftifchen, unb eim 
fchenfen, unb würbe felbft »on bem SBitbel ergriffen. 
iRach Mitternacht ging ci in ein achtel iSacchanal au^; baä erhi^te 
Seben blieb nicht mehr in ben gewohnten Schranfen, unb jebc^ tobte 
nach feinem 0efühl unb feiner diegung. Semetri machte feinen 
CSinfaU ju einem Spartanifc(;en £an$ laut, unb biefer würbe mit 
^auchjen au^geführt. Doch machte man Porher ben feierlichen 
93ertrag, nichts Schünbliche^ ju beginnen, unb bie Seibenfehaften 
bi^ an^ lange 3id gleich Dlimpifchen Siegern im 3ügel ju halten, 
wieä brauen ^ünfilern gejieme. 

Man entfleibete bie 3ungfrauen, bie, ©luth in ben 3lbem, fleh 
nicht fehc flraubten, {uerft bi^ auf bie ^ember, unb fchli$te biefe an 
bepben Seiten auf bi^ an bie lüften; unb bie ^aare würben loif 
geflochten. Demetri fchlug bie ^anbtrommel, unb ich fpielte bie 
3ithtc. 

Sie fchwebten in Äreifen, brüeften einzeln ihre (Empfinbungen au^, 
unb jebe enthüllte in ben füheften Bewegungen ihre ^ieije, bi^ ^aat 
unb i))aar wieber fleh faften unb hoben, unb wie Sphären herum^ 
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wdljten. War gewtf ein @6tterfc(i, fo »iel mannigfaltige 
<S(f)6n^eit ()ommn>ut(>cn un5 ^erumtaumeln fe^en, un5 ic^ ^abe 
in meinem Sekn noc^i fein coUfommner meiblic^ €c^aufpie( ge^ 
neffen. 

0)?an ^o(>(te ^emac^ auä ^er nai>en f8iUa6acc^ettiSp^cu {u5trän|en, 
unt) belaubte ÜBeinranfen mit Xrauben Xbprfuäjtäben; unb 
jeber Jüngling warf aUe 5t'(cibung non jtc^. ging immer tiefer 
ind Seben, unb baä §cft mürbe btiüdtr; bie ^ugcn glanzten 
non ^reubentbrdncn, bie £ippcn bebten, bie ^?cr|en maUten por 
2Bonne. 

^ir führten auf bie lebt aDcdep 0cencn auf, au^ $abe(, fomifeben 
unb tragifeben £)icbtern unb @)cfcbi(btc in bimmlifcbcn @ruppen, 
wo eine wabrbaftige ipbrpne an ©cbbnbeit barunter mit errdt^en; 
bem unb läcbelnbem Stolze ftcb enbUeb gan} naefenb geigte, in ben t>er^ 
febämteften, unb mutbwiUigften 6teUungen. 

Xolomei wetteiferte mit ibr; er batte wirHicb 6cbenfe( wie ein 
junger @ott, entjödenb $euer febon ber ^anb; unb bie 0proffen 
}um fünfeigen Strauebwerf waren an feinem £eibcben eben am 
geflogen. 

X>emetri glich l>tm »nb ibm fehlte ba^u nur IDonnerfeil unb 
SIbler. 

;Dic ^brpne rif al^benn ber anbern fcbdnfien ba^ $emb weg, unb 
bepbe ben übrigen; unb nun warb icb non ibr wie non einer wfi^ 
tbenben ^entbefUea gefaft, ber b^ebffe S3accbantifcbe 6turm raufebte 
bureb ben 0aal, ber alle^ ®efübl unaufhaltbar ergrif, wie bonner; 
braufenbe ^ataraften, nom Senegal unb 3ibcin, wo man non (teb 
felbfi nichts mehr weif, unb grof unb aOmdebtig in bie ewige 
^errlicbfeit jurüdfebrt. 
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0egen borgen mac^t ic^ 5ie ^td)t richtig; unt> wir fc^warmWit 
tm 0rtf?crg(anje teä iOonmon^g unter €t>or unb OlunOgefang an 
ber X^ber oorbcp, unb bcrnac^ burcb bie Stutnen unb 

Xrtump^pforten über ben Xarpcjifc^cn Reifen. 


€nbe iti ergen iSanbei. 
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3tom, Offober. 

meiner (eifern SBegebenfKtf mil £a# 

^ ^>^Tj ^ cinben gerungen unb gefdmpff, in feine fo(c^ £f)or# 
^ bfif mieber hinein ju gerothen; aber allcö muß feinet 
Statur folgen. 3cf> jittrc unb fnirfdjc mit ben 3dhnW/ 
bat nid}t anber^ i(f: ber SOfenfd) hot ffine SKpfK’it- ©ifh *>ie ' 
3nfeln ber ©lücffceligfeif oor Sir, mit oor SSerlangen fothenbem 
Serien noch ihwr »on üppigem SKufh olle SRcroen gefchmetlt: 
nab wiberftehe mit folter Ueberlcgung ber ©efohren, bie oiclleicht 
ouf Sich Worten, inbet ber günftig(?e 9Binb über Sir in ben SEBipfeln 
hinfoufelt! ^o^ iff bod, bot ber 337enfch fo noch frochtet, 
unb fte tKrnoch bed; nicht (eiben tonn? Sot bo^ fein^ mehr 
für ihn iff, fo bolb er e^ erreid)t hot, unb er immer ein neue^ hoben 
mut? iXch, unfer ^efen hot feinen Stieben, unb^ronb unb ©Uith 
in unb über oUe^ ijf beffen erfie Urfroff! 
fCBo ich tittb ftehe, fchwebt fte mir oor Singen; i^ ^eefe meine 
Sinne noch ihr ou^, unb meine Süte bewegen fich oon feibfi noch 
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Dm Ort i^c<< ^lufent^aUl 3” bin ic^ wie gcbannf, 

unb mir fcfjrint fein onber ?id)t. 0 ftc ij! fo gnni, i^ »ünfd^r! 
unb flUe^ anbre, «a^ id) fc^on genoiTen f>abe, bünft mir nur ein 
Sßorfc^maef »on ber gßUe i^>vet Seeiigfeit giorbimona, o gior# 
bimona, mit !Dir mbc^t id) ewig (eben, unb unaufiddiieb mich mit 
2Dir oerffeebten! !Du allein fannfl bep allen Dfeijen ber 0(^6nbeit 
meine greunbin fepn; einen fo hoben fraftigen ©eifl b«^ id? ^^9 
^Deinem ©efcblecbte noch nicht gefunben. 

©laub inbejfen nicht, Senebift, baf ich mich ouö 5)?uf e unb 2anger# 
»eile wrlicbe; ich bcfcbtlftige mich gcrabe mit ben erften 5Berfen 
ber bilbenben 5funff, ber alten unb ber neuern: allein ba^ Seben 
felbfl triumpbirt über alle^, unb gewinnt im ©egcntbeil baburc^ 
noch mehr ©tdrfe. 

Der Dftober ifi b'tr wie SBetter auö bem iparabiefe; jeber Xag 
beiter, unb geft febon an unb für fteb. 3cb bai^c mich auf eine SCBocbe 
in tai 93atifan eingefperrt, unb genöiTe ©itterlufl, »enn mein ^er| 
ruhiger »dre. 3cb »ohne oben im 9&el»ebere bep bem SJianne, 
ber bie Slntifen in feiner iSermabrung bnt ; unb bie 31uäüd;t non 
meinem Zimmer iff bejaubernb. Slom liegt flill ba, »ie ein frieblich 
Ueberbleibfel »on ber ^errfebaft ber üBelt; »ie ein junger ©pro§ 
fleigt eö btr»or au^ bem uralten bohlen ©tamme ber ehemals er# 
habnen Ungeheuern (ficbe. üSoran grünt ba^ frud;tbare lange unt> 
breite tbob mobureb ber Xpber jirömt, jroifeben reijenben ^figeln, 
bie febbne Spillen befrdnjen ; unb in grauem Duft unb blauer gerne 
lagern ficb bie ©ebirge eon ©abina, liooli unb gtaöcati majefidtifch 
herum. S0?an (tebt fo ben Slufcntbalt oon fü§en ©efd;6pfen t>or ftch, 
mit benen man auf allen ©eiten, ba unb bort in bie ^5h<^ti, um 
allein ^u fepn, hinauf flßcbten fdnnte. 
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!Die iRac^tvcU ^at 5ie sr6§tcn ^ciflerftucfe bet tO?ab(crc 9 lvi(^en 
tln^ fernen ^abfl 3 u ( i u ^ }u »rrbanfen ; unD if! ein fr (tned 0(ö(f, 

bnf t)cr heftige einen fo f^orfen un5 ftcf;ern 0(icf für ba^ SBefenü 
lic^e ^atte, unb fii) burc^ fein Sepedn^e ober ^dfling^defc^md^ 
tdnfc^en unb irre ffif)cen lief. (Er erfannte baä n>af)re Xalenf, unb 
«erad;tete badeten aUen ^obefram. £)ie beru()mte(1en ^önfiler bo^ 
maliger Seit batten febon in ben €tan|cn bie SBdnbe mit aUerfe^ Sar; 
t>en bemablt, moran tiellei^t nach if)ten Siegeln nid)td au^jufe$en war: 
at^^ramante ben Slapbael Pon fteb{cbn 3^b<^^n b^bepbraebte, 
baf auch er in einem Siwmer ficb oerfueben md^te. 2Diea(ten(0feü 
fer tdcbelten b&bnifcb, unb fpotteten unter fIcb über bie Unerfabrem 
beit bed dfnaben. 2>er bobf 3“nsi>«9 (Wren, unb entj 

warf in feiner (pbantafie, bera ©tbauplap ongemeffen, »ier SBUber: 
»on ber Xbcologie, ber ipbilßfopbif/ ^oefieunbSereebtig# 
feit, unb (egte gleich im erfien ^euer ^anb an bie tb<^ologie. 

Die ^büpfppbi^ n>ar noch nicht ganj pcUenbef, ali 3uitu^ ton ber 
SEBabrbeit unb bem SKeij ber ©emdbtbe fo entjürft würbe, baf er 
auf ber ©teUe befahl, alle^, wa^ bie anbern gemacht batten, wieber 
herunter ju fcblagen: biefer junge SRenfeb foUtc bie Siwmer allein 
au^mablen. Die alten ^errn febrien über Sprannep unb Un« 
oerffanb: aber ^elt unb IRacbwelt b«^ biefen botlen Su^fprueb 
gerechtfertigt 

(Ein folcber ©ebub ber Aunfi macht (Ehre, unb feine Millionen, bie 
man an ©tümper unb ein buntetl ©emifcb Pon j^unffacben Per« 
febwenbet; inbef ber eigentliche ^ann bep feiner iSefcbeibenbeit 
entweber perborgen bleibt unb barbt, ober boeb nur aW ein gcwdbn# 
ikber Dagldbner fein ©tücf Slrbeit nebenher bur(^ irgenb eine^ 
Sßernünftigen Smpfelnng Pon obngefebr befdmmt 
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iDie X^eologie i|t ein geifitg S3i(& öer Sveligion; Me noene^mfien 
^erfonen Deö alten unö neuen iefiaraentö ftnb f>iec bctjfmnmen, 
je^e nad; i^rem (E^araher. @anje ftcUt gleic^fam Me c^ciitlic^e 
Äitt^e wt im SBeröen. 

©Ott Mr SÖater fdjmebt oben an a(g 2Irrf)iteft mit freunMic^em 
€tn|?e, öaf alied fo ift, roie crö haben tooUte. (Shriüu^ ruht fce(ig 
auf einem 2Bolfenthron in ber ©lorie bcc 5!u^führuug, bic ?0?utter 
»oU 3Ätttichfeit neben ihm. Patriarchen, jünger unb ?(po(Iel um; 
geben ihn atö ihren ^ittelpuntt, auf holten von Engeln getragen. 
Unb unten auf bem (frbboben hanbeln noch bie er|ten Kirchenlehrer 
unb Shtipen in ber ©runblage beö ©ebaubel 
Die ^auptgeflalten jeugen oon ber lebhafteiten jugcnblichcn €in- 
bübung^fraft, unb haben tounberbarc S5cfiimmtheit in ben llmritTen. 
Die oier großen Kirchenlehrer gehen mit ihrer Kraft allen anbern 
heroor. SEBenn irgenb ein Sterblicher jum ?D?ahler gebohren war, fo 
ijl getoif Kaphael. ©eine giguren ftnb mit einer üueUe »on 
Sehen h^roorgcfühlt, unb oon einanber unterfchieben bi^ auf eine 
eigne 3Irt oon 3iei} im Slu^brucf. 

Die Schule oon Slthen ifl eben fo ein geifiig Jiüb ber pMM' 
fophen bepfaramen. ppthagorag fdngt an, ©ofratc^ folgt, al^benn 
fömmt piato mit bem 3lri|lotclcö, unb weiter 3!rd)imcb. Die Öruppc 
bet? leptern mit ben oicr 3ünglingcn ift mirflich unausfpred;lidj fchön 
unb reijenb, ein entjücfenb 25ilb oon einem heißer mit feinen ©chü; 
lern; bie Slufmertfamteit jweper, bic Serwunbentng unb 35cgei(lc; 
rung beä 3lufblicfcnben befonber^ göttlich hit^d^jaubert, gcrab im 
SÄomente, wo et bie Srlldrung beö fd;weren Problem^ finbet. ©e; 
ficht mit fammt bem S^aat ift oon hoher ©chönheit unb llBahrheit. 
3lrchimeb felbfl ooU ©d;drfe beö 33er(lanbeö unb Ueberlegung. 3eich# 
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nung unb übrcaQ fpric^t bcn großen ^dfTer t>on ^itcm 

6itm. ©er eine fhibirf; ber anbre begreift; ber britte begriffen 
unb t>em>unbert ftc^; unb ber uierte froblocft, unb möchte 3^unb, 
ber^ auc^ (ernte. 

§fir ein @pmnafium uon (Pbüofopben nodSre ba^ 0an^e ein wahrer 
3nuber, unb »urbe jeberjeit bie Seele jur €mpfdnglid)feit (iimroen. 
3n »erftfjiebnen Äöpfen »on Slapboel f>errfd)f eine aßirfli^fett, »o# 
bc 9 man über bie frifc^e Äraft feiner (pbuntafte erflaunen muf. Sein 
beitiger Sregoriu^ muf ein Xb<^u(od fein ^ptbagora^ ein 
lofopb, unb feine anbre SRenfeben. 

©er ^arnaf i(t »ieber fo ein gciflig SBilb ber ipoefte. ^?omer impr« 
rifiert »on (Begciflerung biufleriffen; 2(poüo ifl mit feinen febbnen 
Sugen uerjücft in bimmlifcf>e ipbantaften; SRufen, 8aura, Sappbo 
unb bie beften ©ic^ter, bie tbeatratifeben aue!genommen, ftnb haben 
jugegen. 

©ic ©ereebtigfeit beliebt au^ brep nortrefticben oUegorifeben gi# 
guren: Älugbeit, Stdrfe jur 3lecbten, ?D?dfig!eit jur finfen. 

©iefed 3immer mar feine erfie 3(rbeit ju Siom ; e^ bleibt aber bo<b 
ba^ nor^figlicbfie megen CSRenge unb lUbel non ©efialten. Seele 
unb I21uge jebe^ nerfidnbigen unb in ber SBclt erfabrnen ^enfeben 
mfiffen ftcb fo recht baran mie an füfem Äern meiben. lieber# 
all blieft ba unb bort eine bimmtifebe SSlurae bernor, unb je tiefer 
man ftdt tnit feinem Stachel bineingrabt, befio nahrhafter $cnig 
fmbet man. So but mich fpdt noch erfreut fein €oange(i(i 3<>^ 
banned in ber tbeotogie, neben bem ©aoib, meld^er »or ber sjjfcnge 
grbferer giguren einem erfc nach unb nach mit feinem ffifen iäi 
(peln unb bnlbjugcbrucften innigfeeligen ©lief au^ feiner Angeld# 
fcbbnbeit ind blipt. ©ad blonbe ^aar mailt ibm reijenb 
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nieder auf öie €d;uUern, unb cc fcf/eint (inen Liebesbrief )u 
fc^reibeiL 

X)ie €(bu(e t>on Sitten i|l mir baS angenebmlie t>on aUen feinen 
9Berfen: eine folc^e ^eitecfcit unbDiube (bmmt mir bao 

auS entgegen ; ob baS föanse im förunbe gleich einen 6treit ooe« 
jleUf, ndmlidj ben 6ieg ber 2lri|lotclifd;en 'PbÜofopf)icüberbie^la# 
tonifcbe; n>ie bie triumpbirenben unb toiberiegten @cft^ter zeigen. 
SiüeS neben ben bepben grof en i^elben fd;eint fic^ barauf |u belieben, 
^(atobat jur 0eite ben 0otra(cS mit bcm 2UfibiabcS, unb ben ^ptba; 
goraS; 3lri(iofeleS ben Äarbinal SSembo *) unb 3(r^imeb. Sßabr/ 
fcb^iniicb fehlen befmegen (Epifur unb 2eno mit ihrem Slnbange. 
SBJelcbe ooüfommne S)iei(lcr(lü£fe finb barin 'PptbagoraS, ©ofroteS, 
^lato, SlriflotelcS, Slrcbimcb, ober iPramante mit bem jungen ^er# 
loge »on Mantua! SlUeS ifl bi^t^ fo Statur, baf man bie^unfiper; 
gif t unb nicht an fte benft : fo voU unb oerliebt barein unb fertig 
war bet SJieifler. Sie ©ruppen finb fd;6n jufammengebaltcn, unb 
jebe richtet fich nad> bem ^bilofopben, bet Unterricht ertbeilt. 3« 
bie antifen ©etodnber hoi tv fich 9ui bineingebacht, unb man meett 
nichts gezwungenes. 

3ufammengebrdngte 2labrhunberte machen in )ebem oon ben brep 
©emdblben ein einzig i&ilb für bie ^b<intafie. 

3n bem Zimmer barauf tbut ber ©eniuS ?iaphae(S; wenn ich <n>cb 
fo auSbrüden barf, pittoreSferc SlüS^; m^bt fo reich 

an hoher inbioibueUer ©efialt 

€ein ^eliobor ifi oieUeicht bie fchdnfie 21Uegorie neuerer feiten. 


*) Platoni art'.fioes disierendi, con interpretes naturae ant doetorea 
■apientiae; mar Oamald bie ÜTteinung. 
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X)a^ @anje ftc^ in brcp Gruppen unb t()ut grofe SBirfung. 
©ic ©ruppe ber €ngcl mit bem niebergeworfncn ^eliobot ge(>Ärt 
unter Siap^eld fie ftnb burc^auä Statur in ©e(lalt, &tt 

btfyrbe, unb i&ewegung; er ^at fie pemiutf)Iid) Pon feurigen ÜUmi« 
fdjen Suben in 3ovn unb Sprung obgefebn. ©er €ngel |u ^fetbe 
in ber Äirc^e ifi etwad nngcreimt; aber er matbt ein ^errlicfi 5ßilb 
Pon ©cfjneUigfeit unb untpibcrfieblicber ©ewalt ^cliobor unb feine 
©efd^rten fcbre^en; unb ti ge^drt jur ©(^ön^eit bed ©anjen, ob 
fie g(eid) gegen bie £i>eorie einiger SIntiquaren baju ben 0}7unb auf^ 
t^un mfiffen. 

©ie ©ruppe Pon ffieibern neben bem ^abfie, ber pon ©c^roeijem^ 
nac^ ber SRotur fopirt, getragen wirb, mad)t einen reijenben 
Äontrafij bie Äipfc ber bcpben grauen, bie mit ben ^dnben feigei^ 
finb bie fcf;infien, unb ber britte baneben f)at einen tpunberbaren 
9(udbrucf. 3uliud febaut poU SÄajcfidt, ald ob feine SBefebie gut 
audgefübrt tpärben. 

©er ^obepriefler in ber «Kitte am 9Utar bittet poU Suwrfitbt in <£r» 
gebung. ©er i5ube, meiner auf ben ©dulenfuf fieigt, um re^t ivu 
iuf(b<>tien, if{ fef)r pittore^f, wie fiberbaupt aUed fammt ber ifieteueb« 
tung. 

©ief ©emdblbe gebbrt gemif ju bem Sortrefli^fien, »ad Kapbael 
berPorgebrad)t bot; unb ju ber 3eit, »po fo eben erfi bie granjofen 
pon 3talien binaudgetrieben waren, muf ed jeberman innig ergibt 
haben. 0Kan fiebt in^wifeben beutlicb, baf ibm feine ©cböleran ben 
SJlebenfacben boiftn. €d ifi ein ungeheurer Unterfebieb, wenn man 
«Xapbaelen nach ben meifien gegenmdrtigen «Kablern fiebt; bep ibm 
lebt aUed unb bebeufet, unb greift ein ind ©anje. SOJan Wmrat bep 
ibm einmal »ieber ;u einem perfidnbigen 0Kenf(b<n. 
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Damit Du aber fiebft, bag ic^ boc^ nicht fchmdrme: fo metb ich 
bagegen, baf ber betvunberte Slttila gegenüber auf mich wenig 
SEBirfimg macht. 3ch ftnbc barin fein recht jufammenhdngenb ©am 
in ber wirf liehen ?DJahlere 9 unb ben SharatWrn, obgleich bie Sin# 
läge treflich iff, unb juoiel Kompliment auf 2eo ben zehnten, betfen 
Kopf ftch wahrlich ju feiner folchcn 0cenc fehieft. Slttila fieht Piel 
(u gütig au^ für einen ^unnenfbnig, ohnerachtet ber ungcfühlten 
5Borte oon ©riechenheit barüber; unb Beo ^ufeiff für einen .^eiligen. 
Die Slpoflel finb ju fchwer, ju groß, unb ju nah in ber Buft für fdjme# 
benbe giguren, h'Jt'rn wenig ©ejtalt, unb bitten eher alö baß fie 
brohen follten, unb halten ihre ©chwerter wie bie SBciber. 

9?icht^ befio weniger bleibt ba^ ©emahlbe mit ben iportrdten, 
ipferben unb perfebiebnen ©ewdnbern eine reijenbe SBanbPerjie# 
rungfür einen geiftlichen gürften; unb eö i(i barin immer mehr 
natürliche ©eflalt für SSerftanb unb Stuge, ald pielleicht in hunbert 
neuern. 

Daö SBunber bep ber Si)Jeffe ergb^t befonberö wegen Einheit 
unb SRannigfaltigfeit beö Slu^brucfö burch aUf perf(^iebnen 
©efichter, bie meiffen^ iportrdte finb ; unb jeigt fo recht SKaphaefö 
tpunberbare (Sinbilbungöfroft. ifi ber lebenbige ©loube. Der 
fiberführtc ipriefier, mit ben Slugen faum blinjenb unb poU SBefchd# 
mung unb €r(taunen in ben Sippen, unb 3uliu^ ber ipabft finb hohe 
5)Jeifler(iücfe. Da^ ©anje i|? am befien gemah'.t unter allen, 
^etruö befrept au^ bem ©efdngniffe ifi ein angenepme^ 
Spiel Pon Sicht unb Schatten, tposu jcboch fein Siaphael gehörte, 
unb ba^ ©anje gut entworfen; ber erfchroefne ©oibat auf ber Xreope 
meifierlich. 

3n biefem Zimmer merft man fchon, baß jXaphael feine Schüler 
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öep feinen wirbelten brauchte; aber noe^ weit mehr in öem öritten 
binterOen, wo öa^ meifle oon biefen if{. 

X)et SBurgbtnno i(l f>ier ba^ t>orjöglic^|!e. Siele ©cjlolten finb 
barin eortreflic^; nur war bie ©eene felbfi e^>er ein Seewurf für 
ben Xijian ober (Eorreggio. Ueberbaupt aber finb SBunber eber für 
'Poefie, at^ bilbenbe 5tun|i; fie tüufcben ba^ Sluge fetten, weil man 
natürlicher iSeifc nid;t^ fo gefebn bnt 
Die Dirne mit bem Ärug auf bem Äepfe ift eine gbttlicbe gigur, 
eine 91ma$one unter ben mobernen S^cibern, PoU ifeben unb Srifcb« 
beit in ihren formen, unb rei^enb in bem oom S^inb angewebten 
^>ewanbe. Die fnienben Sraucn (in& gleicbfaW treflicb, unb bie 
©ruppc be^ ©obn^, be^ Slcnea^, ber feinen Sater rettet, mit bem 
Suben baneben 3}?ei(letwerf. Der £umult ber 9Beiber unb Äinber, 
weinenb unb fd^repenb, flebcnb unb erfebroefen, ergreift bie ^b<»t( 
tafle, unb cd gibt ba febbne ©cflalten. 3c^otb ift ^ ont D^acfenben 
gefebeitert; bieb mub gut folorirt fepn, wenn ed SBirfung b<ttt>or« 
bringen folL Der naefenbe ^erl, weteber b^tab fpringt, i(i (iegeU 
farbig, unb fiebt aud wie gefebunben. 

Seo ber pierte, welker auf bad Spangelium ftbwbrt. 
Die Hauptfigur ifl bad befte im ©an^en; man fann guted ©ewiffen 
nicht treflidjer oudbrücfen im groben, frdftigen, frepen 6b<ttoftw. 
Horlicber ©lief gen Hintmel! aiufcrbem finb noch einige mcifier# 
hafte Ä6pfe barin; febarfer Serfianb, ©etrojebeit, unb Serwunbe# 
rung unb Slufmerffamfeit barum her, unb bie ?9?engc mit perfebieb# 
nen lEmpfinbungen. (Sd ifi reijenb, überall ben tiefen ©cetenHang 
ju finben. ^r war in ber Xbnt ein flared (tilled tiefcd SBaffer worin 
ficb bie befie 92atur rein abfpiegette. 

3n ber@cb(acbt bepDfiiaifi bad befie ber gebarnifebte ©olbot 
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mit 5rn grünen $ofen; ein c^rifUiti^er ^elb. X>ai übrige in biefem 
€tü(fe in unbebeutenb; ber ^abfl fclbfi ^at eine fromme 0d;aaf^; 
gefialt. 

3n ber j(r£nung 5Sar(^ t>e^ grofen macf)t £art felbjt eine 
einfditige Sigur, unt> pa^t fo gut ju biefer 6cene, t>ie mit oic( (£m; 
pfinDung unb Srin^eit au^gefü^rt i|t; er fie^t wie ein alter ©cOwei; 
lerforporal auä, unb fniet mit abgeftu^tem ^aar oor bem ^abfl. 

(inb in biefem ©cm<S^lbeganj»ortreflicl;eÄöpfe,befonber^ unter 
ben ®ifc^6ffen unb ge^arnifc^ten ©djweiicm. X)ie ©cfc^eibtc(?en 
flnb am entferntenen oon i^m unb um bic ^anblung ^er, unb jum 
X^eil mit ern(t(>aftem unb beiterm Sßaebbenfen. Die S3ifcboff^niü$en 
f!nb febr fatal für bie 03tab(erep; unb ibr 9ßeif in boppelter geraber 
Sieibe befonberd im Sorbergrunbe grell. Die ©inbeit bei ©anjen 
oerbreitet ftcb biö auf bic ©dngcr in ber ©efe oben. Die Äerl, welche 
©eftbenfe tragen, filbernen Xifcb unb ©efüße, bringen C07annigfaltig; 
ieit hinein, ©d ifl biel jufammengebrdngte ^raebt barin. 

3m bierten unb lebten Zimmer, bepm ©mgang bai erjle unb grüßte, 
i({ alled bloß nach 9iapbaeltl Zeichnungen unb Einlage, bid auf |wep 
Figuren, bie er felbf! in Del gan$ au^gemablt bot; ndmlicb bie ©e; 
reebtigfeit unb ©ütigfeit; welche, obgleich nur allegocifcb unb 
wenig bebeutenb, boeb mit ihrer SBabrbeit unb ^irflicbfeit alle^ 
bon 3uIio Svomano unb ^atfore nieberfcblagen. ©d fümmt einem 
»or, ald ob Siapbaeld warmed 2eben falt geworben wdre; er iflä, 
unb i|1^ nicht mehr, ©r felbfl ift ganj lebenbig: hier finbd nur feine 
CO^aüfen. ©d fehlt bie S5e(limmtbeit in allen Xb^il^»/ ftbl^n bie 
feinen entfebeibenben Züge, bie nur bonberfchüpfcrifchen^bnntafle 
allein unmittelbar in bie ^anb quellen, ^an muß (ich jwingen, bie 
^erfonen wirflicb }u feben; bep ihm fann man nicht anberd. 
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JDie j^onflantin^ gehört mit brr 3}rrf(drung unter 

3(apf)ael^ grdftc j(ompofiiioncn; fte macf^t cm fc^dneä ©anje^ unb 
iß »ortreflic(> angeorbnet. ©ie ^öuptfiguren gf(>cn gut ^crpor. 
jlonßantin brüdt noc^ ^orn au^, unb bie ^reube regt fic^ ^(9 i(>nt 
fiber ben ©ieg. ©er 5Sopf beä 9)?apentiu€ ßeUt einen fc^lec^teiv 
graufamen unb elenben Xprannen bar fibcrbaupt, mobt meißend 
t)on 3uIio erfimben, unb je^t in S3eriweißung unb gdniticber Obiv 
matbf unb ber 0efabr überall umjufommen. ©ein ^ferb, unb mir 
er ßcb bepm Unterßnlen im SBaßer baran bdlt, ber ©trom unb bie 
barin fcbwimmen, in bie 93arfe ßcigen moUen unb ße ummerfen, 
tß treflicb. ©onß ßnb bie Raufen uiellcicbt {u uoU; ber $einb |u 
ßficbtig, ebne allen ^iberßanb; ei bleibt aber bod; bie erße ©cblacbt 
megen SBabrbeit ber ©eßalten. ©ie ©nippe, »0 einer Pom ^ferbe 
beruntergebobrt mirb, unb bie be^ gefallnen ©obnd mit ber §abne 
be 9 feinem iSater tbun gro^e SBirfung. 

©ie brep übrigen ©cmdblbe in biefem ©aale fommen nach ben 
anbem menig in ISctracbtung. ©ie Stnrebej^onßantindmit bem 
erfebeinenben ^reuj in ber £uß iß noch bad beße; ße iß nach ben 
Slnreben Xrajand auf ^onßantinä Xriumpbbogen. (Einige (ßortedte 
nur ßeben bad Sluge an ßcb, ald bie jmep Jünglinge unter Som 
ßantin. 

2|n ber ©c^enfung j^onßantind ßnb im ISorbergrunbc auf 
bepben ©eiten ein paar fd)dne ©nippen oon SBeibern, fammt benen, 
bie ßcb bureb bie ©dulen brdngen. 

!8or ben ©tanjen ßnb bie Sogen, mit lauter ficinen ©emdblben 
aud bem alten Xeßamente, unb am (Enbe mit einigen menigen aud 
bem neuen uerßert. Slapbael fclbß bot nur ein paar (Erfer ctma 
felbß ßücbtig au^gemablt, unb hier unb ba ^anb angelegt; alled 
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an^rr i(t t>on feinen 6c^ü(ccn nac^ feinen Scid^nungen. Unb fe bie 
Slrabedfen. SiUed »oU fd;6ncr reijcnbcr 3bcen. 3(^ betrad^fe 
biefen 0ang ald bie €d;u(e Dvap^aeid im cigentiid^en 33cr|!anbe, 
ben treflidjcn 9J?ci(iet unter feinen grofcn unb f leinen ©cfjülern; 
unb ed freut mid> \u fefjen, wie fie bie ©djmingen »erfudjen. 

0Ran (ann nic^t wo{>I um^in, unter ben großen ^eiftern bcr neuem 
3eit ben 03tic^e( Slngelo unb Diapbnei oben an ju (icUen; jenen 
»egen ?iid;tigfeit im 5Racfenben unb €rbabcnl)eit feiner Centungd« 
art; bod; bot er wenig 0cfüi)i ßv fd;öne Sorm gehabt, unb ein 
cienbed 3(uge für ^oebe, unb war arm an 0e|ralt. 

^ 3iapbae( ijl (auter ^er$ unb tl^mpfinbung, unb eine üueUe oon 
2eben unb 6d;önbeit, wie je wenig ©terblicbe. €bel unb liebend; 
wärbig unb bereit, oon feiner i$uUe mit^utbeilen für jeberman, bat 
er bie 0un|t unb ißewunberung oon bem ^erne ber ^enfebbrit 
erbalten. 2(üed SRaefenbe, wad ju unfern Seiten am 3)Jenfd;en fitbt; 

. bar ijl, bcfi|t er in feiner 0ewalt Sin ©ejlalt ifi feiner reicher old 
er, unb barin füblt er einige 0attungcn oon ©ee(enfd;önbeit aufd 
Icbenbigffe. Sie »‘»t ‘bm ju febr Dbcrfldcbe; im 3larfenben 
bot er aber boeb oft ihren Dieii gefühlt, unb befonberd bep Äöpfen 
in bW>(ier iöortrefticbtcit flbergetragen. Sie Snuberepen oon S^tüf 
bunfel ftnb ihm fremb. ©ein gehler i(i feine ©cfüüigfeit überall, 
auch wo (te nicht fepn foll. (£d fd;eint, old ob er nie ein wibcrwdrtig 
©eficht red;t b«be anfeben fönnen; in feinen Hüpfen oon Slttila unb 
^eliobor, unb ?0?6rberu fdjier, iji ©rajie unb ©efdUigfeit. ^jelbem 
charafter, welche für ficb bejiehen, einen SlpoUo, ^erfuled, 3upi(er, 
unb biefcn dbnlithe unter ^enfehen bat er me ober hbehff feiten 
burch bloße ^opic erreicht, ©ein Sßacfenbed in ben Xb^dea, bie 
man nach unfern ©itten nicht fiebt, i|f wie aller anbem Sleuera 
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meifi Slbfc^rift txaei 3){obcU^, boc^ freut einen barin feine fe(ie 
^anb. £>ie 2>oUfommen^it unfrer beften 31ntifen fannt er nic^t; 
unb fein 93ortrefli(^f!e^ ifi wa()rlic^ nic^t ba^ SBenige, worin er fie 
naebseabmt bat iDief SRaefenbe, wenn er ficb auch noch fo febr 
plagte, tbut wenig Sßirfung, e^ ifi nicht wieber anbre SRatur ge^ 
worben, wie bep ben ©riechen; ausgenommen ilinber, SIrme, ©eine, 
©rfifie, ^dnbe, gfi§e. 

UebrigenS fleht man recht im ©atifan, ba$ er mit ben t>or;ügIichflcn 
^erfonen feineS Zeitalters umging; unb ihre ©eflalten, dienen unb 
©ebehrben, Stellungen unb ©ewegungen, unb ben Slei) in ben 
©ewdnbem feiner ^unfl eigen machte. SBelche 9)tei(lerf?ücfe 9lr^ 
(himeb, SlrijloteleS, ^lato, ippthagoraS! feine Theologen unb Äir^n# 
lehrer! Um fle fo wohl ju faffen, baju gehört gewif ein oerliebter 
Umgang mit grofen ^Rdnnern. ©appho, £aura, bie brep ^ufen 
neben bem SIpoUo im ^arnaf, ^inbar, ^ora;, welche ©eflalten? Unb 
wieber welch ein unfd>ulbigeS unbehülflicheS unb hoch unbeforgteS 
3ßefen in feinen Äinbern jum ©epfpiel im ©urgbranbe! 

£)ie Schönheit oon SluSbruef unb (Empfinbung hot er oerflanben, 
wie feiner. 31uch bem gemeinften hot er immer einen Sinfirich oon 
(^mpftnbung gegeben, ihn wie in Seele getunft €r fonnte fafl 
nichts anberS machen; unb bie gefuhligen ©ebehrben oon inniger 
9iahtung finb bep ihm ^uwcilcn für ben fcharfen )Denfer bloße 
Sanier, unb finben fleh, wo fle fleh nicht hinfehitfett Seine wahr« 
haftig fchbne Seele hot fleh oon ^inbheit an baju gewohnt 
©efühloolle ©eflalten, bie nicht fprechen, fInb aber auch ^er eigent« 
lichfle ©egenflanb ber Sllahlerep; wo biefe nicht baS ^auptwerf 
in einer hiftorifchen ^owpofijion auSmachen, ergreift baS anbre 
wenig. 
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Die »orige ffiodjc war eine ©celigfprcAung ju 6anf( 3o^ann im 
lateran; unb t>abep tourben 3{ap^ac(€ Sapetcn au^gc^dngf, 
bai l“ fd?ntiicfen. ©ic madjen bie anbcc grofe Sieibc oon ©e# 
tnd()[bcn wenn man fte fo nennen wiU, bie fic^ »on i(>m ^ier 
bcfnben; unb belaufen nn bie {wanjig ©tücfe. ftnb i]3i(ber 
aud bem £eben 3cfU/ unb bec StpolielgcfcOic^tc. 9iapf)ae( ma^Uc 
bie (Eartond baju, wenig 3ni)re »or feinem Xobe, auf SSerlangen 
£eo M (ernten; unb fte würben in ^lanbern unter Slufftc^t jwcp 
feiner guten bortigen ©djüler gewirft. 

^an trift barunter S3orfieUungen an »on ^ober S^ortreflicbfeit unb 
©cbbnbeit; bep einigen aber gab er ftcb freplicb nicht »ie( ^fii>e; 
boeb erb lieft man auch bi^cin einjetne Siduren, bie ent^äefen. 
mugte barauf einfd^rdnfen, wa^ auf Xapeten SBirfung tbut, 
unb fonnte nidjt in^ Seine geben, in bie jarten 3^9^/ t>ic oft fo »icl 
entfebeiben. X)cgwegen b>d man »ermutblicb auch auä einer fcbdnb; 
lieben 9?acbldfftgfcit bie Originale jurücfgelaffen; unb ber Fimmel 
weig, wo fte in ben Sflebclldnbern bingeratben ftnb. 

Der Äinbermorb, bie Sluferftebung, bie 2Iu^tbcilung ber ©^Ififfel, 
wo man bem ^auluä opfern will, bcrfclbe im Slreopag, ^etruä, ber 
einen Gicbtbrücbigen brilt, ber blinbe Saubrer, ber Sifebjug, geböten 
unter bie befen. (£d iff wunbetbar, wie bad £eben auö bet groben 
SÄaterie betporbriebt unb bie ^etjen ergreift; unb man wirb felbff 
|um glficf'.id;en feeligcn ^inbe, wenn bad SSolf fo baran »orbe^ 
liebt, ba unb bortfliUe Hebt, unb ftd) biefed unb jencä fd)6ne |eigt, ftcb 
babep ber Religion freut, unb fromm unb gut nach ^aufe gebt 
Cot feinem Äinbermorbe mug jeber onbre Äunfflet bie ©egel 
flreicben. 3cb b<»i>c mand;eet feböne 2ßeib ba»ot Xbrdnen »ergiegen 
ftbrn, fo rfibcenb ifl bie ^Mutterliebe unb bie Unfebulb ber ^inbec 
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fluf mand^crlet; 3irt auigebrüdt. Z)ic ( 0 iutter, welche mit auif 
gcbreitcfcnSIrmf R unb flattcrnbcn ipaaren im 6 <^recfcn fließt ; »elt^ 
fi$f unb übet il>r tobtet 5tinb »eint; »eldje ben5K6tbcr »fif^enb 
fortfiöft, inbet ba^ 5(inb ftc^ an fie fefl flammect: ftnb gbtt(i(^e0ei 
hatten. ifl ein unenblicber Diei} non Beben, i&e»egung unb 
0 cbbnbeit in biefem ©tfirfe, ba^ au^ brep groten Xapeten beflebu 
9Bie ^etru? ben ©icbtbrficbigen beilt, i(! ein gleichet 3Rei(?er(Hi(f, 
unb bot bie treflicbf^en 9}aturge|iaKen }ur Gegebenheit, unb macht 
noch ein boUfommnec ©anje^. €in gleichet, »0 bem ^aulu^ geopfert 
»irb; unb »0 ^ettud bie 0 chlü(fel empfingt. 

^ie ^ht^iitttä auferfteht, if! duterfe finnlich erfunben. ^ie SBache 
erf(ht^it^< baoon, »ie boc einem @efpen(?e. ^aupU 

mann mit bem 0piefe, bet im (Entfe^en noch tapfer au^hoiten »iQ; 
unb bet 0olbat, bet ftch bot furcht an ihn fchmiegt, unb ein anbrer 
mit 0chi(b unb Sltmen über bem 5?opfe, unb ber, welcher au^rcift, 
ftnb SOJeiftermerf. ©ie brep ®i'arien in ber gerne boüenben bie 
fjeiterfeit be^ ©anjen. 

(£d (dtt ftch wenig barüber fagen, wenn man nicht felbf! babor fleht, 
unb auf bie 0 chinheiten htnbeuten fann. Sluch mut man biele^ 
au^ einer ndhern Gefanntfchaft mit Slaphaelen nur ahnben. 

Unter allen feinen theologifchen SBerlen behdlt aber hoch immer ben 
•ipreig fein le|te^, bie 93er fldtung, »ei! e^ gewiffetmafen bie 
Quinteffenj aller feiner heiligen ©efdhle in ftch h^lt ^en Sufchauer 
in ben SJJittelpunft bet chriftlichen SXeligion jaubert, unb bie 93oQ# 
fommenheit feiner 5funfl ifl. 0chabe nur, bat baö ©emdhlbe bie 
Haltung bcrloren h<»<, bie 0 chatten alle fchwarj geworben, bie feinen 
Xinfen berfchwunben ftnb, unb bie Suft leine gute SBirfung thut 
3 nj»ifcften miljTen bie ©eflalten ber hohen SRenfehen, bie hier ber# 

IT 
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fammelt ftnö, fc^on «n unt> für ftc{> ergreifen. 3eöer »on Den untern 
^pofleln möd;te gern noU ©ut()eqigfeit f>e(fen, aber fann nid;t. 
tüud; Me ißotM^itxnben ftnb eble 0eelen ; unt> t>ie fnicnbe 3u»9* 
frau mit bem f5nig(id}en profil ergebt befonberä bie 0cene. S!)eT 
befefne 55ube ifl ein gute^ Äinb; bet Äopf f>at in bcr £>en 
Slu^brucf, aW ob if>m ein bfifer ©eifi etmaö angetban biütte, unb 
fein 2irm i(! ein SReijtcrftürf oon SQSutb ber üuaal. Der Äopf betS 
®eibe^, melcbed if>n mit bcr ^anb ifilt, poU 3(ngff unb blaifer 
3»e(and)olie, rübrt bid jur SBongigfeit 
Oben auf bem SBerge wirb ber göttliche 3fingling, bet bad menfch^ 
liehe ©efchlecht pon feinem (Elcnb befrept, unb auf n>e!cl)cn bie 
untern ©efährten jeigen, in aSerjücfung emporgehoben pom ©oben, 
unb ihn umfehmeben bie gröften ©eifier ber 93ortoe!t herab pom 
j>immcL Die eingefchlummcrten Begleiter erwachen auf bet SInhöhe 
pon ber öluth bet S&egei|tcrung. 

3ebe ©eflnlt i(f dufcrfl rein unb beffimmt, inbioibucU, poü ^hpfio# 
gnomie unb 0chön()eit in grofen Seemen. Dabep finb bie Äöpfe 
boch fafl alle Statur aud ber fHömifchen ^elt, unb täufchen bef; 
»egen fo fehr. Sin grember fann e^ nicht fo geniefen, »ie einer, 
ber biefe fennt 

SJtif einem 2Bort, cö ifl, »a^ e^ fcpn foU; eine wahre V. rherrlichung 
unb SSerfldrung; bie Doppelfcene, fo pcreinigt, füllt ben SKoment 
fo mdchtig, al^ bie S)tah!erep nur leiflen fann: unb wad leere Ärü 
lifer tabeln, entjücfte gerabe ben SKeijlet bep ber Srfinbung, unb 
macht ben Xriumph ber Äunjl für ben 9)?enfchcn Pon ©cfül)l au^. 
SRan muf gewif erflaunen über bie große 2injahl feiner SBerfc bep 
fo furjem 2eben, unb feinem ^ange jur SBoUufl; befonber^ wenn 
man ba^ meifle fo gefühlt unb au^emp^nben fleht Sbep bloßer 
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Kanter un5 Soweit fid^ grofe SIn^a(>l leicht begreifen, wo arme 
©ünber benfelbcn ^uppenJram, t»en fein SJernönftiger mehr er# 
bliden mag, nur in anbre ©teUungen oerfe^n: aber o.\iti SJoO# 
fommne, au^ ber Sßotur ^gcf)oblt, tpiU reine PoUe @eele, unb 
foffet Sinffrengnng. 

SXapbaei f>at ftc^ innig, pon jarter ^inbbeit an, at^ einzig liebet 
JffinfKerföbnc^en PoU frifc^er ^raft felbf! ^um Fabier in ber €in# 
famfeit unb bepm £eben in ber ^elt gebilbet, unb fräb ficb ob# 
gewbbnt, @cf!aUen unb Sbetpegungen berfetben (td) in ber ^bontafle 
}u fammeln unb porjuflellen; unb biefe Hebung unb ®en>obnbei( 
ift nach unb nach bep ibm jur (fürfffen Senigfeit geworben, ©eine 
i^anb bot er gleicbfotö geübt, wie Sluge unb ^bontafte, unb babep 
feinet ©eifteä ©pbare erweitert; unb fo i(l ber g6ttlicbe Jüngling 
)um 93orf(bein gefommen. £)ie ^auptfacbe, worin er oUe fibertrifb 
bfeibt eben bie PoUfommne $ertigfeit, ficb ©effa'.tcn porjuffeden, 
bie 0runb in ber 32atur hoben, mit 3wecf unb Slbficbt. SDaber bie 
wunberbare ^enge feiner ©cmdblbe. SDaä büd;fie in ber 9)fäb(ere9, 
0e(ialt,wobc9ftcbonbre,(uweilcnbiefcborfjtnnigf{en£Dpfe,pergeben^ 
abmartern, war fein (eid;te(tc^, ging Pon ibm aul wie üuede. SIber 
bo<b fiebt man bep feinen jCompofijionen beutlicb ademal bie Si# 
guren, wo er fteb ongefirengt, unb bie wirflicbc Siatur naebgeabmt 
bat. (Er befa^ einen gar guten i8o(ft$Pcrf?anb, unb bad;te unb em# 
pfanb bep jeber ©efebiebte gleich t*oä natürlicbfte; unb feine @e# 
ttoüenpbantafte, unb fein fernbafter ©t^l, wo ade^ beffimmt ifb 
machte baä ©an;e gleich (ebenbig. 

3?ach biefem aden feb ich wii^ öoeh genbtb'St, ein ©egentieb oon 
bem £obc anjufümmen, wa^ ich t>cm (pab(? 3uliu^ gab. wor 
ein ©Ificf für Stapbaelen, baf biefer feiner Äunfi SMrbeit perfchafte. 
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un^ oteUctc^t auc^ fein^ un& öaä 0<r9entb^il; &enn Da5urt^ tfi er 
fa({ (um blofcn ^irc^cnma^let geworben. einzige gro§e ^erf 
außer feinen t^edogifc^en 0em<Sdben unb ^ortrdten ifi bie 0c; 
fc^ic^te ber ^ft>c^c in bev Sarnffino; unb biefe gci>6rt, ein; 
lelnc »orireflirfjc 5‘9wffa ausgenommen, nic^i unter fein S5e|leS. 
Z>ic 0dtter unb 06ttinnen barin mad^en einen großen ^b(!anb gegen 
bie SIntifen*). 3cboc^ muß ntan ju feiner €ntfc^ulbigung fagen, 
baß er baS »om SIpuIejuS fo foftbar erjdbUc ?0Jd^>rcf>en freier 8uci; 
anifc^ be(>anbelfe j baS ©anje ijl ein ?0?ablcrfd)erj, unb (iellt ein fofet# 
(eS ÜBcib bor, wdcfjeS feine reijenbe ©djwiegerfoc^ter ^>aben will, 
unb fte enb(i4> haben muß. 

€r unb feine ©djülcr fdjeinen überbieß fich auf Äoflen beS reichen 
ÄaufmonnS Chigi »on ©iena, ber auS t>crfchw*«a^<^’^f‘hc' Fracht 
bep einer ^ahl$eit für ^arbindlc unb Prälaten bie fUbemen ©efdße, 
fo wie fte abgetragen würben, in ben eorbepfließenben Jpberftrom 
werfen ließ, ftch mehr nur einen Sdtoertreib gemacht ju haben, al& 
büß ihnen, bon ber 2>atifanifchen ©trenge ^x, bie Slrbeit ©rnft ge; 
wefen wdre; unb ber weifche 9(m(lerbammer mußte ihm babe^ noch 
ein 3intmer für feine ©eliebte einrdumen, bamit er fie oUemal gleich 
bep ber ^anb hütte, fo oft ihm bie £u(f unter ben woUdfligen 3eich; 
nungen ber naefenben weiblichen ©effalten ju ihr unfdme. 

©ie SlUegoric mit ben Liebesgöttern iff baS finnrcichOf ; 2?fnuS unb 
^fp^e übrigens einigemal bejoubernb; 3cbS unb Stmor bepfommen 
©riechifch empfiinben ; 9J?erfur, unb bie ©rajie bom Diücfen SReiffer; 


•) ®icUci(bt fpracb 'Pouffin bep tiefer ©clcgenbcit taä folglich hä(hft einfeitige 
Urtheil aue, baß IKaphael gegen bie Slntifen ein Sfel roäre; benn map möchte fenß 
er fribüfepn? 
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nxrf. Unb ^o^onn oon Ubine bep feinen S3(umen einen 
l>tmm(ifcben ^rübling genoffen. 

3n feiner ©alate neben biefem 0oal ifi bie 3ärtlic^fei( unb Snu 
pftnbung ber erflen Siebe au^gebrüeft; fte bnt t>ie( Unfe^uib intl5Ii(f, 
aber noch ettva^ unreife^ in ber ©ef^alt, unb i^r ©eftebt ifi noc^ 
nicht fo flar unb rein, wie {um Stempel bie ^5pfe in ber SSerf (Srung. 
2)ie brep fUegenbenl&übchen fchweben reijenb in fchbnen Umrijfen. 
3n ben ©tanken ftnb )war einige ©emdhibe, bie nid;t |ur jlirchen« 
gefchid^te gehören: oUein er mu^te bie ^erfonen barin hoch bem Orte 
nach fo fromm behanbein, ba§ fogar S3afari feinen ^(ato unb3(rü 
üoteled in ber €chu(e pon SIthen für bie 31po({el ^ctrud unb ^autud 
anfah, unb ein anbrer Unmiffenber biefelben mit bem heiligen Schein 
in Tupfer ftach. @ein iparnaf würbe oermuthlich in einem Saale 
oonSlriofi^ ©artenhaufe ein onber unb brfier 9Berf geworben fepn. 
Unb wie finb bie Sintmer alle an unb für (ich fd;on fchlecht beleuchtet 
unb angeorbnet, mit ^ahlerep über!aben! ^an foUte faf! bem 
fen, ber Halbgott habe ben größten theil feined Sehend mit feinen 
Schülern hier gefangen gefcjfcn, unb einem theologifdjen tprannen 
|u gefallen alle ^dnbe «oU gepinfelt, um ihn )ur (Erlöfung |u be^ 
wegen. 

Slaphael hat burch biefen Druef duferft wenig unb pielleicht nichtd 
gemacht, wo fein gan$ed ^efen mit allen feinen ©efühlen unb 92eü 
gungen unb Erfahrungen ind Spiel gefommen wdre, wo bie Sonne 
feined hiwmlifchen ©eniud ganj auf einen I5rennpunft gejünbet 
hdtte. 

Ed if? jwar wahr, oud ber frepfien ober fchlüpfrigflen Scene ber 
2Belt fann ber ÄünjUer eine ©e(lalt in bad fröram(1e ©emdhlbe 
übertragen; allein ed gefchieht hoch allemal mit 3wang, ber, anffatt 
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eine S5egeben^i( atiä ^ profanen @rftf)id;te ot>cr 
^(>an(afie erhöbe unb betjcificrte, öie eijjcntlicfj Icbcnbi^en 3ö3f 
wirrt unb orrunfialtct, fo ba§ fte i(>re befie ^raft oerlicren. SBie 
würben 9?opf>aeW 2S3eiber, jum (Eyempel, biefelbcn ©effalten ju fei# 
nem 5(inbertnovbe, {u feinen oortreflic^^n 0pbiUen in ber £ir^e 
alla Pace, |u oerfebiebnen feiner 0D>iabomien noch anbre ^irfunj 
in ben SSorfleUun^en au^ bem £eben einer 0opboni^be, ;^(eopatra, 
Äornelia, ber ©efcbidjte be^ Äorioian betoorbringen? 

bleibt au^gemad;t; ©a^ Sientent ber großen ©eifter i(i bic 
^repb^it; unb n>cr fie unter|fü6en will, muß biefe ihnen erfi ge# 
wdbren. SlUer Swang btnttnt unb brüdt bie Sßatur, unb fte fann 
ihre ©d^ünbeit nicht in ooUetn Steife jeigen. ©eßwegen bie ^tbt^ 
nienfer unter ihrer ©emofra;ie unb 3Inard;ie ber büd)(ie ©ipfet ber 
^enfebb^it. 


3?ont, Slopember. 

3cb freue mich, baß ©u mit mit auf gleichen 2eben^pfaben gebfi; unb 
a(fo (ei^^ter an meinen ©cbidfalenXbeU nehmen fannjt; nur if{©eine 
€binca Pon ganj anbrer 31rt, al^ meine f;fiorbimona; fte bat 
mich nicht fo lange fd;mad;ten laifen, ihrer ^aebf unb ^ertlicbfeit 
bewußt, ©ad bab ich noch nid;t erfahren, in ber Siebe fo pon einem 
®eibe überflogen ju werben. 3«b f)abe Sßebenbubler, unb pielleicbt 
glücflid;e 9?cbenbubler: nur febein ich ber glücflicbfte |u fepn; unb 
bieß feffelt mich an ibten Triumphwagen, worauf bic fiol|e junge 
?{5merin einberiiebt wie ein alter 6p(Ia, nach ben ©iegen über bte 
größten Könige ber (Erben, unb bie erjfen ^?elben feined ißaterlanbed. 
Unb ich fühl ed, ad; ich fühl ed, baß fte mich fo gan| unaudfprecbli^ 
Hebt! !EBad bad für eine €mpftnbung if?, unb wie ed mein fSefen 
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in t>oUcn @d 7 ldgcn bucc^frcust^ (ann Slinnanb faffen, a(^ »er feQ)fl 
in gcuer unb glammcn unter einem feieren fd^recfli^en ©ewitter 
gefianben ()at 

Dad erflemal, oW »ir unfee 6eelcnt>ereinig(en,gefc^)af> in berSRot^t 

auf ben SKaub, (»ifc^en ©ebtifc^ unb ©cftrdud), unter ben ewigen 
gic^tem bed ^immeW, ouf bem ©ipfel bed 5Konfe SRario. O 
©ett, »ie war ic^ ba in Sieij t>erfunfen unb oerlaren! wenn 
ei ein £eben gibt, bad fo unaufhörlich fortbauert, in welcher £iefe 
oon €(enb winbenwir un^ honitn! 0ie ri§ (ich aUjubatb mit 
fen Äüffen lod, bamit ihre Slbwefenhcit »om SBaU, ben ein iprinj 
ihret wegen auf ber SiiUa ^elini gab, nicht bemerft würbe; unb 
ich wanbeUe aufer mir, nicht mehr bcrfelbe, noch (ange jwifchen ben 
Sdumen horum, that ^cubenfprunge wie ein ^nabe, unb jauchzte 
por unfaßbarem €nt;ücfen hinab in bie £h^(^ ^hberfiromd, 
baf alle ^figet wiebcrhaQten. 

Du foUtefi fte fehen! eine erhabne ©cjialt, bie bad Slu^lefen h«t; 
bep £ufiernheit fprdbed Sßefen. €in froh unb ebel woUäfiiger @e; 
ficht gibtd nicht. !D7it Slbleraugen fchaut fte umher, unb bciauberm 
bem, hoch nid)t locfenbem 0)7unbe. Dad fiolje ©ewdehd ihred fchlan« 
fen £eibed fchwillt unterm ©ewanb fo reijenb hinab, baß man biefed 
por f£Buth gleich toegreißen möchte; unb bie iStüffe brdngen fich 
heiß unb üppig hcroor, wie aufgehenbe grühlingdfonnen. ÜBangen 
unb £inn ftnb in frifd;er S31äthe, unb bilben bad entjücfcnbfie Dpah 
woraud bad Sicht ber Siebe glanzt. O wie bie braunen Soefen im 
Zanie bacchantifch wallten, ber himmlifche Sblicf nach ^ufif 
unb S3ewegung in 0fißigfeit fchwamm, bie nettenSeine in jugenb« 
lither 5traft ftd) hoben, wie fchnelle ^li^e perfd}wanben unb wieber^ 
famen! Doch warum beginn ich (in unmögliched Unternehmen! 
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2)<r genickt fjöc^ilc £oo^ Derf J^afepn^, ben i^re jortcn SItmc 
wie Sieben umpec^ten; met>r (>at fein ^önig unb fein 0ott. 

%ij, unt> fi^ ifi mci)r ^unbcc ber Siatur nod; am @ei(fe! eine Stveat 
tue, worüber ic^ ium erftenmaf mit geheimen 3ngrimm rafe, bag 
fie fo »ortreflicb i(f. O la$ mid^! ruf id; juweilen für mic^ in iSer; 
{weiflung au^; boc^ muf icb bem unbdnbigen 3uge folgen, unb un; 
ferliegen. 3c^ «« geglaubt, ba§ eine Sirne bet 2(rt mich in 

Äetfen unb S3anben legen würbe, unb tobe übet roic^ feib|f; aber 
Sliemanb wei^, wa^ i^ra beoorjlef>t. 

3c^ will ©ir gleich ben falfc^en ifflahn benehmen, bet bei) ©it 
aufffeigen wirb. @ie i(f tei^, befiht ein unmdf igeä iSermögen, unb 
hat Weber Safer, sOJutter, noch @efchwi|ier. 3ht SSntet war ber 
©ohn eineg pdb|llid)en SReffen, unb fie ifi nun allein geblieben. SBie 
um fie geworben wirb, fannfi ©u ©ir leicht oor|iellen ; aber fie will 
ihre $reph<^d behaupten unb fich platterbingg nid)t oermdhlen. 

^ur| barauf bracht ich bequemer unb freper eine ganje 9iad;t mit 
ihr ju in ihrem ©d)!afgemach, big SJJorgenroth unb ©onne bie Slu; 
men ihrer Schönheit befirahltcn, unb ich fr g^nj in ungetiörtem 0e; 
nuffe mein ©afepn mit allen Sinnen barinnen wiegte. 5Seld;e Sieben! 
welche ©efühle! wie fchwanb bie Seit bahin; welcher füße ©cherj, 
wag für 0Diuthwill, wag für Spiel, finblich unb himmlifch! Xrunfen 
unb lechjenb taumelt ich bannen. ’IBohl recht hotte jener Steife: 
wenn man bie 2SoUufi bem £eben abjicht, fr bleibt nichtg aig ber 
Xob übrig. Sic hot fo gan$ bag, wag Sappho ben SBeibern allein 
0rajie nennt, bag £icbrci 5 enbe,_wag fo oft ben fd)önfien unb per? 
iTdnbigfien fehlt, ©iefe oertieht bie j?un(t ju lieben, unb fennt bie 
SOirflichfeit ber ©ad;e mit allen ihren ^annigfaltigfeiten; fie ifi 
eine Sirtuofln barin, unb anbre wiffen bagegen faum bie ülnfangg^ 
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grünbc. ^ei; ii)r f6nntc ©ofcatc^ mit allem feinen unenblic^n iSet^ 
(tanbe nod; in bic 0d)ul« gel)en; Statur felbfl fiberfleigt all« (Ein« 
bilbung. D tvie fte fo blof atö erquiefenbe Scuc^t an einem ^üng(, 
a(^ bolle fufe Xcaube, woran man mit burftigen 3ugen fangt: unb 
bann wieber bejaubernbe unübertoinblic^e Xpeannin ifl bed ^erjen ^ 
unb bei ©eifteö! ©ic^et bep i^rer SSoUfomraenbeit bebarf ftc bie 
3iererepen ber anbern nid>t ©ie ©raufame begnügt ficb, gleich 
©pinne, nicht an einer ©eelc, unb »erlangt nicht, wie fte fagt, gegen 
bie Unmüglichfeit }u (heben; 0 i^ müchte thbricht werben! 

„2aß un^ aufrichtig fepn!" fprach fte an einem anbern Slbenb im 
©pajierengehen nach <Saitenfpiel unb ©efang bep meinen Eiebfofun« 
gen unb jtlagen ber (Eiferfucht. 

„3ebe^ muf ftch felbfl am bcflen ber Prüfte ju feiner ©lücffeeligfeit 
bebienen, womit auf biefe ^elt au^gefleuert worben ifl, unb ber 
Sfage unb ©phäre, wohinein ei bep feiner ©eburt gefegt würbe, 
©ief hebt ben «Olenfchen über SKenfehen; unb macht einen weit gr6# 
fern Unterfd)ieb jwifdjen ben ©raben ihre^ ©enuffeö, a(g ^um (Epem# 
pel jwifchen ben »erfdjiebnen SBeinen unb ihrem ©efehmaef ifl, wo 
man nicht glauben foUte, baf fte alle eon berfelbcn Siebe herWmcn. 
©0 wären bie Könige Halbgötter, unb £öwen unter Siinbern, wenn 
fte ihi'C ©teile ju gebrauchen wüften*)." 

„(Ein geauentimmer ifl unflug, baö mit einer ©eflalt, bie gefällt, m 
roud)i, unb 33ermögen befigt, wenn eö fleh unauflösliche 3och ber 
€hc aufbinben läft. Sine ©öttin bleibt cS, unoerheurathet, Hrrt t>on 
fid; felbfl, unb h«tt bie SBahl oon jebem waefern S)?anne, auf fo lang 
eS will. (ES lebt m ©efellfchaft mit ben »erflänbigflen, fchönflen. 


*) Hiffon Ixpin Xenopb»n fpriebt barüber anberti auj Srfabrung. 
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wi$ig(!cn^ un5 ftnnrcid)f?en; crjiet)t feine jtintier mit 2ufT, al^ fre^ 
wiDifle Äinbec öer Siebe; erhöbt fic^ jum ?0?annc: tm eö bing^gen 
im ^btHonbe tvie eine 0flamn tveggefansen tvorben wdre, nic^tä 
mebt »ermöcbte nach ©cfe§ unö ©emobnbeit, unb f?d) cnblicb t>on 
bem kleinen Sultan felbf!, wclcbem eö ftcb aufgeopfert bdtte, »erachtet 
febtn mögte ; obn einem anbem 23ortreflicben feine ^ocbad>tung 
»irflicb auf eine feelenbaftc 2lrt, nicht blog mit ianb unb SBorten, 
erfennen geben ju bürfen." 

„3(h »erbe bieg einem <pro^pero nicht weiter au^einanber ju fe^en 
brauchen; unb ferner nidjt, ob baö 553obl bed Staatd ober ©anjen 
baburch gewinnt ober oerliert. Sie etwanigeSGnbe fann man ftch 
ja »ergeben (affen ! unb eigentlich if1 ed bei; und nid;t einmal eine 
gegen bad fed;(?e ©ebot: fonj] würben biefeSebendartfrommeSCegie« 
Hingen nid;t gejiatten 

„2Bad bic (Eiferfucht betrift: fo i(I fie gewig, wenigflend auf ®urer 
Seite, eine mfnatürlid;e Seibenfd;aft, unb entfleht gan^ allein aud 
armfeeliger Sd)Wdd;e, ?D?angel, ober SSorurtheil ; ?>rüber unb ^eü 
ben, jeber werth ein SJiann |u fepn, feilten ftd; eine Jeeubc baraud 
machen, ein fdjöned 5Beib gemeinfehaftlid; ju lieben. Ser geringile 
©enug wirb burdj Slntheilnehraung mehrerer »erftdrft, unb gewinnt 
baburch crO feinen »ollen ©ehalt: warum feilte ed nicht fo fepn bep 
bem grögten? Unb iji eine junge Sd}önheit nicht im Stanbe ihrer 
»iele JU »ergnügen? Sßerliert ber eine etwad, wenn bet anbre auch 
»on berüuelle trinft, woran er fchon feinen Surfi gelöfcht hat? 3n 
einer guten bürgerlichen ©e|ellfd;aft foUte platterbingd aud; gcfell# 
fchaftliche S'cbe unb^reunbliihfeit fepn; allein wir fönnen und »on 
bem Ärebdfchaben ber 23orurt(;eile »ieler ^ahrtaufenbe noeft nicht 
heilen. Sind unb eind i(l wahrlich nicht »iel mehr ald einfteblerifch 
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nnb gegen bie Slofur ; fte betjöuptet begwcgen auc^ immer i^rc Siechte; 
wie jebec mcif, ber nid)t ganj blinb ifi. ber großen 0}?annigf 
faltigfeit mtlr ei Unftnn, jeberjeit von blofem l^rob $u (eben. 3ebet 
SRcnfd) epifhctt für fidj, unb in feinem onbern; wenn bieg bie Sflotut 
getnoUt bntte: fo wären wir |ufammengewad}fen. Unb ge^td nic^t 
fe unter allen anbern 0attungen »on Xbiri^^n, 0rad unb ^raut 
unb Säumen? 3 ebed wreinigt ficb mit bem anbern nacf> 0 elegcn# 
beit 0 3br Slrmfecligen, bie3br frinen Segriff non 2eben unb %ttr^ 
beit bubt unb 0rofbeit bed ^b^rafterd! X)ag bieg bie reine wahre 
8u(! i|f, mit feiner ganjen Werfen, fo wie man i(?, wie ein Element 
gittlicb einzig unjerfförbar, lauter 0eföb( unb 0ei{f, gleich einem 
Xropfen im Djean burd) bad SKeer ber SBefen ju rollen, oUe^ Soll# 
fommne ju geniegen, unb oon allem SoUfommnen genoffen |u wer# 
ben, ohne auf bemfelben Slecfe fleben ju bleiben. ©0 halb etwad gan| 
genoffen i(?, weg baoon! £)ieg iff bad allgemeinfie 0efe$ ber Statur, 
wobureb fte ftd; ewig lebenbig unb unfierblicb erhält" 

3ch erfd;rü(f unb erflaunte über biefen fpinbarifchen ©chwung; fo 
weit holt ich meine iphilofophie noch nicht getrieben. 9 Bad lernt man 
nicht in 9 lom? ei bleibt gewig in jeber i)cfidftcht bie ^uptflabt ber 
SBelt 3d> fuh ftr an, wie ein junged 31 rabifd}ed 3 fog, bad nie ^ügcl 
unb0ebig erfahren, mit flatternbenSiähnen burch bieSlurenfchweifl 
unb mit üppiger Äraft über alle ^?eden unb 0räben fe$t 
6ie lächelte über meine Serwunberung, milberte ihren feurigen füh^ 
nen SIblerblid, fagte mich {ärtlich be^ ber ^anb, unb fuhr fort: 
„SJenn man mit <£ud^ SBeifen fpricht : fo mug man wie 3rno unb ipiato 
reben, unb fich bem ^öchffen nähern ; fonfl habt 3 ht uur SDIitleiben 
mit und ©d;wad)en. 01aube nicht, bag mein ^er^ aud mir fprach; 
ed waren nur 3 lbf!ractionen falter Semunfr, unb leidste Slüge muth^ 
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»iUiger ^(^antafie, £)ic^ )u nftfcn unb |u warnen. D Du bifl mein 
Slbjotf, tc^ werbe Dii^ immer lieben, fo (an^e Du mir getreu bleibfl; 
nnb ic^ ^abe feine foc einem anbern, fo lange Du e^ fe^n 
wirft, jfennf! Du etwa einen, ber fo oiel fiber mich oermöcf)te, at^ 
Du? fo oiel fiber mic^ oermoc^t biitte? Stur fc^weig unb oerbirg, 
unb (af un^ unfre @!ficffee(igfeit im ©tillen geniefen ; benn Du 
fle^jt, ic^ bin oon ^einben umringt, bie mief^ unb meine @fiter )ur 
95eute machen wollen." 

Stilen bief iff ©cf^atten unb nic^tä fc^ier gegen ba^, waä unb wie 
fle ti gefügt f>at, mit einer £eid;tfertigfeit, unb einem ©piel »on 
SRienen unb ©ebebrben, unb Raufen unb fragen unb Slntworten 
unb Q:rrött)ungen unb SBegwenbungen be^ ©eftef^t^, unb al^ ob il>r 
manef^e^ nur entfcf^lfipfte, bag icb mtcb fd^dme, e^ bingefebrieben $u 
boben. Doch mag ber bloge 3nl)alt allein Deiner SRoral, wenn Du 
notb bie alte baft^ genug ju fd^affen geben; id? wcnigitcn^ bin mit 
meinem 2atein am (Enbe, unb benfe feine ©panne weiter mehr bar; 
fiber hinauf oon ben SBonncftrubeln bei 'Parabiefifd;en 2ebenö ben 
meiner 3nuberin ergriffen unb fcflgebalten. 

Stacb biefem fonberbaten Biebetigefprdcb ifl nocf> fonberbarer, bag 
fie feiner Slu^fcb*i>^ifungen befdmlbigt wirb, unb alle Slbbati nichts 
wiffen, bie fteb an i^r blinb fcl)<iu<^n- ®i^ b^tt ftcb eingejogen 
in ihrem ^allaff auf, wenn fie flcb nid;t auf ihren 2anbgfitern 
befinbet, unb bnt eine alte 58afc bep fid); unb fo führt fie bie SEBirtb; 
febaft mit ihren ^ammerweibern unb Gebienten, ©ie weig fteb fo 
»on jebem (Ehrerbietung unb ©ehorfam ju oerfebaffen, bag fie 
feinet Sitanne^ baju bebarf, unb ihr alter iSormunb, ben fie noch 
erbt, gute SJtuge bal- (Sntweber ihr SJater ober ihre SRuttet mfiifen 
augerorbentlicbe SJtenfcbe« gewefen fepn: fonf? fann ich ci nicht 
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begreifen. Sßepbe finb er(? »or wenig 3«t>Kn notf> einanber ge# 
florben. 

Ctwaä t>on bem 9idtbfel fann )Dir noc^ ba^ erfie 0efprd<^ autfebtie# 
fen, wobureb icb mit i^r befannt würbe, wclcf^e^ wir jufnmmen in 
einer @cfeQfcf)aft bidten, wobin icb (ur^ nach meiner Sinfunft ben 
J^arbinat begleitete. betraf bie brei^ großen Siebter ber weifeb^n 
Sitteratur, ben SDante, ^trarca, unb S3occaccio. S^on bem tebtem 
behauptete ftc, baf er am mebrflen ^enfeb unb ber flögffe, unb, 
gegen bie gewöbnlicbe SRcinung, am mebr(ten Diebtfr gewefen wdre. 
^u^ feinen SRooeUen allein leuchte unenbHcb mehr Srftnbung^geifl 
beruor, aW in ben 5Berfen ber bepben anbem; unb bief bejlimme 
boeb b««ptfücb(icb ben Kang ber Siebter. 58er^ unb SXeim fe9 nur 
SJerjierung, wie Siebt unb Debatten bep bet SiJfablerep, unb nicht 
baä ^efentlicbe. Unb auch in Sbnrafter unb €praebe bürfe man 
ihn ben guten Älaffifern an bie Seite fepen. 

3eb »nnb ihr bagegen »erftbiebneö ein, unb fcbcr|te über ihre Ser# 
tbeibigung biefrä gefährlichen weiblichen 9}?orali(fen. Sie }og fleh 
mit unbefcbreiblicber Slnmutb unb leichtem SJip au^ ber Schlinge; 
unb bcfchlof, et habe bie Sitten feiner 3eit gefchübert, unb eß gebäre 
}ur SoUfommenbeit von ^elb unb ^elbin, alle SBege unb 3lbwege 
eine^ Sanbe^ ju fennen; unb ei höbe noch SRiemanb jum Sorwutf 
gereift, burch «nbrer Schaben flug ju werben. „3ch betrachte bie 
JTomäbie be^ Sante, fägte fte ernfibaft binju, eigentlich nur atö eine 
Satpre über feine geinbe. Uebrigen^ war er ein SOJann wie ein 
gel^, welche^ auch f<m^ ©eftalt jeigt, »oll b»bcn €br9d$cä* ©« 
leptere bat ihn »ermutblich }u feiner un»erftänblichen Xbcologie unb 
^b*i®fopbir wrleitet; er wollte über bie berubmteffen ^erfonen 
feineä ^eitalterP h<^crragen. SBenn er ^raft genug gehabt hätte, 
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bie ^obmtdnncr ju t>erad;ten, unb einen bcfTcrn ^[an ju feinen 
@ebid;te nxS^'.te, a(ä ein fo goti^ifdK^ 0emirc: fo n>dr er oieUeic^ 
eine neue 3lrt ^omet für un^. (£r 0tdrfe, Seuec, tiefcd ©efö^i, 
€inbi(bung unb männlid;e SBücbe. X>ie €d;icffale nctc^ feiner 93er; 
bannung liefen i(>m nicht iHuhe unb Weiterleit genug/' 

„Petrarca geht |u uiel in ber 8uft; hoch entjücft nicht feiten (auter 
unb rein fein hitnmlifcher 6ci(i, in guter ©efeüfchaft gebilbet 21Uein 
93occaccio h«l «>it mehrflen 92atur, unb war am mehrfien unter 
feinen 9}?enfd)en: unb hat befwegen auch am meht|ien gewirft 
an ihm tabeln i(t, muf man billig auf 9iechnung feinetl 
3eitalterg fehen." 

3ch Wörbe einen ?0Jann wegen biefer Urtheile nicht bewunbert haben; 
aber ft^ bezauberten mich non fo fd;önen Sippen auä {wep ißerlen; 
reihen Höhnen hervor. 9Baä für innrer ©ehalt gehörte nicht baju, 
biefelben in SBepfehn eine^ Äarbinal^ au^jufpredjen! 

ifi ein 01ücf für mich, baf ich fte fv fanb; mit ihr h^tt ich i>ie 
£hvt()eit begehen fönnen ju heurathen, unb alle meine brennenben 
Qbegierben unb Wefnungen in ihrer Siebe bdmpfen ju wollen. 9^ 
ben 0runbfdhen, bie fte wenigjten^ au^zubenlen im @tanbe war, 
wenn fte biefelben aud; nicht auelüben follte, würbe mir biefed eine 
erfprief liehe Ghe geworben fepn! 3ait®«ft<?en ifi wieber wahr, mit 
93erfianb fann man alleel anfangen; fte würb ei fchon fo gemacht 
haben, baf auf bepben 0eitcn nichts böfe^ erfolgt wäre. 3eboch 
nur ber fernfie ©ebanfe, in einen gewiffen Drbcn hinein ju gerathen, 
treibt mid; auf unb von bannen. 

91ber id; weif felbfi nid;t red;t, woran ich bin, unb bie Weillofe foppt 
mich, ^oth einen Wauptpunft hab id> vergeifen, Dir {u erzählen: 
fie macht unb fingt au^ bem Stegreif vortrefliche 93erfe, mit einer 
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fo tonüoUcn ftlbcrncn Stimme, ba^ (tc alle Slugcnblicf eine SOhife 
anf bem ^arnaf, ober eine ©tccnc in ben Sluif>en nocficUcn fann. 
Dief bringt jtmfcl^en unä grofe (Erg 6 ^iid}feit bcr«or in Sinfamfett 
unb 0 cfeUfc^aft f unb fic fagt im ©cbcr^, wir mdeen fo für ein« 
nnber gefebaffen, um bie erfte ftiften ju fbnncn, wenn nic^t 
febon ein onber ^aar ben Siueb nUec Ungläcflicbcn, bie an biefent 
^o(be {iebn, auf (teb gelaben bdtfe. 

21 cb, »er »eif, »ie bief enben »irb! SRir i|l fo »arm in ber ®ru(i, 
ba§ micbd »ie auf einen ^unft brennt, unb babep )u»eilen bange, 
^ine ©lutb fd;eint mein innerffe^ Beben anjugreifen unb baoon |u 
jebren; id> gebe herum »ie ein Ib»f/ <»n einem ©djujfe blutet 
3 n Slugenblicfcn fahr icb oor ©ebrerfen jufammen, »ie ein )unge< 
SHinb, bem ber £ 6 roe brüllt 3^) »einf S^b^Kit oerloren, 
unb fann mich nicht ermannen. Slber »enn icb 5trdfte am 
fpanne, fann id) noch einen ©trief jerreifen. 31^ ©emirami^, 
ba^ icb ^it unb breit t>or ibr in ©üben unb SJorben feine geepffatt 
6 nbe! ©ott im Fimmel, ba$ fte fo allen SKei} hoben mu§, »omacb 
mir je gelüftete! ©ie bat einen ©li@ in ben Slugen, »omit jte alle^ 
nieberfebmettert. 

Süoeb »a^ rafe icb? »iebt glficflicb/ emporgeboben |u ben 

©temen? 

©er $!Babnfinn mu^ Dir in Deiner Bage gefallen. 

3cb fi$e noch im 93atifan, »eil i^ b'«r am bequemflen (u ihr fomme. 
23on ber SSilla SOtebicig i(! eß ju »eit, unb ich befftrd;te, man mfiebte 
über mein Ülu^bleiben 93erbad;t fd) 6 pfen, unb mich beobad;ten. Der 
^arbinal ift ein ©cbalf ; 0 id; merfe, ba$ er feinen S3ogen au^ auf 
biefed 3 iel fpannt, unb feinen ipfeil babin richtet 
SJtein ipctruö ift eine junge böbfd;e SKobrin oom ©enegal, bie noch 


Digiiized by Google 



240 SBcrfc. ®icrt<r ©anö. 


tocnig 3^a!idnifc^ «erficht. ^I( fie fo in ber^uc^t, t>ag 

fie bfp öcr geringlTen Untreue fcefurdjten muf, «uf 6er ©teile nieöer? 
geflogen ju »er6cn. 

Sie noc^ immer fc^önen un6 Reitern borgen bring ic^ im 
Mbcre }u, (dfterlic^ ! blof um mid) }u ^erftreuen^ un6 auf anbre 0e; 
taufen ju fommen. SIber ülpolloniod unt Sfgefanter oerfle^n 
i^rc ^unfl toc^ auch fo, tag fie mic^ allemal frä^ ober fpät mit 
if>rer ©c^ön()eit unt 2Babrbeit an ftd} ioefen unt einnef)men. D 
mie erl^ebt bieg meinen 0eift, tag er folc^e ^rfiter ^at! SSir fint 
ewig, unflerblic^, bewegen und felbf!, unt fef^affen; nic^td fannnnd 
©c^ranfen fc^en! Sie3J?aterie, tie meinen frepen 58oge(fIug f>emnu, 
werf ic^> ab, fo batt ic^ will. 

3(f> bin für f>eut ind ©erwärmen ^>ineingerat^>en; SSRorgen mef)r. 

SÄom, Sejember. 

92ad^ einigen Xagen ©cirocco, ter tKegen in 9Solfenbrücf)en evgog, 
(>at ftef^ ^eute mieter eine flare Xramontana eingefiellt; ^ügel unt 
X^dler unt 0ebirge fc^weben weit unt breit in lauter erquiefentem 
j^immel, unt ein leidster Slet^cr hebt oon ter €rt’ empor unt oon 
bannen. Sieg fint meine (egten ©tunten im iOatifan; id> will, ic^ 
mug nun fcfjeiten. 21c^, fcljeiten Pon ter Äunfi überfjaupt! fie ift 
meine S&eflimmung nid^t; id; ()abe mid} nur jugentlid; getdufc^t. 
SRaef) tem gef)eimen @efül)l, tag ter gntjwecf aller Spifiens ifi, 
gut )u fepn, unt @d^önl>eit $u geniegen; unt tag ®ott felbfi feine 
antre ©Ifidfeeligfeit l)abe: wdl>nt id>, am erflen meine $eru()igung 
in ter CIRaf)(erep ju finten ; unt arbeitete mief; ^erum mit Xraum 
unt ©djatten. ^jerj untöeifi tradjtct nac^ einer frdftigern iRaf)rung, 
unt fintet tiefe allein in ter (ebentigen iRatur unt 0efeUfd;aft 
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Der 0D?enf(^en; in tvicHic^em 5(ampf unD Xrieg, unD Siebe unD- 

Triebe mit Denfelben. 9Bir fint> Die Duinteffenj Der ©c^bpfung fnr 

einanber; allein unfre Sreunbe unb geinbe, unb einer beä anbent 
• 

Seule; ftnb für einanber bie bbebfie ©pbbre |u banbeln. 

SIber acb, ©ebeiben i(! ber eigentlicbe Xob, t>or bem bie tßatur ftbau# 
bert! mein Seben blutet, unb icb fann mich noch nicht ganj (o< 
reifen. 9Bdr icb 5SünfUer unb 0)?itgenof einer alten Slepublif: fo 
fbnnt icb t)irllcid;t au^b<trcen, bi^ mich ber ©cblangenfTrom ber 
(Emidfeit wieber in feine (lare Stuib aufnimmt; ober al^ neuen 
©ebaum an ein anber Ufer im Weltall fe^t 0olbne 3^ten oon 
3ltben, mo fepb 3br bin? n>erb icb ^^inen ©ebatten t>on (Euch auf 
biefem <Erbenrunbe micber fiinben? 

X>ocb, mag fag icb, 9}?itgencf einer alten 9lepubtif? 

Spdtt icb in bem glan^enben Seitatter gelebt, tootin ©ofratett auf« 
rou(^d: fo b^U icb nteine ^Dlablerep getoif noch eher ald er feine 
0ilbbauerep oerlaffen, unb fie mdre ni^t einmal ©piel ^r mich 
gemefen. Ißlutarcb lallte frepticb finbifcb, mie manche^, nach, in 
gan{ anbern Umflünben: „Welcher gutartige Jüngling mirb 
^bibiad ober ^olpflet fepn mollen!" !Rotb brennt mi^ ber 
tpfeil, ben mir ©emetri tief inö Seben abbrfiefte. 
tJlacb ber ©cblacbt bep i)>Iotaio bii? in ben ^etoponnefifcben Ärieg 
hinein mar 31tben ein balbeä 3nb<^bnnbert tag Xom oon ©riechen« 
lanb; jeber ©ärger über bie3nfeln unb Äteinapen febier gürfl unb 
^err, unb alle S)unjl ibm unanftanbig, bie nicht {um gelben unb 
©taat^mann bilbete. 

Ueberbaupt aber bnde febon oorber ©olon mit feinen 3^nf« 
bunbertf^efflern, Keitern, unb ^albreitern, unb f. f., ob# 
gtei^ oon ber Sage ber ©a^)en oiclteicbt baju genbtbigf, boeb ^rger; 
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unt> 0ctvic^t fuc öa^ ^Betbieafl eingefü^ct: jebcr war 
unrbri, ber nic^t t>on feinen Dienten lebte, er tnod;te mit d^ttlic^et 
!EBiffenfcbafit unb Äun(l (teb feinen Untcrbolt erwerben. 

2)ie erbobnen 6ieger über ben grofen iwönig batten Diecbt, fitb 
biefen nerwünfebten ^aa§(tab nom ^alfe ;u febaffen; wäre bet^^ 
nach nur ibr €enat unb Slreopag bep feiner SBürbc geblieben. S)ocb 
icb will bicenon nichts weiter reben; £ufian bat c^, mit bem 
ireffenbflen SSifee in feinem SJfeincrftücfe, bem 3et>d Xragif oö, 
genug Idcberlicb gemacht. 

©er 2ebrer beö SQSeltbejwingerö wic^ aWbenn na<^ ber reinen 23er# 
nunft ben j(änf!en im 0taat ihren Diang an; unb fagt: alle ^unf! 
ijl unebel, bie 2eib unb Seele ber ©ewanbtbeit beraubt, ftcb frep ju 
regen unb ju bewegen; folglich wobep man jt^cn, ober in einer 
gezwungnen Stellung unb Sage fepn muf. 

©ie bilbenben 5tunfte m6d;ten freplich nad; biefer Siegel übel weg# 
fommen, befonber^ bie SKablerep, wenn bie Slrbeit babep, wie 
?Kichel 2lngelo behauptet, Äinber# unb 233eibermd§ig i|i. 3ebocb 
auch ftlbf! bie ^büafopbie: wenn man fo piel lefen unb fchreiben 
müßte, aW ber Stagirit gelefen unb gefchrieben bat; unb nod; mehr, 
um fo weit grepbeit ber Seele bie beö Seibc^ überfieigt, bie 
ebrwürbigften Slemter. 9J?ein iJiachbar bict mit feiner brepfad;en 
Ärone wdre ber ^auptffla»; gebunben wie ein 2Q3i(fellinb, ber alle 
2Belt lö(t! 

Slber bat? befle i(t, man weiß ftcb bep biefem allen fchon fchablo^ ju 
halten, unb perfiebt bieß nur auf wenige Xage unb Stunben. 
Uebrigenä batten bie ©riechen batin Siecht, baß beqenige ftd> jum 
^anbwcrler erniebrigt, weld;er feine Äunfi bcö bloßen ©ewmnfitJ 
wegen eineö anbern beliebigen JBefeblen unterwirft, ©aö 2Berf 
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j{( hingegen au(^ toicber immer feinen SHang ; unb eine S3enu4 
oon £i|inn bleibt auf alle 9Beife eine ! 8 enu^ non Sijian, unb gerät^ 
nie an SBcrt^ oon Srfinbung unb Slrbeit unter bie ^ofen unb 
©tiefein »on ©c^ufiem unb ©c^neibern. ©elb(! bie ©efege ber 
bof>en <£l)re foUcn bie 5Cun(i nicht ju ftreng unb genmltfam feffeln; 
feiner i(I gleich am Biflc! jeber hilft f»ch fort nach t*«« Umffdnben, 
bi^ er bahin gelangt, unb einigermafen herrfcht unter wenig dchtem 
©efähl unb einem Raufen @ahn unb 3)^obe. 

Sfir je§t nur noch einige Beilf« aW geringe ©puren meinet glflcf# 
liehen 3lufenthalt^ in bem wahrhaftigen S3eloebere oon innen unb 
aufen. 

SBehmüthig muf man |war ba^ ^dufchen Siuinen betrachten, wenn 
man an bie unjdhlbaren ©chd^e bei Sllterthum^ benft: an bie 
hunbert metaUne Äoloffen ber 3 nfcl Sihobo^ allein, ober bie manchen 
hunberi SJIeijferfiücfc oon £pfipp; gcfchweige bie S5filferfch<tft^tt 
oon ©tatucn ju £)clphi unb Sli^, bie lßrad)t unb ^errlichfeit oon 
Slihen, j^orintl), ©nib, €phefo^. €in ©rieche oor ben ?i 6 mifchen 
SWuberepen würbe bie heutigen Slntifen inögefammt gleichfam an# 
fehen, wie ein £ucuU, oon ber Xafel aitfgeflanben, ein paar oer# 
fchimmclte l&rocfen auä eine^ IBcttlerä ©acf. Unb hoch fchlagen 
jte allen unfern ©tolj nieber, unb jeigen un^ beuflichcr unfre SBar# 
bare^, alä irgenb etwa^, waä übrig geblieben ift 
S)?an begreift nidjt wohl, wo bie Sllten bie 5fo(ien nur ber SKaterie 
hernohmen, binnen fo furjer 3 eit eine fo große ? 0 ?enge oon Äunfi# 
werfen aitfju(lellen : ba heut ^u Xag nicht bie griffe Monarchie ju 
leiften im ©tanb ift, wa^ }um S3eptpiel in bem fleinen ©i(ilien nur 
ba^ ©anbforn, bag fauin bemerfbare ©irgent, that JDieSSer# 
wunberung be^ SEenophon, in ben blühcnb|?en Seifen ber Äunf!, 
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unt> »0 feie ©ricc^ien fc^on fdbjl »on i(>ccr jhcngen Scben^art fc^c 
abgcwtc^fn waren, übet t)ic ©cbwelgereij bet Werfet, baf (ic ibce 
©(^(afiimtner mit Xapeten belegten^), bamit bet unnachgiebige 
©oben nicht |u hott gegen ihre weichlichen §nfe anfhrebte, fann 
un^ einigermaßen ben ©chlüffel baju oetlephen. $ohe ©elbflfldnbig; 
feit M SWenfehen, ©ergnügen be^ ^erjen^, tmb greube M &eiftci 
aa !£Bahtheit unb ©chbnheit ging aller teeren Fracht Por; bie 
©tdtfe fcheute ben Äiöel erfchlafftcr ©innen. Unb bie 
fleinfie Slepublif, wo |u gemeinfchaftlicher £ufi jeber fo benft 
unb für feine iperfon abbricht, fann ©erge oerfeben, unb eine 
anbre Statur fchaffen. 

©0 gWnjf jeboch, jut (Ehre unfter SCeligion fe^ eö gefogt, bie noch 
ba^ einzige allgemeine ©anb i|l, ohne weitere ©ergleichung mit 
ben Sillen, auch jebt manche^ drmliche ©tdbtchen in 3(oüen mit 
einem hiwmlifchen ©ilbe oon Staphael ober (Eorreggio wie ein ©tem 
heruor gegen ungeheure E)ieiche in Sßorben, nd^tliche ^üfien, wo 
feine ©chßnheit erfcheint. 

Spftpp, ber wie Slpelle^ in feiner Slrt ben hb^fien ©ipfel ber ^unfc 
erreichte, goß alle feine ©übet au^ €rj: weil bet ©efang ber ent^ 
jucfenbfic, wo mon bie SRufil, unb bie (poefic bie eotlfommen(ic ijt, 
wo man bie ©prache nicht merfl; unb fo geht eb m ben bilbenben 
Äünflen mit ber SIrbeit unb ber ?Diatctie, bem Reichen. • 

3n ben feierlichen ÜBerfen be^ iphibia^ unb (polpflet ton ©olb 
unb €lphcnbein erfcheint bie j^unfl noch toie eine gefchmütfte unreife 
3ungfrau: in benen be^ ^ra.tilele^ unb £ifipp »ir eine iphrpne 
au^ bem ©ab hertor. alleä frembe terbunfelnbe abgeworfen, in 


• *) Jfpropdbic 8. S. 8. Ä. 
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Ifbenbiflfr SBeUtommen^eit ©tc wollten bic Sorroen, bai SBirffame 
nur, gleie^fam in bif ©eeten jaubem, ba^ 9BefentÜ4)e, fester un; 
fic^tbar bobep wie bie 06tter; unb oerbannten alle ^ra4)t, bie batf 
^uge ab|ie^t unb ben 0ei(i bdmpft. 

©0 gebrauchten bie großen SRabler biefer 3rit nur bie notf>wenbigf!en 
färben; unb gleiche S3ewanbtniß h«t mit ben Dieben beä iö<* 
mofihene^, ber weit oon bem nicht feiten eitlen 9Bortfchwall be^ 
Cicero entfernt ifl Unb fo finbet man bepm ©opholled unb Suripibe^, 
bte früher jur reinen ©chbnheit gelangten, dußerf! wenig ober nichts 
oon bem ©panifchen ^omp. 

Unä i(! pon ben ^eiffem, welche bie £unff auf eine ©tufe 
festen, namentlich nichts übrig. IDaä meiffe ftnb ^Silber unb Kopien 
oon Sehrlingen, bie man auf bie 0ipfel ber Sempet unb ipalldfie 
iu Diom unb oon beffen £anbhdufern ffellte, wel^e mit ber Seit unb 
in bem ©etümmcl bei Ärieg^ unb ber SBarbarep h^unterfJüriten, 
jerfchmettert unb im ©chutt ber oerwäfieten 0ebdube begraben 
würben. Diach langen ^nhrhunberten grdßli^et Slacht, bie in biefen 
©egenben bie fOienfehheit benebelte, hnt man, wie nach unb 
©ilberminen, bie SBfinfchelruthe wieber auf fte angelegt Sie 
^leinobien aber ftnb fa(! alle gleich }u lUnfange weggeführt worben, 
in ©chiffbrüchen unb auf ihrem urfprünglichen SBoben in ©riechen; 
lanb felbfi in man^erleh Serfiörungen oerfchwunben. Unb hoch 
haben wir baran genug, um wenigfien^ ben ©efehmaef ju befommen; 
wie an etlichen, obgleich nicht ben befien, ^lafchen Dtefl Sacrima 
€hrifh unb anbrer fdfilichen ©etrdnfe oon in €rbbeben untergegang# 
nen fSBeinlagern. 

Sie ©ache h<U folgenbe Sewanbtniß: 

Sie alte Jlunfi theilte ftch in befonbre J^laffen oon ©chdnheiten, unb 
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Mc grofen (DJcijIcc bcciferten fid), t>a^ 3t*wl t>on jcbcr »oüfommcn 
tarjufldlen. SiBenn nun einmal Da^ ^öd;|lc ba n>ac: fo blieb ben 
anbern nic^td übrig, al^ ein dbnlicbc^ nad^^umatbcn, n>cnn fic in 
biefec Älaffe arbeiten foUtcn. 9)?an fann fagcn: ^^ibia^ l>at ba^ 
Problem nom 3up>tt'r aufgclöfl; unb fein ISilb bauen genog aUt 
gemeine ^erebtung an bem berübmteften 0d}aup(a^. 6o ging €i 
mit ber SJenu^ bc^ '}>rfititelc^ unb Slpelle^, ben berübmtcn SIpoUen, 
0){erfuren, 3unoncn, iSiineruen, 31ma jenen; bie anbern muften 
ihren 2Beg cinfd;(agen, ober mürben nicht uerflanben eher geachtet, 
menn fte biefelben nid;t übertrafen. i£in guter Äepf fchaut auch 
bur^ fchmadjc 3?achahmungen ber erften erhabnen 3JJdnner ©efüht 
für germ unb eigenthüinliche Schönheit jebeö ©anjen. 

Der Jorfe, ber garnefifchc ^ertuteö, ber (i5ovghcftrd;c) gechter ftnb 
|um SBepfpiel gcmi§ hohe 50?ei(lerf?ücfe ; bech finben mir bie üßaroen 
ihrer fich nennenben Slrbeiter bep ben ^Iten nid;t aufgejeic^net. 
SBarum? fte maren blef S^achahnier beä fchen erfnnbnen, unb 
brachten nid;t^ ncueö hrruor, um befenbre SlufmerEfamfeit ju eu 
regen. Unb fe {önnen mir nech in ?iem ben ©eift beö 
^elpflet unb ifrajiitcle^ fdjauen, ehne etma^ öen ihnen felbfi ju 
höben, greplich mürbe für ben innigen 5BoUufiftnn nod; ein grofer 
Unterfdjieb bep ihren Originalen fepn. 

Die Pier ©tatucn uom erften Stange ber alten Äunjl im Sßeluebere, 
unb, nebfi menigen anbern, auf bem ganjen «Srbboben, finb ber 
SIpollo, ber Jorfo, ber 2aofoon, unb fo genannte Slntinouö; nach# 
bem ber leptern bod) einmal ber ehrenrührige Eßarae uon blinben 
Slntiquaren aufgehdngt i(t. S)ian hat biefelben in ^Oerfen unb ^rofa 
bi^ jum €fel befchrieben, ihre ©ip^abgüffe mie ’3lpc|lel ju dürfen 
unb Reiben terfanbt, jeber neue ^nfömmling trdgt ^Inmerfungen 
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darüber in fein Xagebue^ ein: unb bep allen i^rebisent auf ben 
£)äd;ern ftnb wie fc^litnmer seworben; fein £eon(^arbt ba SSind, 
fein 9)!id}cl Slngelo, fein 9iapl>acl iff mcl)r aufgeftanben. Snfiatt 
baä £id;t |um ^edweifee |u »d^lcn, ^at man bie Stugen baran 
»erblenbet 

£>a^ grbfte ^uffeben 1)at ber Saofoon gemacht; weil iptiniu^ noc^ 
mitten unter allen ben l)5d}ffen ^eiilerfiäcfen bec £un(! bauen 
melbet: et fep ein SBerf, allen anbern ber ^ablerep unb l&ilbbauer« 
funfl uoriu}iei>en; unb man be^ bem ^üeifauif unb ab; unb auf; 
ftbtciber glauben burfte, bie| fep nid;t feine eigne 2icbling^meinung, 
fonbern bie ©timme tei bamaligen iKömifeben ^ublifum4 ge; 
wefen. 

€inige voll uon ben SBunbem beß ^olpflet unb ^rapitele^ 

gingen fo weit, baf fle mutbmaften, ber £aofoon möchte au^ bem ' , 
3eitaltet be^ ©efcbid>tfd}wifcct^ ber Statut felbft, unb fein £ob ein 
gew6l>n(icbeä ©elcbrtenfompliment fepn; allein ber Slugenf^ein 
{eigt jebem €rfabmen, baf bie ©ruppe auä ber feb^nfien S31ütbe 
ber jlunfl (lommt 

©onberlinge wollten (te im ©cbwinbel bed ^arabopen, um Pielleit^t 
bem iOatifan webe }u tbun, jebotb gar )ur blofen ^opie macben, 
weil^liniu^ ferner fagt: bie alleroortrefli^ffen ÄfinfHer bdttennatb 
gemeinfcboftlicb gepflogncm Katbe ben £acfoon, Äinber unb Brachen, 
alle^ au^ einem S5locf Sltarmor uerfertigt; unb fte befteben ofen; 
bar au^ (wep ©tücfen, unb wenn Slgefanber unb feine Si^eunbe 
nicht Beit unb 31rbeit uergebenä uerfebwenben wollten, au^ mebrern, 
ba ber ©obn {ur linfen ©eite fonfl um einer Xafcbenfpielerep willen 
unftnnige SItübe wärbe gcfoflct bnben. ^liniud fab oermutblicb bie 
©nippe au^ einem niebrigen ©tanbpunft, unb bie Susen waren 
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«erfiecft, wie fie bep Dero redeten @of>ne noc^ ftnb, wenn man nic^t 
^infieigt; unO ti war fd)on in bcn alten Seiten 0J2obe, baf bie iUuf« 
fefKt ben 3Infommenben COJdbcc^en wie SZeligion oocfc^wa^ten; unb 
ber 0 ef(^i(^trcf^reiber bec Sßatur ^at in ber €i(e bie( ungiaubUc^ce 
Sabeln ftd) aufbinben lajTen, wenn ec bep feiner £eben^act nod^ nid;t 
re 4 >t auöflefc^Iafen fjatte. Snjwifc^cn will ic^ bem waefern Spanne 
|)ier nie^t |u Seibe ge(>n; ec fagt fonfl Dinge mit g5ttlid;em Sßec.' 
(fanb, unb juweilen erhabne ipoejle. 6 ein üBeef ifi wa^rfc^einlicf^ 
ber erpe Sufnmmenraff be^ ungef)euern 0 anjen^ unb bie Rolfen; 
brücke »on geuerafelje au^ bem 50efut> erftieften i^n, beuoc er nur 
bie iwepte ^anb baran legte. 

ip wof)( eine }u f)anbgreiftic^e mora(ifcf)e llnmögtic^feit, baf ein 
jbfinpler, bec fo ^dtte arbeiten föttnen, einige bec frdpigpen 3 abce 
feinet Sebent mit blofem inac^mac^en o^ne weitern Sweef foUte 
«erfef^wenbet ^aben; unb baf bie ^opie, gerabe wo ba^ Original 
panb, burcf) ein ^unbec 00 m .^immel gefallen, unb t>ai Original 
bafüc »erfcfjwunben wdre: um p(^ bep Srdrterung biefei fplben# 
Pec^erifc^en 23erbacl;t^ länger ju »erweilen. 

^an ^at bi^ jept baä £cb be^ ipiiniu^ entweber für blof übertrieben 
l^ingefagt gehalten, unb pcf> unter ben oerlornen ^ 6 cf>pen SOJeiPeci 
pden ber erpen ^ünpler, 00 m 'P^ibia^ an bi^ }um £pppp, ungleich 
»ortrepic^re Silber oocgepellt, ober bie Did^tec ^aben nur ben 
fc^dnen Slu^bruct ber Saterliebe in bec @ruppe angepriefen, unb 
ber grofe ^aufe f)at mit feinen ^ugen überhaupt feinen wahren 
<£nb|wecf au^ ber Sorpellung Kopien fünnen, unb gebucht: ei ip 
unglücflic^ genug für unti, bat Bwen unb 0 c(;tangen in ber SBelt 
Pnb, warum foll man einen guten ^ann mit feinen ^inbern noi^ 
bamit in (DSarmor quälen felgen? 
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(li »dr ftfirculic^, wenn man fc^on ouö bet Xfjeorie bet Äun(l, 
unb ben btofen Sßac^tic^ten bemtifen fdnnte, bnß ba^ lob betf 
'Pliniu^ gmcf)t fep, «ueb o()ne ben Dtpmpifcbcn 3upitet not ftc^ ^ 
i>nben. 

Unb gewif, »m juctjl bic 3l>f< *>on t>« ©tuppc beö 8aofoon in 
bet ©ecle oufging, unb »et in feinem ^etjen, in feinet ^onb SRufb 
unb gettigfeit genug füM<e, fie ou^jufübten: bet »ot |um ©ilb# 
i>auet gebobren, toie ©opbofie^ {um S^id;ter. ^an batf fein großer 
^fpcbolog fepn, um ju erfennen, baß ba^ ©an^e nur non einem 
^IBefen flammt, unb baß bie {tnep anbem Sriumnirn allein ibte 
©efebiefliebfeit baju betlieben. 

Sie fcbdnflcn gotmen aßet Slrt an bet ©oppelgattung be^ menfeb? 
lieben Ädrperö waren non bem feinflen ©efübl, beni beitetflen ©rie# 
(bifeben 0inn in ben mannen taufenb ©tatuen febiet etfcbdpfl, atö 
bie ©dtterfrafi unfetd ©eified im Sfgefonbet noch ben fäbnflen glug 
begann, unb alled äbetfebwebte. 

Ser bobe ?9?eiilcr fanb ben berrlicbflen SSorwurf (u feinem Äunfl; 
merf in bet ©rieebifeben Religion, unb umgriff bamit Fimmel unb 
€tbe. Sie ©ruppe beg Saofoon ifl non berfelben ©attung wie bie 
bet 9liobe; nur atbmet batau^ mebt tragifeber unb bilbenbet ©eifl. 
Jefen wir juetfl, wa^ non feiner ©efebiebte aufgeieiebnet flebb im 
^bgin. 

„£aofoon, et)dblt biefet, war ein ©obn beg Slfdte^, ©rubet bed 
Slncbife^, unb ^rieflet bed Slpollo. Sa er wiber beffen 2BiQen 
beuratbete, unb ^inbet jeugte; unb ibn al^benn baä £ood traf, 
baß et bem Sleptun am ©efiabe opfern foUte: fanbte SlpoOo bep 
bet ©elegenbeit non £enebog bet bureb bie glutben be^ ^eerä }wep 
Statben, bamit fie feine ©6bne Sintipbaä unb um« 
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brächten. Saofoon tvoUte benfdben $ülfe (ciOen; würbe aber felbft 
umpoc^ten unb getöbtet. SBclcbeö bie ^(jrpgier bepwegen gefc^efjen 
)u fepn glaubten, weil er einen @piep in ba^ Srojanifc^e ^ferb 
warf" 

©eruiuö gibt jebocb bejfere €rfldtung, unb fagt: e^ fep bep# 
wegen gefcbcben, weil er feine ^rau au^ Unentbaltfamfeit 
im Xempel beä 31polIo befd^Iafen bnbe. 

0aä @anje 00 m Saofoon jcigt einen ^enfd;en, bcr gefiraft wirb, 
unb ben enblic^ ber SIrm göttli^er @crec^tigteit erreicht ^at;er 
pnlt in bie Sßac^t be^ £obe^ unter bem fdjrecflidjen ©eri<^»te, unb 
um feine Sippen bcrum liegt noc^ Srfenntnip feiner ©ünbcn. lieber 
bem rechten Sluge unb bem weggejucften iBlicf au^ bepben ifl bet 
böd^Pe SluÄbrucf be^ ©^merjen^. ©ein ganjer Äörpet jittert unb 
bebt unb brennt fcbwellenb unter bem folternben töbtenben ©ifte, 
ba^ wie ein üuell pdj perbreitet. 

©eine ©epcbt^bilbung mit bem fc^bnen gefrdufelten iBarte ip pbUig 
©ried)ifcb/ unb au^ bem tdg lieben Umgänge Pon einem tieffebauem 
ben SOJenfeben weggefüblt, unb brfieft einen gefebeibten SRann auö, 
bet wenig anber @efe|, alö feinen SSortbeil unb fein Vergnügen 
achtet, unb ber ba^u ben bepen ©tanb in ber bärgerlicb^n ©efell; 
febuft gewdblt bol; uoU ^raft unb ©tdtfe beö Seibeö unb bet ©eele. 
Sie jwep SBuben werben mit umgebvaebt, al^ ©proffen Pom alten 
©tamme; ba^ ganje ©efcblecbt Pon ibm wirb penilgt. 

leibet ein mdd;tiget geinb unb Diebell bet ©efeUf^aft unb bet 
©btter ; unb man febaubert mit einem froben 9Beb bep bem furebter; 
lieben Untergange be^ bcrtlieben Serbreeber^. Sie ©eblangen poüj 
lieben ben 58efebl be^ Obern feperlid^ unb naturgrop in ihrer ?lrt, 
wie Srbbeben bie Sdnber perwüpen. 
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S(cifc^ if{ wunbcrbar lebenbig unb fcf)&n; alle S^u^fdn ge^n 
öuö bcm 3nnern f>ert>or, wie SBogen im SKcere bcp «incm ©türm. 
(£r au^gcfc^ritn, unb ifi im S5edriffc, mieber 3{ti>em }u lobten. 
Der rechte ©o^n i(? t)in, ber linfe wirb bet SBcite fej? 3ef>altcn, unb 
bie £)rac^en metben ba(b f^ernac^ mit it)m uoUonb^ furzen ^ro|ef 
machen. 

©clbfl bie ©c^aomfbeile be^ 3U(en richten ftc^ empor »on bet oUge# 
meinen Slnfpannun^, ^obenfaef unb 0(ieb jufammenjeiogen; unb 
^nb unb i(t im j^ampfe. £)ie (infe ©eite mag mo^I |um 
bbd^jlen gei)6ren, wcii bie ^un(i je ^erpotgebtac^t 
Sie ©d^ne hoben gerabe fo uiel Sluäbtucf, o{^ ihnen gebührt Set 
eine if! im ©terben mie tobt fchon; unb bet anbte (eibet noch nicht 
an 0ift unb ^unbe, unb entfett b(of. Set (Sätet jieht aQe 
Slufmetffamfeit auf (Ich. 

Ser 0ruppe fehlt ein ^aupttheil, bet rechte 3(rm beä 2aofoon. 
0Riche( ^ngeto moUte benfelben anfeften, hotte f^on ba^ (SJobeQ ba^u 
gemacht, unb angefangen, ihn in (Oiarmor au^juhauen; aber melcher 
anbte will fich in ba^ (ebenbige »orme gleifch unb bie ganje (Ratur 
hineinfühten? €t mar fo befcheiben, unb »erwarf feine 2(tbeit (£< 
if! 2[ommerfchobe, baf bet alte Slrm uerloren gegangen iff, toegen 
be^ bet einen ©d)(ange, unb tveil Saofoon bomitfeine (!ütf|!c 
Äraft muf gedufert hoben. 

Siefe flog mit grimmigem ©a^e rechte hft*) wti oben hereiQ,um; 
flocht ben aufgehobnen 9lrm, bet fte obholten moUte, fchwingt fich 
gefchmoUen um ben Oiäcfen herum, an ber ©eite über beffen (inten, 
unb um ben recht enSlrm be^ dltern noch lebenbigen ©ohnd bepm 


*) Sie ©fiten flnb bi« unb überaD immn- nach bem SBilbe genontmtn. 
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SUenbogen, toinbct ftd; um Den obern 2Icm, unb fc^Iin^t ftc^ bann 
um ben untern miebcr, unb mac^t einen fcbrecflit^en knoten bar; 
um ^>er, fdjicft nad> ber linf en fte be^ SSatcr^ mit bem Äopfe, 
ber mit mdc^tiser Souft ont noc^ erdciff, unb fe$t mbr; 

berlic^ ben 3af>n ein. ^lUc^ 0trduben, alle Siettun^ if{ pergebend, 
unb ()irt auf: ed ifl gcfd;e^en, bie X^at uoUjogen. 
!Dieanbre0c^(ange fdbrt (infcr0citc^pon unten auf burc^ 
b i e SS e i n e, {uppelt (Te mie 3iaub unb tSeute jufammen, umf^Iingt 
bem 0o^nc rcc^td ben Iinten31rm, unb (>tntcr bem SHücfen (>erum 
benanbern, unb fc^t ibm ben giftigen fd;arfen ^a^n ein nac^ 
bem jungen ^erjen. 

Cer SSater fanf auf ben (leinen 3l(tar |urüd, »eil er fic^ ntc^t mebt 
halten fonnte; ber dltere 0obn linfer /?anb (lebt auf bem rechten 
Seine, unb ber anbre mit bem Unten ^uf auf ben 3<^ben, unb bic 
0cblnnge b<^(t ibn »ben an ben iilltar gelehnt noch aufrecht. 3111e 
^rfen bie ©etudnber ab, |u entfliehen. 

^an mochte bie ©ruppe in ben Beiten, für melche fte beitimmt toar, 
betrachten wie man tooUte: fo mu^te fie bte ftdrffie SSirfung herpor; 
bringen ; entmeber ald Üßaturtrauerfpiel für bad ganje menfehliche 
©efchledjt: ein Söater, ber bep Diettung feiner Äinbct umWmmt; 
ober ald 0trafe ber ©dtter. Unb ald 5tunfttperf (onnt ihr fein an; 
berd ben 9iang ber erffen iblaffc (treitig ma^en. Sür und bleibt 
fte SRaturtrauerfpiel, unb bie Äreatur feuftt babep im 3«tn«n über 
bie nothn>enbigen Reiben auch bed ©uten unb ©erechten, unb fchau; 
bert in ihr Unpermdgen, ihre UnwifTenheit }urücf. 

!£Benn man bie Sorffellungen, tpo ber jlörper leibet unb bad 2eben 
pergeht, unter eine befonbre Älajfe bringen wollte : fo möchte bad 
Sob, tpelched spiiniud biefer ©ruppe erthcilt, wohl am wenigffen 
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f önnen be(!citten werben, unt> fte unter aUen biefer 3(rt mit ber S^iobe 
oben anfleben. ^er an feinerSBunbe ©terbenbe beä 
I a u woran man feben fonnte, wie viel noch ©eele äbri$ war, gef 
börte aW cinjelne giaur babin; fowie ber ^infenbe, toieUeitbt 
^biioftrt, £eontinif(ben 5P9tbagora^, beffen 0cfcbwöre< 
Quaal bie i&etracbtenben (u empfinben meinten; bie oetwunbe^ 
ten Slmajonen, bi^ auf ben berühmten ^unb be^ i^bfipp int 
Capitol, ber toQ ©cbmer) unb natürlicher Xobe^febreefen in ab$ 
gefegtem 2auf unb ^afl feine SGBunbe lerfte, unb für welcben bie 
^uffeber mit ihrem £eben flehen mu^en. 

^er le$te Slft unfern Drama birnieben febeint porjüglicb (in fOo» 
Wurf ber SKablerep gewefen ju fepn: 3lpelle^ tbat fit^ barin bw< 
vor; alle aber übertraf ber £anb^mann ^inbar^ fUriflibe^. Aünig 
Slttalu^ erfaufte einen Uranien oon ihm mit bunbert Xalenten; 
unb Sllepanber lief ba^ ©emdblbe, wo bie an ihren SBunben ßeo 
benbe 0)lutter ba^ ftcb anllammernbe ^inb pon ber I5ruf! abbielt, 
bamit e^ lein Slut faugte, nach feinem ©eburt^ort bringen. 3n 
eben biefeä SReiftcr^ ©cblacbt mit ben Werfern oon bunbert 
giguren war ohne Zweifel manebeö oortreflicbe biefer Slrt. Die 
garbe macht bi(( ^rine ^(einigfeit au^, unb reift, gut au^ ber Slatur 
empfunben, mit ©ewalt $ur Xdufebung. Unter ben neuern SBerfen 
mag fpeter ber 9]ldrt9rer oon Xijian wobt hierin oben am 
flehen. 

gür ©ultane ftnb bief beüfnme Silber, um fte ;uweiten an ihre 
^enfcbticbleit {u erinnern; unb ba^ grdfte eEßeiflerflud baoon flanb 
in ben j^aiferlicben Sdbern an feinem rechten ff>la|. ^d} aber für 
mich muf aufrichtig gefleben, baf ich in meinem Sab ober <Bd)laff 
{immer ein ^nnflwerf erfreulichrer lllrt aufgefletlt buben mbchte; 


Digitized by Google 



254 


^cinfc^ Sßerfe. 5ötcr(et SSanö. 


todr ei auc^ üer ocrltümmcltc ^crhilc^, an n>e(d;em meine 
tafle noc^ oben brein immer {u fc^affen ^ätte : benn fßc befldnbid 
mdc^t icf) bie @nibifd)e SSenu^ nic^t. 

2)et Xorfo ifl baö f)öd;|te oon einem Siingertdeper; ber ©o^>n 
ber SBunbernac^f, au^ bciTen Slrmen ficb ber brepfaf^e ©erpon nic^f 
lo^manb, ruf>t unb ftßt auf feinem 2ö»enfeü. SJJan finbet nic^fö 
roefjr übrig »on alter ÄunfI, »o Äernfidrie fd;öner unb »oüfleifcbigcr, 
unb aUed in ber Icbenbigften 5orm mit bem feinften SQ3af>rl)eit^9efü^>I 
fo abgewogen »dre. £r fenft bie rcdjte ©eite, unb l>atte ben linfen 
2lrm in ber S^i^c. Sad mdc^tige SBruftbein ifl fo jart gehalten unb 
mit neroiger gettigfeit überjogen, baf man ei faum merft JBnifI 
unb ©d)ultem unb SJiarf oom 3iücfen herum ftpen über ber fdjlan# 
fen SRitte ganj unüberwinblich unb erbrürfenb. ©ie ©chenfel finb 
lauter Äraft. Sllleö ifl an ihm in glu§ unb SBewegung in ben aller# 
gelinbcflen Umriffen. 5Ran fleht alle Xheile, unb ihre SRad)t unb 
©ewalt, jebe giber ifl in Diegung: unb hoch tritt weber ?Diuöfcl noch 
Änochen fdjarf heroor, ifl recht boö höchflc SSermdgen in hdd;fter 
SSeftheibenheif unb ©d)önl)cit. 

aSieUcicht hat et ein fü§c^ ©efchäpf ber 8ufl auf feinen Slrmen ge# 
wiegt; benn fle trugen, unb bie ^apfenlödjer ber ©tühen finb noch 
in ben ©chenfcln. ©lücffeeligfle ©phdre ber 533elt, an biefer 2lpc 
©u oon ihm ©eliebte! ©u muftefl ganj in (Sntjücfcn fd;weben unb 
hangen, unb oon aller anbern Serühtung frep unb lo^ fepn! ©och 
bief jum ©djerje; fo wie ich i>epm ©emetri behauptete: ber fromme, 
lornige unb fchncüfüfige Slchitl ^?omerd fomme gegen biefen gelben 
nicht auf. 

©er garnefifche ^erfuleö hat ben dharafter oon einem gaufl# 
halger, fo feifi unb breit unb ooUgendhrt finb bie gormen gegen 
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Die 6eine ©(drfc fällt (cntnerrnäf ig über baä ©cfü^l 

eine^ blutigen ftbtoacben 9ibmec^; aber auch aufeebem macht er 
alle SBelt (u ^unben unb geden einen Brnen in feiner oolb 
flen Äraft 

h<tt im Sameftfehen ^of einen |u niebrigen ©tanbpunh; bef^ 
wesen fchmiUt bieS&rufi |u febrauä ihrer natürlichen ©ro^hi^it, unb 
noch lüften unb ©eiten. 

©ein 5lopf ifi ooUfommen Sifen unb ©tahl unüberwinblichen 
^uthe^, unb unerbittfam im 3ühR<^infchtncifen. 

2>er Äünitler, welcher ihn erfonb, fcheint ihn no^ bem 3i>Mle be^ 
©opholleä gebilbet ju hoben, wo ber ^elb oller gelben ein ganjej 
3leich »erheert, um 3 ölen in feine ©cwalt ju befommenj S3ater 
unb S&rüber ermorbet, weil fie bep einem i&efuch ihren füfen 9tei| 
ihm nicht (um heimlichen 93epfd;lafe geben wollten; £)6rfer unb 
©täbte oerbrennt, unb bic Einwohner al^ ©(laoen gefangen führt; 
fo tobte in ihm bie £iebe. 

3ch hol>e bei) biefer ©etegenheit ju guter lept nicht untertaffen 
fbnnen, noch eine ©fijje noch biefem, ©onnenmuth ber 8u|l »on 
ft^ ftrahlenben, je^t meinem Siebling^fiücfc unter allen, bei$ treu 
gifhen £)ichterä ju ennoerfen, um mir bamit eine eigne ^opie t>on 
ber heroifchen ©efialt unb bem Sarnefifchen ©tier aufjube^ 
wahren. 

IDiefer i|l ba^ größte ^eiflerftücf in 0)7armor t>on allen Xhieren auS 
ber 3eit ber ©riechen. SRan fann fein natürlidjer Dchfenfieifh fehen, 
unb ^pron^ £uh war oielleicht nicht beifer. 9^ur bie l&eine baran 
(inb neu, fon|l ifi an ihm felbfl alle^ wohl erhalten. SBahrhaftige 
wilbe ©tiematur in ©tellung, i5ewegung burch ben ganzen hert« 
liehen J^örper! befonber^ (hohl bie £raft wunberbar t>om ^intern 
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übet ben 5f6nigticben Kflcfcn. S3ilb öon 6tdrfe, um Sjttxt 

btn |um greife bauen ju tragen! 

'löie ©fijje (lellt ben götilicfjen €(>or »or, »o ^erfute^ unb ber §(u§ 
Slc^eloo^ a(^ 9iinb, be^be uon ^raft gcfc^medt, um £)ejantren mit 
einanber fdmpfen, meiere in $artcr ^ob(ge|Ia(t am ferngldnjenben 
Ufer fi$t, unb ben 0attcn emartet, fc^üc^tccn tuie ein ^alb uon bet 
Butter fern: ob ber 6of>n be^ 3ct)tt fepn »erbe, ober ba^ »iet; 
füfige t^ier; inbe$ bet 2bn>entvurger, nac^ langem Stiege, biefem 
ba^ gewaltige ^orn augreift. 

2>et etfreulic^fle ©enuf biefer SBerfe i(l ffit un^ uerfc^jwunben, »eil 
»it feine Dlpmpifc^en ^dmpfe unb ©iege mebt baran feben. S&epbc 
SItbenienfet uetbetrlicben mit biefen bobtn Puffern noeb bi^ 
ihre S)ater(!abt; boeb mdebt icb liebet bet Slpollon iu^ beä £otfo 
fepn, aW ber ©l^f on be^ garnefifeben Äculenfcbwinger^. 

©er fo genannte SIntinoug, »etd)er einen jungen ^?elben, uieli 
leiebt ben SJieleaget oor|1cUt, »ic man au^ einem anbern SBilbe 
fcbliefen fann, ba^ in gigut unb ©tellung dbnlicb ift, »o unten |u 
ben gü^en ber »ilbe ©tb»ein^fopf ficb befinbet, bnt für und unter 
ben Pier ^auptfiatuen bie mebrfie ^irflicbfeit. 

€ine dd)te ©rieebifebr jugenblicbe ©ebönbeit PoU geifligen Slcijed, 
unb füfer lieblichen febril- ^licft empfinbenb jut €rbc, ald ob 
er ficb befdnne, |u »elcbem 5)?dbcben er geben »oUe; unb Sippen, 
©tim unb langen unb ^inn feben recht frdftig, jaetneroig unb au; 
baltenb im ©enuf aud. ©ie gormen am Unterleibe finb nicht flar 
berpor, unb er muf im Svingen noch {ufammengefcblungen unb feine 
iRatur geübt »erben, ©ie Srufl, befonberd Pom rechten 2trm bcc, 
fcb»i[It mild)ig; unb ich fenne niebtd perfübrerifeberdfur ein SBcib 
|ur Umfaffung. ^it einem ÜQort, ed ifi ber fd;on(ie junge ^enfd) 
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unter allen alten @tatuen. )Der allein t(l ein wenis }u flac^ 
ge()a(ten, t>ieUeicf)t tcr^auen. 

^iU man auf eine anbre 9Beife lieber: fo ftnnf ber {un^e $el5, n>ie 
er einen ^ampf mit t>em bejlen iSerfianb abmac^en foU. iDer 3^9 
bt9 ^enteni ifi über bem recf^ten Sluge, woburc^ ber jCnod^en fc^dr« 
fer fKmorfdmmt, al^ bep bem Unten; unb baä ^oifct^e ftpt in bet 
frdftigen Stirn, unb bem gefaxten 15Ii(f, unb ben Sippen, tno ftt^ 
baö ©efßbl ffinct bewußten Stdrfe Äptet unb brtworblfi^t. SBenn 
er ein ^eic^cn b^tte: fo tdnntc man ftc^ noi^ ben So^n bet ^aja 
unter i^m oor|te(lcn, ber feine ©efanbtfc^aft äberbenft. ifl ein 
UimmlifcUeä 15iib, unb erregt auf jebe Slrt ent^üctenbe ©efü(>(e; 
helfen Sc^dnUeiten am leid)teften unb ftd^erflen in bie neuere ^unfl 
fiberjutragen (tnb*). 

So wie biefer 3angling am roebrifen an bie SOJenfcbbeit gren|t; fo 
i|i binsegen Slpollo gan$ ©ott, unb ed bcrrfcbt eine lErbabenbeU 
burcbau^, befonber^ aber im £opfe, bie nieberbii^t; gdttlicbe Scbdn; 
beit in allem oon bem nacbldfftg fanftgewunbncn ^are bid ju ben 
fcblanfen bcbenbenScbentelnunbl5einen,ibre geifUgfle 931ütbe, nicht 
bie trrbifcbe SUUe. Stanb unb l5Uct, unb Sippen ooU SSeracbtung 
geben feine ^obeit }u erfennen. £)ie Singen ftnb fc^üS/ (cicbi 
}utbun unb fcbließen, in weiten ISogen. Sein tur^er fcblant unb 
{an geformter Oberleib {u ben langen l&einen macht ibn {u einet 
gan{ befonbern 2lrt ton SBefen, unb gibt ibm übermcnfcblicbed. 

©in erUaunlicbeä ^ert oon ©rfinbung unb ^bontajte! Da^ ^ro« 
blem ift aufgcldfi: ba fTebt ein ©ott, and ber Unftcbtbarteit bnwon 
gebohlt, unb in weichem Marmor feilgebalten für bie 3)velanchw 


♦> ^ouffin b«t es ou<b eft genug fopirt 
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(ifc^cn, ftie i^c £eben (ang nac^ ;tnem feieren Sltcff fc^maef^teten. 

if! ftn ^öc^|!e Strflanft unft ftie ^6c^fic ^(ug^eit mit ^otnfeuer 
unft Uebermac^t ^egen nerdcbtlic^e^; ftarauf ^meeft alle SÜftun^. 
SBa^ SIpoUo ^at, if! i^m eigen, unft id^t fic^ menig fturc^ £Rac(^a^men 
übertragen. 

SIuc^ fteifen SUtertbum bat man angetaftet, unft ibn jwar ^r feine 
Äopie, ftoeb für ein ffierf auö fter Äaifer feiten batten wollen; »eit 
fter 5Rarmor Äarrarifcbtt i“ f^b” fcb‘fn» welcher furj »or ftem ipiü 
niuä entfteeft wurfte, unft fein iparifcber, worauf ftie ©riechen ihre 
mebrffen Sitftfdulen nerfertigten. 

SQenn man ftiefe^ beweifen fönnte: fo wdr eä wobt ausgemacht wahr ; 
allein ftaran fehlt oiel. S)cr ^arifche if! nicht fturebauS gleich, unft 
man bat (tchre neuere ^proben fommen laflen, ftie non ftem SOJarmor 
fteS l2(pollo im £orn nicht unterfebteften ftnft. Unft ferner gibt eSfo 
(arten 5farrarifchen, ftaß er mit ftem beflen ^arifchen übereinfdmmt. 
Unft wo iff fter übergroße COfarmorfenner, fter non irgenft einem 
©tücfe fagen will, gcrafte »ober eS fep, fta ftiefer ©tein in jeftero 
J^lima (u finften i(l? l21polIo bat nicht ftaS gelbliche Filter fteS £ao$ 
foon, unft anftrer ©riechifchen Silftfdulen; »ietleicht »eil er nicht fter 
^Bitterung fo auSgefebt war. Sr iff augenfcheinlich für einen be; 
ffimmten ipiab gemacht, unft ftaS Silft tbut nur iSBirfung, wenn man 
eS non fter linfen ©eite im gebbrigen ©tanftpunfte betrachtet; non 
fter rechten (Itb^ fta gerafte wie ein ©eiltdnjer, fo gefpannt, unft 
fein Äopf fib* offenbar auf fter rechten ©chulter, niel (u »eit non fter 
^itte. SBenn man ftenfelben non feiner iKichtung jurecht ftrebte: 
fo »dr eS abfcheulich. 2lber non fter linfen ©eite betrachtet, wohin 
er febaut: iff eS ^omerifcher SlpoUogang; man ftebt ihn fortfehreiten, 
fiebt ftaS ©eficht ganj, unft fter ^opf fbmmt in ftie ^itte. Sin wahrer 
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€5ott £i(^td bann, unb ^cr ^ufcn! ^an barf ftc^ i^m nic^t 
i)ir( nd^ern;er tarn feinen Rieden (eiben, unb man müfte bep i^m 
immer boarfebarf gefebeibt fepn, unb oernänftig fitb auffübtrn: fo 
erböben iff ec über bie «DJenfebbeit. 

SBenn man bief einmal gefaft unb feine Scbbnbeit im @an|en ge^ 
noffen bot: fo mag man ficb b^nacb boeb an ibm berumbceben, »ie 
man miU, unb er bleibt ein erfiaunlicb ^erf oon ISollfommenbett. 
<£r ifi {toar lauter nichts befiomeniger b<tt ber jCopf IRatur, 
bie man gefeben bnt; melcbe^ ber 3(u^brud noch uerjlürft (Ein 
auferorbentlicber Jüngling gab gemif ben ©toff ba^u ber, unb ber 
jbünjHer brachte baä b^cb(t<^ unb du^erfle oon (ebenbiger (Einheit 
hinein. 

€inige flol^e Srbenfbbne fönnen bief bewunberte unb febier no<b 
angebetete 15 i(b nicht ohne i 8 erbru§ unb ^ibermillen betrachten; 
unb behaupten: ihr @efubl empöre ficb alle)eit, fo oft fie ficb bo^ 
0eficbt alä 0riecbif^ benfen tooUten. Ser jbopf be^ ^erifle^, unb 
auch be^lUlepanber babefebon imblofen ^ortrdtoielgöttlicbre Slrt oon 
(Erbabenbeit;3IpoUo fep bagegen eher bnger unb ärgerlich im0am 
|en, unb ti toittre barauä etma^ oon einem Siömifcben 5^aiferprin|en, 
etioa^ Sieronifebe^, ba^ nicht auf eigner natörlicber ^raft beruhte; 
unb bief todre für fie ein anbrer l&ewei^, atö ber oon Marmor. 

©0 oerfebieben finb bie COieinungen ber ! 0 ienfcben! 

©egen folcbe Sltbeifien toiü ich nicht prebigen; ihr eigen ®ifoergnm 
gen fep ihnen ©träfe, unb ber SReib an anbrer 5«ube. 

©eioif ifi, bat baä $i(b ocrliert, toeil e^ fein ooKfommen 0 an{eö 
ou^maebt, unb man nicht toeif, toorüber ber 0 ott {örnt ^dtt er ju 
einer ©ruppe ber 3Riobe gehört, »ie er benn in einer erbobnen 2r# 
beit baoon in ^erfon auf ber einen ©eite unb feine ©cb»e(ier Siana 
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auf tcr andern i^tc ^fcile abDrürfen: fo »ßr&cn bic llnsufriefcnen 
mit i^m tcfio mei)c ^itlci&en mit bev un^Iüdlicf^cn reijent>en 
mißt ^abfit 2>oc^ i(i «^er »af)rfc^einlid), t>em 9J?ci(?cr l>ft 
SIpoHo Seontinifc^en ^pti)agoraä t>orfd)mebte^ meld^ec bcn ^pt^i; 
fc^en Drachen erlegte. Unb bepben war ot>ne 3weifel ber ^omerifc^, 
»on ben ©ipfeln be^ Dlpmp f>erunter, ba^ Urbilb. 

©enug ton biefen ^?eiligtbümern! 

JDa^ eigentlid^e Äernlcben ber jfun|l bauert Pom ^erifle^ biö jum 
tobSUepanbertJ; ba^ übrige finb 9?adjaf>mungcn unb Xreib; unb 
@ew(5d)^f)(!iufer. 2Benn man bebenft, wa^ bie ©ricc^jen binnen bie# 
fer furjen Seit getpan paben, fo ftnb wir ganj tobt bagegen; welcp 
eine 3J?enge »on 6totuen unb ©emüplbcn unb ©ebiepfen nur für 
fo ein f leinet SSoIf! SSelcp eine SRenge »on gelben, ^pilofoppen 
unb Siebnern! fo etwaö fann nur in ber pciterften ©egenb ber Söelt 
bep bet befien Regierung por fiep gepen. 2pjipp allein pat mept 
SSilbfiulen perfertigt, al^ olle neuere S5ilbpouer jufammen; unb jebc 
jeigt ben SJJann pon poper 0d;öpfung^fraft. 

IDer j^ünfller Pon geldutertem ©efüpl, ber niept b(o§ naep ©rob unb 
eitler €pte traeptet, fonbern fiep felbft genug tpun will, befnbet ftep 
peut jutag in einem Sufionbe Pon immerwdprenberiDerjweiflung; 
er fiept bie SSoUfommenpeit Por fiep, unb erfennt beutlicp bie Un# 
möglicpfeit, fle ju erreiepen. Unb biefe SBermutp im ^erjen milbett 
ba^ allgemeinfte £ob nid;t. i(l bomit niept genug getpan, ein 
fßilbepen einjelner fd;öner 9?otur wegjufongen ! Die§ bleibt jebero 
gremben, wie alle^ blo^e ^ortrdt, unperfldnbliep, unb er fann eö 
niept mit ©oft unb Äraft geniefen ; pielweniger bomit, bof er ein 
Änie, einen Unterleib, eine 95ru|! ben Sllten wegflieplt, unb gleiep# 
fom mit etlid;en ^profen ouö bem Demofipene^ ober Sicero ipre 
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Sprache fprec^en unb ben grofcn Siebnn mad^rn wiQ: bir SSoQ^ 
fomntfnfjeif be^ SRacfenben »om SJJenfc^cit, alö be^ ^öd)(tcn Bor« 
tvurf^ ber j^unfi, nnb feiner numnisfaltiden ^ocm unb Betoegung 
if? unferm ©inn oon 3ugenb auf in ber 5 Birflid;feit »er^>öUt, ober 
(eigt ganj unb gar nicf)t mc^r in unfrer ^eit 
2af micf; frep rcben! jDic ^unfi ^a( fo lange gebauert, atö bie @pm« ' 
nafien bauerten, ber £anj ©partanifcf>er, (£^iifd)er Jungfrauen, 
i^r 9 !ingen fclbfi mit ben ^dnnern, bffent(id)e ©itte toar, unb bie 
Mieterinnen ber £iebedgbttin )u ^tf>en unb ^orint^ 9 ieligion feper« 
ten. Jn Bene big i(! t>on bem le$tern nod> ein ©chatten; unb ber-, 
Äfinjller ^at 3a^r aai 3<*(>f immer eine SJIenge ftifc^er neuer 
Lobelie, 3 lugen unb ^(>antafie toic 3^upi^ ju @irgent }u toeiben. 
©efmegen l)oben aud? feine anbre 3 Jfa^ler fo(d> weiblich SWfd) »i« 
£i)ian unb ^aul oonBeronaf^eroorgebracfit; unb ber ^af>(et« 
nefiot lebt an ber ©ren^e oon Ijunbert gbttlic^e 9 la« 

pl>ael auf eigne hoffen fein junget £eben einbüpen mu^te. 

Bep einer got()ifd>en ^oral fann feine anbre alä gotf>ifc^e ^unfi ^ 
(iatt ftnben. ©0 lange nic^t ein ©ofrate^ mit feiner ©c^ule am 
^Qen Xag äbet bie ©tra§e |u einer neuen reijenben Buhlerin }ief)en 
barf, um it>re ©cbdnbeit in 9 lugenfd>ein }u nehmen: toirb e^ nicfit 
anber^ »erben. i(f »ol>t flar jebem, ber SBclt unb feine BJelt 
l)at, ba§ nid}t bie ^dßlicf^en biefe £cben€art ermd^lcn. 

Bielleid)t reb icl^ f>ier bep mand^em bittrer gegen bie j^unff, aU 
Demetri in feiner £aune; allein gibt ed eineiBirfung of>ne Bfittcl? 
Die fcf>u(gerec^ten 2 lntiquaren fprec^en beraufd^t oon ber Benud 
beä unb feinem £iebe^gott: unb mit lUbfc^eu oon 

^^rpnen unb Batf>pllcn; »ic bie £f)oren, bie nid)t »iffen, »ad 
f!e »ollen, greplic^ fbmmt bep ber geringffen Unterfudiung bad 
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it^md)cUe fonocnjioneUe 0efc^mä$jum 93orfc^cin,uii& Die innrege; 
^me IDenfung^art, t»o ftc^ ^cac^en mit tauben paaren. X)ie 
ligen j(at^arinen fpa^ieren nic^t Dem Wirbel biä jum §u§ narfenD 
mit (o^gebunDnen paaren bor Den Gablern herum, unD feine £u; 
fre^ia (d§t fich fo in Der rcinften ^eleud^tung aUein mit allein Den 
einem ^infeh unD ^alcttmann in beliebige ©teUung legen; unDfein 
5fünfiler fann ton fo fefiem ©tctfchcrcid fepn, Daf er bep ^liefen 
pon 0ommerfonnen nid;t fi^mcljcn foüte. UnD Dod; »oUen Die ehr? 
mfirDigen ^errn bep Dem allgemeinen sKcnfchenoerfianD in feinen 
folchen SSerDacht Der (Einfalt fommen, Da§ fie ftch auf Die Seite Der 
jöi^tigen Äoer (feilten, welche Die befleiDete SSenuö »orjogen unD 
fauften. Da fte Die ^ahl Der nadten ©niDifchen h<u(en, unD noch 
bid h««f 5“ Xrßpfe oevlacht werDen. 

hiermit fehen wir Dad 3?arfenDe, außer Dem einjelnen »on ©eliebten 
am SDfenf^en jcDoch nur cntweDer frech, oDer in unregfamer Silbern? 
heit; unD Die ftärfffe (EinbilDunggfraft fann nicht fo PcrcDcln, 
Doß ti Die frepc gebilDete Sfatur bei Sllten hätte, woju Die cDclfien 
unD weifeflen unD wohlgebilDetfien bei SJolW pon jeDcro Sllter auf 
Den 9iingpld$en in unaufhörlicher immer neuer Slbwech^lung Die 
^oDelle abgaben. 

SBenn wir nid)t Durch einen wunDerbaren Umlauf Der Swinge irgenD? 
wo au^ unferm unmünDigen fitiDifchen SS^efen wieDer jur reifen 
SKenfdjheit gelangen, unD Die ©pmnafien her ©riechen, ihre ©piele 
unD Sitten Pom neuen auffommen: fo wirD Die ehemalige ^unjt 
auch verloren bleiben. UnD Dennoch hätten wir Damit ihre Steligion 
noch nicht. Die fruchtbare ?0?utfer Der fdjönffen ©effalten. 

SSBenn wir wenigften^ nur nod) Die SSefleiDung Der Sllten hätten! 
Sep unfrer wirflid;en (ieht man mciffen^ bloß Den SchneiDer, unD 
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menid ober oon ber eignen ^rt bei SRenfc^en }u ^anbeln unb 
fic^ in bewegen, unb ben gönnen feinet ©etodebfe^; unb olle Bd)ia* 
beit erliegt unb oerfinft unter ben Sniten unb !83ä(f{cn: ober wirb 
tm 0egent(>eil fieif geprept unb gefebnfirt unb mit eefiebten b^f liebst 
Sappen ohne Hwed bebnngen. £)ie Sage ber UnterKeiber, ben iH3urf 
ber 9){dnte( unb Xogen fbnnen wir an ben S3ilbfdulcn ber SUten 
noch weit weniger naebabmen, a(^ bie §orm ber 0(icber; benn un^ 
febit babep gan| bie Sßatur. CQ3ir fueben un^ )war wie Simpbibia 
mit eigen erfunbner mablerifcber Xraebt )u b^Iftn: aber fie bleibt 
faji immer eine blcfe Sicrerep, ohne Sleij unb SGBirhing fßr ben, 
welcher Sßatur unb 2ßabrbeit »erlangt, unb if! aller Xdufebung {tu 
wiber. 

Unb obenbrein noch ftnb bie 5(än(tler weit übler bran, wenn fl^ 

0ang ber Sitten einfebtagen wollen, al^ bie ipbüofopb«^»/ Siebner, 
X)icbter; biefe hoben immer ba^ unermef liebe Dieicb ber IRatur unb 
©proebe unter ben 50ienfcben »or ficb, unb 0efe§ unb ©ewobnbeit 
bemmt pe weit minber. SBenn einer auch an SSoUfommenbeit ben 
Si^bil^io^, ober ißolpllet, iprapitele^, Spppp, ^eupi^ unb Slpelle^ ett 
reichen tdnntc: wa^ bot ec oom noeften ^enfeben in ber ©efebiebte, 
ber blutigen ^abet, unfrec Sveligion oorjupellen, bai wabrfcbeinlicb 
unb natürlich, nicht ecfünpelt unb blo^ eclemtec frembec ^ram wdre? 
Da^ b^ebpe ip eine allgemeine, ewig eineclepe ibealifebe ©ePalt oon 
!0?ann unb SBeib in jebem Sllter ohne 3n>ecf unb €baraher. 

3lebmen wir jum SBepfpiel unfern ^eilanb alö ben ^auptooewurf 
}ur Slu^iiecung unfrer Xempel! iU3aä bot ber menfeblicbe ^drpec 
mit bem ©ott ber ßbfiPon ju feboffen? SBelcbe ©cbdnbeiten »on 
SlpoUo, ÜJicrfur, anberm ©cie^^ifeben bitnmlifcben 3üngling ober 
wirtlichem (Erbenfobn foU man, teebnifeb reben, bem ganj aufer; ^ 
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ordentlichen jungen ^uden anbilden, ohne auf irgend eine SBeife in 
SBiderfpruch ju gerathen? 3ede ©riechifche ©oftheit war nur ein 
3deat einer befondern Älaffe menfehlicher SSoUfommenheit. ©ein 
95ild ifl lediglich ein SSerf übernatürlichen Sluödrucf^ im ©efichte, 
und neue Slrt übriger ©chönheit findet hier nicht ftatt. 2)et Äünj?# 
ler macht »or den Seiden, und an^ Äreuj und bepm ^crunterncb# 
men daoon einen richtigen ordentlichen Seib, fonfl ^at die cigent; 
liehe ^un|1 da fein weiter Seid, höhere formen au^ der SRatur ju 
fchöpfen. 

2ln gewijfe Xhetle und ihre S5cflimmung darf man gar nii^t denfen, 
und wie fie bep andern ?Kenfchen nicht umfonfi find, und wirfen: 
gefchweige fie langfam mit dem ?ieij der alten Äünfiler bilden, 
©eine ©efiolt fann olfo nie ein Pollfommen freije^ ©anje^, 
ein SBerf der erften Älaffe werden. 

SBoUen wir in die ©riechifche -5t*^el und ©efcljichte übergehen, und 
unfre SSorfieUungen darauf hernehmen: fo erhalten wir meifien^ 
nur einen oerwirrten SJiachflang; ein wahret £cho ohne ©inn, da^ 
nur einjclne ©plben wiederhohlt 5Ber iji außerdem fo frech eitel, 
daf erfich einbilden fonn, einen beffern Slpoüo alö den Sßatifanifchen, 
einen beffern ^erfulc^ ol^ den Xorfo und Sarncfifd;cn, eine fchöncre 
3uno, Senuö und fo weiter ju crfünffeln, aW die alten? Und wird 
e^ nicht efelhaft, fie oder auch "nf einjelne formen daoon immer 
und ewig JU fopiren, mit den angewie^nen ^lü^en }u f^dnden? 
fieht ni^t fofi allemal der hohr firahlende 'Purourlappen Wcherlich 
und drgerlich für den (Erfahrnen in einem ^arlefin^gewande? 

Und doch thut e^ fo weh, in unfre Slrmuth und Dürftigfeit ein? 
lufchrünfen! f£ßir bauen gleichfam nod; in den bildenden ^ünfien, 
wie JU Äonfiantinö und den mittlern Seiten: fe^enauö den jertrüm; 
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uiftten Xempeln unb ^aUdflen bet {urucfgctoic^ncn Scbcng6(tet 
bie 0du(cn aUft Drbnungcn neben einanber, unb führen ein neue^ 
^auemert bmbifc^, netierrt unb unfdrmli^, o(>ne flare unb bunfte 
^bee, wie e^ werben wiU, barum ^er unb bacäbec auf, im ©c^weif 
unb bet Siffenfteube unfern Slngefic^tö. 

9 iom, 2>eiembec. 

IRac^t i(l boc^ bie fcbdnfie S5eru()igung oon @efc^dfien; wo bie 
^(mntafie bie frepfien $(üge t^ut, unb ber ^enfe^ am me()rflen 
feiner felbfl genieft. 60 tafle ic^ je^t ^ier oben auf ber SSiUa ^e; 
bici^ in meinem ^immrr. 9 iom fd^Idft; ber blaue unermefH^ie 
iUetfKc fd^webt barüber wie eine ^enne über i^ren jbäd;(ein, unb 
blinfenb f>ell 0ef(irn erleuchtet feelig bie ©egenben. 3 IUed ifi (liU; 
nur pldtfchem angenehm bie 6pringbrunnen: heilige 0pmbole bed 
ewigen Hebend in bet Slatur. 

^it ber Sinbilbung überfchau ich »tder mir ben alten Campus 
Martius in ber lieblichen X^unfelheit: unb mir fdngt ba^ ^eq (Idrfer 
an }u fchlagen, unb ^euer rinnt burch meine Slbcrn. .^ier balgt ftch 
bie Didmifche 2 fugenb auf grünem 9 iafen herum im Schatten hoher 
^latanuffe, unb treibt ihre friegerifchen @piele; bort fchwimmen fie 
burch ben fchnellen tiefwirbelnben Xpberfirom, bie Ufer hieben unb 
brüben mit fchdnem 0efirduch bewachfen; unb in ber nahen Seme 
lagern fich bie ^ügel oon ^onte 0 D 7 ario bi^ }u ipietro fOlontorio 
in majefldtifchem Greife, wo ber €beln 0efühl mit erhebenben 
Schauern bie 0 eifier oon l&rutuffen, Kamillen unb Scipionen gegen; 
wdrtig erfennt ^ier (leigt ber Sonnenobelidf empor; bort bie 
prdchtigen Xheoter 00m ^ompejud unb ^albu^, bie traulichen J^aQen, 
runben unb hohen CDIaufolden, feperlichen XempeL Sie SSdter bef 
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So(f< seinen auf un^ ab in ben {fielen ^^nen, unb pflegen 
Aber b«n (Erbboben. 92(bfn an prangen bie feb^nen @drten. 

3cb ^<^ute tpiebre einen febbnen Xag gehabt ! <li if? ein unauf« 
hbriieh 93ergnijgen in Siotn }u fepn; man finbet immer neue^, tpa^ 
pon bet ©etpalt unb ^erriiebfeit M alten SSolftt jeugt, unb oft 
einen entiöcft ober erfd;üftcrt tfl eine »abre Xiefe pcn SOtenfeb# 
beit: bie anbern ©tdbte finb bagegen »ie etfi angepPanjt S5e# 
fonber^ reifen unb rubren Pom Capitol an bie ungebeuem Siuinen, 
mclcbe bie neuen Seiden mit ihren Eignen, Sorbeern, ^ppreffen unb 
befidnbig grünen (Eicben au^fcbmücfen. 

^n Vormittag $og icb b><^>^ b^un</ unb ging bem erfien Urfprung 
biefer beroifeben EtepuMif nach; unb gelangte Pon ben Rostris unb 
bem Xempel beä Diomutud am 0)!onte Palatino, gleich baneben in 
einem SBinfel, }ur üuelle ber ^uturna, bie frpfiaU bell gerabe 
bepm Slnfang ber Cloaca maxima auffprubelt, unb ftcb babinein 
nun ferner ungebraucht ergieft. 3cb fd;6pfte mit ber bohlen ^anb 
barau^; unb tranf unb n>arb erquiett, unb fonnte nicht mübe werben, 
fie rinnen }u feben. (Ein heiliget (pid^d^en, runbum perbaut unb 
eingemauert! !Die 9Bdnbe finb überall mit breitbldtterigem (Epbcu 
überjogen unb Reinem ©efirdu^ bewaebfen. ^an lennt fie nicht 
mehr Por ben fioljen SBafferleitungen; unb gewi^ war fie boeb bte 
J^aupturfacbe, warum Siomulu^, ober por ibm ein junger 3luäf!ug 
©riechen hier ficb anniftete, ba in ben je^igen weiten 9iingmauern 
ficb feine anbre üuelle befinbet. 

3n fcbwdrmerifcben ©etraebtungen Perloren wanb icb bttnacb in 
ben Samefifeben ©drten für fie einen S^pribentranj mit aHerlep 
©lumen; bobilt ou^ ber IRacbbarfcbaft ein ©efdß mit 3)^ilcb unb 
^onig, gof ei in fie autl, befrdnjte fie, unb fang ihr webmütbig 
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rin hir|r^ Xraucrtirb bcp brm Dpfrr, bag fu 2 labctaufrnbc nU^t 
grnof. 

€in Sufammrnftnng «on lauter rübrcnben @cf(tb(ra tvanbrlt tc^ 
nac^ ^aufc burd; bic brep noc^ übrigen Xriumpbpforten bon ben 
ehemaligen fe<h^ unb brcp^igcn. ^in folcher Sceubenbogen, an^^ 
gegiert mit ben fchbnficn Sebcngfcenen be|ien, ben man empfingt, 
ifi bi»h ein fo recht uerliebter @cbanfc. I^erjlicher unb bauerhafter 
fann ein 2 )oU einem ^(ben feine (Ehre amhun. 

2 )ie 5 fun|l bleibt ein fonberbare^ X)ing; fic fcheint gan) ihren SBeg 
für ftth iu gehn, ©enn man »on ihrer SSortreflichfeit auf bie Sor# 
treflichfeit ber SÄenfehen |u gleidjer 3«t foüte fd>liefen fbnnen, unb 
umgefehrt; welche (popanjen mäften bie Siömer ju 6eptimiug unb 
^onffantin^ Seiten gewefen fepn gegen bie unter Xrajan^? IDer 
^entraft ift gar ju poffterlich an be^ chriftlichen jfaifer^ S 3 ogen, wo 
bie 25 ilbhauer unter ihm ju ben SBechfelbdlgen feiner ©efchichte bie 
^ei|ierf!äcfe von anbern jum Siuhme be^ 

0iegerg t>on Da$ien hineingefUeft hoben. SBa^ fonnte Sllepanber 
ba^r, baf er feinen ferner fanb bep feinem £eben, überhaupt feinen 
grofen ©ichter, ber ihn befang? 

ferner iff rüefwirt^ gewif, baf bie ^unft bep gleich oortreflichea 
0)fenfchen nur nach unb nach (ur ^ihe wuch^; fo fchwerifietf, 
alle^ £ebenbige pcUfommen )u bilben, unb nid;t^, wa^ noch 
unb reijt, au^iulaffen, unb bafür blof mathematifche £inien unb 
ipiacfen hinjuffellen. ©a^ ©an^e wirb nur nach unb nach gewonnen; 
ba^ 3 nbiPibuelle lebenbige geijlige bleibt aber immer bai, 
wa^ ben grofen CD 7 enfchen oon bem anbem unterfcheibet Unb fo 
fann einer }war ein ungleich gröfrer Zünftler atö ein anbrer, aber 
ein weit fleinrer «Kenfch fepn. ©0 war ber 3up‘ter unb bie 
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B?inen»a n>ai>rfc^emlic^ erhabner al^ tnanc^e^ an&rc 

BUb, nac^t>er ein roeit natfir(ic{;cr Steife^ unt> mc^r (ebenOige^ 
in t>er B?a(erie ()atte. lln& ^arauf {ömmt^ Doc^ an, Oie unter; 
fc^eiOenOen tocfentlic^en ^usr von jeOem £>inge Oeftimmt faffen, 
unO Oem €mpfinber unt> Dcntcr gleich OarjufieUen. S)a^ ^aupt; 
pergnügen an einem j^unflmerte fär einen weifen Beobachter mad;t 
immer am (EnOe t>a^ ^er$ unt> Oer @eifi Oet$ ^önfiler^ fetbfi, unO 
nicht Oie oorgefleUten Aachen. 

£)en ißachmittag ging ich nach t>er 3iotun0a; ich hntte Oen B?ann 
mit Oen 0ci;(ün'eln Oahiit befleUen (aiJen, um oben hinauf }u fleigen. 
@ie i({ Oae einzige B3erf oon alter Slrchiteftur, wa^ in 9iom noch 
ganj i(!; Oa^ ooUfommenftc in feinen BerhdltnijTen, unO prdchtigfle 
Oabep »egen feiner Sduien auf Oem SrOboOen ; Oie ^auldfirche 
erfcheint Oagegen Ooch nur ald gliefwerf. 

B^enn man in Oie BorhaUe tritt: fo ifi e^, atä ob man in Oa^ 
fchdnfie ^idochen eined SBaiOeä oon (auter hohen herrlichen @tdm; 
men fdme, Oie ein Q>ott $u einer 3eit gepflanzt h<ütte. 

9Bie breit unO mdchtig einen Oann Oad 3nnre feibf! umfaßt unO 
beOeeft, i|l lauter 5Kajej]ät; unO feperlich fichen unten Oie ©dulen 
umher, unO Oer OdmmernOe ^um Oahinter, »ie Oa^ aUerheitigjie 
Oer ©ottheiten. SBad Oie§ für eine 9Juh i(I! wie einen fo nichts 
(idrt! »ie Oie SiunOung mit Siebe^armen empfdngt, »ie ein (eifet 
©chatten einen umgibt, fo Oaf man Oa^ ©ebduOe felbfl nicht merh! 
Oben ^?eiter?eit unO grepheif/ «nO unten ©chdnheit. Ueberatl ift 
Oer Xempel fchdn unO hnrmomfeh, man mag ftch hin»enOen, »o 
man will; überall »ie Oie fchöne SScIt in ihren Greifen oon ©onn 
unO BtonO unO ©ternen. (SnOlich fcheint alle^ lebenOig ju toerOen, 
unO Oie j(uppel ftch iu bewegen, wenn man an Oem reinen füfen 
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£tc^fe be^ ^immetö oben bureb bic weite Defnung eine 3eittang 
loeibet ©0 oft icb mich fo in^ ©tiUe binfe$e unb meinem 0efßbt 
fiberlaffe, tvecb id; ba cnt|ficft, wie ton einem Sbrunnquelt unfet 
fu()ien i^üumen )ur Reifen Seit. if! ba^ erbabenfle ©ebdube, 
bdd ief^ fenne; felbfi ©d^dpfung unb nid)t blof 97 ad^abmung. Z)ie 
©(bdnbeit ooQ ^ajejidt fc^eint aUe S&acbacen oon ber SSerwfifhing 
}ucö(fgefd)recft }u buben. 

^ei^iicb »ton, wad baran )u plfinbern war, ohne bie dauern 
nieber^urei^en unb in ©c^utt (u (iürjen, bod) barauä unb baoon 
weggecaubt fianb bifc eine 007 in er 0 a au^ @oIb unb €(pben^ 
bein oon ber ^anb bei ^bil^io^; »»^ ^i»c beräbmte iDenud, 
welche bie boi^f {um Dbtgebenfe botte, oon ber bie anbre 
^dlfte Cleopatra tranf, um ben 3 intoniu^ im Sßerfd^wenben ju über; 
trefen; unb bie man für ftcb oU^i» o»f ^iUion ©eubi 

febd^te. ^onfeantin ber britte fd^ieppte auch biefe S&i.ber wabr; 
fcbeinlicb mit ben anbern febönfien ©tatuen nach ©prahlt, fo wie 
er bie ©ilberpiatten fammt bem S 3 ronj; unb ©d)me4werf b^o»^^ 
febiagen lief, womit ba^ @ew6lbe oben oer$iert war. 

^ie urfprfingtidpen ^apitdier oon €rj nach bem ^liniuä an ben 
innem ©dulen ftnb bernacb wieber abgenommen worben, unb mit 
weifem 9 }{armor gut ergdn^t, ber bem Giallo antico beä ©epafted 
lieblid) (d^t £)aoon ftnb noch bie S 3 afen unb bad ©eftmä; bad 
lettre mit ©treifen oon ^orpbpr. 2)ie erbaltnen dufern aber oon 
0 ranit, wie bie foioffaliftben ©duien felbfi geboren unter bie 
febönfien ber Äorimbifd;en Drbnung, bie übrig ftnb; unb machen 
mit ben brep frepfiebenben ©dulen auf bem Campo Vaccino unb 
bem Sbogen bei £itu^*) bie dufter hierin aller neuern S 5 aufun^ 
*) Piebfi einigen Urbcrbleibfeln in @riecbcnlanb, bie bamald no<b nicht befannt 
iMren. 
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9Bo an einem @ebdut>e feine <Sdu(en fint>, fehlt dcn>if t)ie ebeifte, 
(idrfffe unb fchdnfie $orm. £)ie 5(ocinthifchen hoben, n>cnn bie 
f&ldner rein gearbeitet ftnb, am mehrtlen 2eben unb ben grdften 
diei}; unb bie gefugten, welche bie EHinbe nachahmen, erhöhen noch 
Statur unb Seichtigfeit. 

Der ^(an be^ ©anjen iff jirfelrunb; unb ber Durchmeffer bauon 
enthdit mit ber Dicfe ber dauern ^wep hunbert unb fünfzig ^alme, 
unb ber Umfang fieben hunbert unb fünf unb achtzig. Die dauern 
betragen acht unb fünfzig ^^a(me. Die ^öhe hot gerabe bie Breite 
beö S5obcnö. Der Sogen innen »on ber aufen in ber beflen ^ro; 
porjion oiereeften Ihür t>en fünften Xhcil biefeö 3)?aa§eö; unb ber 
Sogen gegenüber, je§t t>om ^auptaltar, ijl etwaö größer, »oburch 
ber (Eingang unmerflicher crfcheint. 

3n ber ^ttife trugen ohne Zweifel bie ^arpatiben, wooon ^liniuö 
fpricht; je^t finb an beren |fatt fleine piatte 6du(en ohn einigen 
Sorfprung mit einem ©eftmei barüber, worauf bie Kuppel ruht, 
^an glaubt wegen ber SIrbeit, baß bie Serdnberung unter ben 31m 
toninen unb bem ^aifer ^ertinap gefchah. muß ein parabiefi; 
fcher 3ouber an bem 91uge be^ ^immeW gewefen fepn! 9?un ift 
baö ehemalige junge biühenbe ©eficht im reijenben ©chmuef ge; 
wijfermaßen jur SOfatrone im Xrauerfchleper geworben; hoch bauert 
bie erhabne gorm noch unb höit bie SJJoben unb ©itten aller Seiten 
auö, wie wahre ©chönheit. 

ifi wohl flar unb augenfcheinlich, baß bie Sfotunba anfangö einen 
Sh^il berSdberbeö3Igrippa auömachte, gleichfom bie (frahlenbe 
©tirn berfelben; noch finb bie 3fuinen baoon angemauert, unb er; 
ffreefen fich weit bahinter. Die prdchtige SorhoUe würbe heenach 
hinjugefügt, unb ba^ 3onre au^gefchmüeft; unb ber £empel gehörte 
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al^benn mit t>cm M 3upit(r 9)tapimu^ auf t>em 5tapito(, unt> bm 
bfö gricbcn^ unter bie erjten ÜBunbergcbdube Kom^. Slgrippa 
mürbe in einem Sriump^magen auf ben @iebe( an bem ^orticu^ 
gepeilt, au^ Sq gearbeitet; mit ben jwep £dtven oon ©ranit |u 
bepben0eiten, unb ber porpbprnenUrne mit feiner Slfc^c baiwift^n, 
bie je^t nod> unten öor ber ^aüc peben. (£r fdjenftc feine SMber 
unb ©drten bem SSotfe mit (Einffinften jur Unter(>a(tung. 

©er fogenannte tempel ber Minerva Medica, eine ber pittoredfePen 
Ruinen bep ber Porta maggiore, war eben ein folcfier Slnfang »on 
Sdbern: unb not^ eben fo jept, bie ^irt^e bed ^eiligen ©ernbarbtuon 
ben ©dbern ©iofiejiand. @ie fommen in ber ^auptform mit 
beri)iotunba uiUig überein. S3ep berüberfcbwengiicben ^rac^t burfiten 
bie ©Otter nid)t oergePen werben, unb man erriebtete ihnen g(ei<bfam 
biefe SBacbtbdufer boran a(d S5efcbübern. ©ad ^antbeon war bem 
rdeberifeben 3upifer, ber ßered, unb aUen ©öttern gewibmet 
3brf breiten ©ewdlbe in weiten 95ogen leuchten gleich bepm (Eintritt 
(Erhabenheit in bie 0eele, bie bie unermefliche (peterdfirchc bagegen 
mit ihrem fchmalen unb engen bed mittlern 0chipd nie erregen 
wirb, ber eher einen (Barg ald einen Sbogen vom frepen fchdnen 
gepirnten Fimmel ©otted nachahmt; wef wegen bie £eute pch »er# 
wunbern, baf pe nicht erPaunen. 

©ie 3?6mer liebfopen ben ©inn bed ©efühld mit SBaben, wie wir 
ohngefehr unfre SRafen mit ©fiften, unb unfre 3«ngen mit SBrühen 
unb ©einen. 0ie pngen eom h«fcn an, unb gingen aldbenn aQe 
©rabe ber ©drme burch theild im ©aper, thei(d in lauer Sup bid 
|um falten: ©oUup, bie alle »erfchiebne ©drme ber €pipenj nach# 
ahmt, »om heifePen ^criendgetümmel ber hohen Eeibenfehapen bid 
jur pifthen SBefonnenheit; alle ©rabe bed phpPfchen ©efühW, ohne 
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l>oi ©eelenicben, t>a« ©eiftige: »cl4)c^ fic ftc^> öoc^> in gewifiet 
SCficffic^t <iu(^ t>orpf>antafiren fonnten, inbem ii>re toeiblid^en 
0d;6nf)etten ficb unter bcn S^aifern, »enigjl^n^ juoerldfftg t>om 
IDoniiiian an, dffcntlicb nadenb mit bcn ^Mnncrn babetcn. @ie 
a^nt>eten etmo^ »om ^arabiefc unö t»cm ©tanbc Der Unfd)ulö, o(>ne 
bie $ücbcr ^oftd gelcfen ju buben, llnb äberbie^ bitten fte gleich 
baneben ihre gecJjtcrfpiele unb iXingpIälc. 

2)ie Ibctnien in 3ta(ien entjianben aud ben ©pmnafien bet 
©riechen; nur waren bepbiefen bie £eibeöübungen baö tJornebm|ie, 
unb bep ben Körnern bad ©aben. 2)arnacb rauften ftcb bie 2lrd;w 
teften in bet Slnlage ber ©ebdubc rid)ten. 

IDie 15dber waren eigentlich ber ^auptgenuf, ben bie (tollen €nfel 
be^ Komulud unb feiner Kduberbanbe non ben 0iegen ihrer fSor; 
fahren über bie SBelt butten; unb bie ©ebdube baju bad h^chfff 
berSlrchiteftur, waö wir mit ben2legnptifchen8abprinthen unb einigen 
Jempeln ber ©ried;en in ber ©efdjichte ber SJJenfchhcit fennen. 

war ba alleö, wad bad 2eben freut unb angenehm macht, bep# 
fammen. 5SBir fönnen und, ohngeadjtet ber Ungeheuern Kuinen, 
wenig bauen uorfiellen, weil und biefe ©attung ©enuf ganj ent; 
rüeft i(l 9Benn wir ein hulbed ©dculum alter Körner unb Körne; 
rinnen ber erfien 3uhrhunberte erweefen fönnten: fo würben fie 
fich aud <£fe(, langer ^eile unb SSer^wciflung über bad heutige 
€lenb binnen wenig lagen aufhenfen. 

5Dad Sachgewölbe bet Kotunba, mit (larfem ©lep gebeeft, ifl, wie 
fchon gefagt, duferfl fladj gehalten; man (leigt jur weiten Oefnung 
auf wenig grofen0tufen ; runbura aber laufen an bie uierjig Heinere 
im Greife. UBenn man hinein fchaut, lömmt bad 3nnre einem uor, 
wie ein runber hoher Jhurm. 
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ic^ oben fianb, mic^ umfab, unb Die Mrfleincrten £eute auf ben 
@ttafcn betrachtete: tvucb ich <>en ^emetri gewahr, unb rief ihn 
|u, herauf |u (ommcn; welche^ er auch di^i^h 
£)emetri ifi ein wacfrer SRann, oie( ^ern mit wenig ©chaate; ber 
SRenfch i({ bep ihm recht burchgearbcitet unb in^ kleine gebracht 
€r herrfehl in Siom über bie ©eif!er, mehr alä irgenb ein anbret; 
genieft hohe ©(ücffeeligfeit, unb if! ber £eithamme(oon einer COienge 
iungen £cuten. Unter biefen hnb ich nicht wenig gefunben ood 
£ebentimuth unb ben grdpten gdhigfeiten, genaue 93ctanntfchafit mit 
ihnen errichtet, unb unbefchreiblich 93ergnögen in ihrem Umgänge 
genoffen. 9Gßie jammerte mich, fo viel herrliche jSraft wegen 
fchlechter Kegierung^oerfajfung ungenu^t »erfauren foll! 

3m Sleugriechifchen bin ich ^e^ ihm noch fehr gewachfen. 3Iuch h®* 
er mir manche bunfle ©teile ber @ried)ifd}en bramatifchen ©ichter, 
befonberö in ben ßhören, in^ flar(?e £icht gefe$t ; unb meiflerhaften 
Unterricht über ben unenb(id)en Steij ihrer ©plbenmaape gegeben. 
S5ep feinem S5robgefch<Sfte mit alten ^anbfehriften pnb ihm eine 
^enge beprer £e^arten aufgeflofen; unb er fönnte wie ein anbrer 
^erfulc^ bie lUibinifchen unb 3untifchen älu^gaben au^miften, wenn 
ihm ber ©plbenfrieg am ^rjen Idge. 

Ueberhaupt aber hält er Siuhm für ein nothwenbig Uebel, wobep 
man (eicht felbf! )ur l&ilbfäule auf bem 0!arfte werben, unb fleh 
enblich fajl nicht mehr regen unb bewegen fönne. Wirten, frep unb 
mächtig hanbeln nach ^rt feiner Statur! £)iep fep bie allererfle unb 
urfprünglid;jte ©lücffeeligfeit. 2)er Äernmenfch gebraud;e Kuhra 
aUt ^ülfätruppen; unb |lope ben einen oon ftch, wenn eä fepn 
müpte, fo halb er in eine anbre ©phäre fchreite. 

Stur einen Srhirr fenn ich an ihm; unb biefer ift, baf er in bem 

IV 
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^llofen liabprintfjc ^cr SJ?e(apf) 9 ftf (jerumtreujt. Bu follfi ^ier in 
Untembunj mit mir eine (larfe ^robe Oaoon fci>cn^ ob^teic^ 
i(>n no4> nic^t in feinem ganzen SBefen ; meil ec ftc^ nac^ mir rügten 
muffe, t>er ic^ hierin b(cf meiner eignen SSernunft folge, o^ne mich 
mit andrer ^ppot^efen piel plagen. SlBenn ec mtttbmiUig if!, 
fpric^t er feinen Xag nie t>en anbern. 9)hc^ trieb er porjügtic^ nur 
in bem angegebnen @p(fem herum; unb fagte juneüen pemirrce 
bochfrabenbe £)inge, um au 2 $juncic(;en, ober poqubereiten, unb ;u 
feben, na^ icb bamit anfing. SBenig Slu^emdbiten reicht er auf 
bif le§f ben Saben ber iJiriabne, ben er anbern, negen ber beüigen 
3nquifijion, bcbdcbtlicb ju perbergen neif, bie ibm bie einzige efote; 
rifebr iPbilofopbie PieUeiebt ber alten 5btrc{;e halb mit (angfamec 
@Iutb au^braten närbe ; an beffen (Sicberbeit ec aber felbff noch 
febeint }u ^neifeln. 

SSielleicbt macht £)ir eine unb bie anbee fomifcb ernjibofte S3ebaup; 
tung gerabe ba^ mebrfie 93ecgnfigen; ba )Du nobl neift, baf man 
hier nur meinen fann, neil unfre 6innen nicht biä babin bringen. 

iff tpenig hier ju febauen, fpracb er, nie er ju mir fam; aber 
)u mancher anbern 3eit moebt ich ba geffanben buben!" 

9Bir festen unb (egten un^ halb in bie 0onne, bie ba^ X)acb am 
genebm emdrmt butte; unb fagten erff biefe^ unb jene^ über alte 
unb neuere Slrcbiteftur. Der ©ebluf nur, buf ber 3»ccf, ber Pom 
^(an unb ben grofen ^Dituffen un, bi^ uufä geringfie Sinjelne unb 
bie 93er{ierungcn, uu^ uUem rein bctporleucbte, bie ulten pon ben 
neuern 0ebduben unterfebeibe; no oft blofe nuebgeubmte £unf! 
unb leere ©cbönbeit fep, uueb bep ben befien, fonber Slbficbt unb 
Sfu^en. Uebrigen^ liefen nie bodfy bem S&rumunte, Slntonio 
ba ©an @a((o, Giebel Slngelo, tpallabio, unb ben anbern 


Digitized by Google 



2irt)itid^Uo, un5 t>ie glficffeeliden Unfein. 


375 


Stofen 0)?eifiern i(>r gebu^renö £ob «6Uts ansebei^en; unb toaren 
5er ^einuns, 5of fein alter iUrc^iteft «ieUeic^t einen (»eroifc^em 
^aUaft Dem Sdfar, atö 5er ipaUaft Sarnefe, un5 einen (ieflic^em 
Sldnien5ern 5er j((eopatra, a(^ 5cr ^aUaf! 5on €ornaro |U 
3>cnc5is n>ur5e (>a5en erbauen fbnnen. 

„SBep unfern Äirdjen, fugte ©emetri binju, worauf wir 5a^ me^rfle 
wenten, b<»ben wir 5ie reijenöe SJIannigfaltigfeit ni^t 5et Slltenj 
Xetnpet bei 3upitfr/ SIpoüo, SKarö, SBace^uö: Xcropd 5et 3««»» 
^alla^, £)iana, SSenu^. machte ein eigen ©anje^ in ^lan, 

SSerjierung un5 Stu^fc^ntfirfung, un5 ©egen5." 

©ie ?ß?cifler foUten ficf) me^r nac^ 5en ^eiligen richten, t>erfe$t itf>, 
5encn 5ic Äircben geweift wer5en. ©er ^ab|l, welcher 5ie Slotun5a 
i)ier allen ^eiligen einwei^te, fo wie fie ebemalä allen ©bttern Qt* 
wcil)t war, fc^eint fo etwaä im 0inn gehabt }u buben. 

(r^ ijf 5ocb fonberbar, entfuhr mir &uf 5ie ©riechen, 5a< 

oufgebeitcrte 25oIf, (ich mit 5en gabeln über 5ic ©ottbeit fo ernfi# 
baft, un5 juweilen fo abergläubifcb gcaufam befcbdftigen tonnten; 
5a fte, 5er oielen anbern SBeifen nicht )u gebenfen, einen Slnapa« 
gora^ bulfm. 

„©raufam, oerfe^t er, f!nb fte in SSergleichung mit un^ }u ihren 
guten Beiten nur wenigemal gewefen. Unb bann laffen ftch CD^ei; 
nungen, wo nicht offenbare iHiiberfpröche ftnb, unb ba^ ©ewiffe tief 
oerborgen nicht fo leicht wegarbeiten. bep ben au^^ 

gemachtefien ©ingen fchtoer, ben grofen Raufen unter einen i^ut 
}u bringen, wenn er fich mit eingewurzelten !8orurtbeilen bagegen 
fhraubt" 

„S0?it ben ©riechifchen ©ottbeiten ging e^ gewiffermafen wie mit 
oielen SBbnern in jeber 0prache; wir h«^en einen beutlichen ober 
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^önfeln ©inn öabep, »iffen aber i|)rcn erflcn Urfprung un5 
100 f!« waten fcbon »or SRofen unb bcn 

^topbetenitt berSlegpptifcfjcn^eitticfe, ebe noch ein Inömcgijl unter 
t>en ©terblicben Die S5ucb(laben erfanb. ^omer b«t öamit feine 
3liabe au^gejierf, wie mit (Sbeljicinen, @oIb unb perlen; unb ju# 
■reeilen lauter ©tbmucf gemalt, wie ben Äampf beö ©famanbcr 
mit bera Sulfan." 

,pleligion würbe, bünft mich, in bcr bürgerlichen ©cfeUfchof^ 
beflimmt eingeffibrt, um ben ©treit über »ecfdjiebnc Setehrung bcr 
©ottheit bc 9 i“ pcrhüten*). 3eber ©taat ober ©efe^geber 

ergriff eine ipartbch ber Drbnung wegen; unb lief anbern Sie# 
publifen unb ©elbjlWpfen natürlicher «Seife ihre grepheit/ 
ffieltall ju benfen, wa^ ftc woUten, wenn ftc nicht mit gacfcl unb 
©chwert feine Serfaffung flörtcn." 

„Sep ben ©riechen muft eö einer feht arg ma(^en, wenn dichtet 
unb Soll sfReinungen bagegen ahnben foUten. 2Bad hat nur Slriff o; 
phane^ nicht für 5Bi§ über bie ©öfter auögegojTen? «Sir im 
heiligen Korn erfdjreclen noch nach 3<»b«aufcnbcn über feinen 
SRuthwillen, wenn wir un^ einmal mit bcr^h«nt«nc in beffen feiten 
gebachf ©cherjen über bie Sewohnet bc^ Olpmp 

mochten bie ©riechen, fcheinf cd, fchr wohl leiben; nur burfte ftc 
einer nicht mit ©tumpf unb ©fiel audtotten wollen, unb ald 
©chwürmer beten Silbfüulcn jcrfchlagen; ohne ihnen bafüt anbre 
gteuben, anbern Scitoertreib |u gewdhren. 3cl>« ^>egriff an fleh 


Steligion felbf tömmt nach bem Sl« ero b«r »on releger«, bem fleifigen 
£efcn lefftn, roa« über ben ©Snerbicnfl war fcflgcfeßt worben. Die btef tbaten, 
biefen religiosi. 
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fdb(!, baf ftc^ baä 0efuf)I bcr ^a^rf>cit unb ^alfc^^cit nic^t fo gant 
bdnbigen Idff, menn man ben Sürger nic^t a(ä blofen ©nat>en 
(jabcn »iU. Sürgrrlic^e Drbnung fotl nur ©ewoIff^ftgfcU ^emmco, 
unb nic^t bcn freien ©cbrauc^ ber ©celenfrdftc: fonfi bleibt ber 
SOJenfcb nit^f SJIcnfcb mehr, unb wirb jum tb'W beerbe; »et# 
liett feine eigcntbümlicbc ©löcffeeligfcit unb allen SBetteifer, wie 
toir in ben tprannifcben ©taaten febcn, wo bie IHatur auc^ ihre 
geifiigflen ©aben am reicf>lid>(ien au^fpcnbet, in ben ©efUben bet 
SBabtbeit unb ©d)6nbcit nach £uf! immer weitet )u fc^reiten, unb 
bienieben bie ©ipfel }u erfieigen, wo et ^eet unb Sanb 

öberfcbaut" 

,^ie mef)tflen ©treitig feiten übet ©ott fommen baoon i^x, baf 
£apen feiten wiffen, wat5 fie wollen ; unb ipbüofopbctt mei(lenö für 
ben eingefübrten ©lauben, fepö unter .Reiben, 3uben, Cbtifif»/ 
oon ibm ein 3^^<tl bilben, unb ibn nicht annehmen unb ju etgtfinben 
fuchen, wie er in SRatut fiel) befinbet; atö ob er fich bep berSRenge 
»erdditlich machte, wenn et wäre, wag er i(! 

„Slnayagorag unter ben ©riechen gab mit feinem S3erffanb# 
wefen für bie fotgenben Sdtfn hauptfddjlich ba|u Slnlaf. Bag 
©pftem beg iehrerg beg ^etif leg unb €uripibeg h«t burch ih» 
ftnnlicheg unb glficf licheg 3eitalter geherrfcht, trop ben ©chulwibrigen 
Behauptungen »ielleicht grbfrer ©cheibefünjtler, erhielt fich big iu 
bie chrifHichen 3ahrhunberte, unb h^trfcht gewiffermafen trüb unb 
bunfel wieber jept, obgleich bie erfle üueQe nun unbefannt ge# 
worben ifl. €r ffattete eine ^eltfeele, bie alle Materie ber (Elemente 
burdjbringt, unb über fie ©ewalt hat, in bem in ber €rbe (ieefenb# 
(ien SBurm unb himmelhöchfien 3lbler biefelbe*). 

•) ©eine 2ebrt finbet man hirj bepfammen in folgenben BJorten b<« 
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„©oftafcö wmarf aUcö ©pflem, a^nöctc nur, unb betete an in 
^eiligem ©tiüfcfjroeigcn nac^> feinem tieffien gorfc^en; »crc^rte 
fibcigen8 bie @ottbeit nad; ben 2anbe^gefe|en unter mand^erle^ 
9?omen, o^>ne fie ndf)« 8« beftimmen; unb rietb feinen greunben 
bojfelbe." 

„®em ^lato, Slriflotete^, unb anbern ©enfern ober war boroit 
wenig gebient, unb fte gingen fo weit, olö fie nur »ermoebten. 3ener 
fprod> über ben oUgcmcincn SSerftonb in erf>abnen ©ic^fungen; 
unb ber fübne Xiton »on 0(ogiro belagerte regelmdgig enbtic^ noch 
ben feinflen (Srfinbungen ber fd}orffinnig|1en Jaftif; unb feine 2lm 
^>dnger be^oupten, er fep in bic innerfie geftung cinijcbrungen. ©ar; 
auf unb baran muf ber l^errlicbe, ber in fo oielem anbern an ber 
©pi|e ber ?0ienfd}^cit fianb, gewif gewefen fcpn 
„^lato fdjrcibt nocf> am (Enbc feiner tage ben ©e(tirncn ben ^)6dj|len 
SSerftonb |u. Slnfang^ bebad;t er ftc^ lang über bie Sonne; unb 
fonnte nur bamit nic^t in^ Steine fommen, wie wir lebten, unb fo 
bell im ©ciftc fdben, wenn fie unterginge unb eö rf?ad;t wäre*), 
©aß oUeö Sebenbige erfrieren, ju tobten Älumpen erftarren müßte, 
wenn nichts »on ihren Stroblen jurüdbliebe, wirb ihm wohl einmol 
im SSBinfer bie SSebcnflidjfeit gehoben haben. SSielleichf fchloß er 
gar nod> ferner, boß alle^ 2id;t unb alle^ geuer unb alle SCBdrme 
auf unferm fleinen €rbboben bloß in 50iaterie gefahrnc Strahlen 
ber gdttlichen unb ber ©eftirne fmb, bie jene, »on nid)tö gehemmt, 
bur^bringen, regen, ridjtcn; woher aüei einjelne 2ebenbige ben« 
S5ilbung, gorm, unb fein Stecht hat; hi^ fte wieber oon onbern auf# 

Tnv Tujv oXXtuv änovTvuv <puoiv, ou moreuei? AvaEoTopq, vouv Kai «puxn'' 
civai TT)v itaKoopouaav koi exouaav. ^ratplod. 

•) ®i«b eben feinen ifratploö. 
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genommen werben, ober fic^ felbf! abfonbern in i)iöcferinnerung 
ber alten überfc^wenglic^en CBonne; unb baf bie Waffen unb 
jtbrper, bie beren am mebrflen enthalten, bie (ebenbigflen finb. 
SCBenigflen^ ifl bief ber ©runbfloff ju feinem gtänjenben tbeologifc^ 
©pflem, worüber Julian noc^ abtrfinnig würbe." 

„Ueberbaupt hielten bie mebrften alten ba^ $encr ffic 

ba^ gittlicbfic in ber iRatur." 

„Die grofen Siebter biefer hoben Seiten für bie 5D?enf<bbeit, fiel ich 
ein, hotten um eine ©tufc natörlicbre ^etaobbftf, unb nahmen bai 
ftnnlicbre unb ndbere. 0ic meinten, wir febbpften bie bewegenbe 
Äraft mit bem Sltbem, unb fie fep in ber 2uft befinblich, unb nannten 
fie 3ePö, noch bem wirtlichen ©inn, wobureb fie lebten; unb 
einige ipbilofopben f^lugen ficb ju ihrer ^arthe^." 

„©ophofle^ fagt ; ber alle^ faf t, in allei bringt, unö ntJher 

»erwanbt ifi, aW Sßater, «Kutter, SBruber, ©cbwejier." Unb an einem 
anbern Dnc: „5ScIcber «Kenfcben Uebermuth, 0 Seu^, hemmt Seine 
^aebt, bie ber uralte ©eblaf nicht ergreift, unb bie unermüblichen 
«Wonben ! Unalternb bureb ber 3ohte SBccbfel nimfi Su ^errfchcr 
ben (irahlenben ©lan; 00 m Dlpmp ein; Sir ifi ber Slugenblicf, bie 
Sufunft, unb SSergangenheit unterthan." 

„Unb €utipibe^ fagt gerabe ju: „©iehfi Su über unb um un^ 
ben unermeflicben 9lcthcr, ber bie 0rbe mit ftifeben 3lrmen tunb 
umpfdngt? Sa^ i|i ©ott!" 

„Unb Sltifiophaneö, fein Slntagonifl, ruft eben fo aui; „Unfet 
SSater Slcther, heiligfier, aller £ebcngcber!" 

„Unb ipinbar ging febon uorher noch weiter, unb fingt fiol} in 
Iprifcber Segeijierung: „(Sing bog ©efcblccbt ber «Kcnfcbcn! (Sing 
bag ber ©ötter! 2lUe bepbe othmen t>on (Einer «Kutter." 
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bec ideftcn ^einuttd feinc8 2^o(f8 glaubte Oa8 

06tt(ic^e im ilBaffer ju finbcn, meil aUe8 ScbenDige ftc^ 5at>on nd^rt, 
unb aUer 0aame feucht i|!. ^ic Srbc aber blieb immer nur ipflanj« 
fidtfe, ^ie t>a8 ^immlifcbe burc^ ^int> unt> Stiegen empfingt, unt> 
Xbiffc unö S^abrung öomit gebiert; obgleich SJiuttcr aller, felbfl 
o^ne @ei(! unt> 2cben. ^anc^e bitten fte nic^t einmal für (Element, 
fonbern wie ^efiobuö nur cr|1cn Körper." 

„2Ule8 febrte jurücf, wo cö bcc^'ttn; wo8 pon ber (Erbe entfprop, 
}ur (Erbe: ba^ ^immlifd;e wieber in bie luf!fcf>webenbcn ätbcrifcf|cn 
34rtlic^feiten." 

„!Doc^, geliehen wir e^ nur, wir tappen bamit nocf> in 9?acf)t unb 
Ungewi§bcit! »ie bie Sllten felb|t; »on benen nur einer mc^r ober 
weniger afö ber anbre breuft war mit feinen 55ebauptungcn. (Ein 
bejlimmteö beutlidjc8 Spftem tjicrüber barf man bep feinem 0tcrb# 
licken fud;en; bie größten üBeifen paben für ftc^ feinö gehabt, unb 
nicf>t flar gefeben, wie fein COienfd) bie ganje 23clt flar bur^fdjauen 
fann. ©ie nahmen gewiffc ©dße an, unb bauten barauf bin; 
unb würben immcrwdbrenb Pon ber IRatur wieber in SSerwirrung 
gefegt" 

„(Eine8 jeben ©efübl mu§ ibm fagen, ba§ er etwaö getrennte^ Pon 
einem ©anjen i|l, unb baf er fud>t, jid; wieber mit bemfelben ju per; 
einigen. 21W SÄcnfcben fueben wir bie^ am erjlen bep anbern SRem 
f^en ju bcwerfficUigcn: bie Statur (eitet ben ?53?ann jum SBcibe, unb 
ba8 !Qcib (um COcanne. S3epbe finben a(8benn bod> noch nicht bief 
in ftcb allein, unb fueben ibr @an;c8 bep mebrern ibre^ ©leicben. 
9Bo bieferirieb lauter wirft: bie glücffeelig|te Dvepublif. Slberaucb 
hier wirb ber 3)Jcnfcb enblicb feine frepc 33ollfommeubeit fein ©an# 
)e8 nicht finben. (E8 iji alfo flar, baf un8 entweber ber Xob mit 
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birfem bereinigt, ober bod; ndf>ert; ober nac^ mand)er(e 9 £)urt^tban/ 
berungen bon ^drpem micber ba()in bringen mu§. biefem (3t* 
fubl (hrbt eine Sllfelie für ihren ©atten, a(ä ber minber eble Xheil 
be^ 0an$en; unb übergibt fleh ein 9legulu8 frepmiUig 6(hmach 
unb Reiben. SIu8 biefem ©runbe fleht man mehrere ^enfehen, jeben 
f(^ier bon bemfelben Schlag unb ©ehalt, jufammen für oerfidnbiger 
an, unb ein gan;e^ ISolf für bie flare ausgemachte ilBeiSheit; unb mir 
{bnnen oft mit ber ficherflen ©emighrii bon bem ©egentheil unb 
bem fldrfjleniOorfa^nichtaufgegenbieSRachtberXdufchung." 

„D mie lieb ich bief ^emetri mir mit (ebenbigern 3(ugen froh 
Idchelnb |u, menn fo einer auS bem anbern Junten fd;ldgt! O fdnn« 
ten mir unS Sicht machen, unb einanber einen ^h<>coS an^ünben in 
biefem nächtlichen ^eer, mo S3oreaS unb 6üb unb Dfl unb SBcfi 
berfchiebner Meinungen flürmifch ungeflüme SBogen md4en! — 
menigflenS einer ben anbern mie ein noch fch^u^^ bor ben 

furdjterlichen (Einbilbungen ouf allen Seiten hrrumführen." 
„UBelcheS ber ^onig ber €lemente ifl: Suft ober Jener? mdralfo 
ber Streit bep ben ©riechifd;en £>ichtern unb ^hilofophrn. Um baS 
^dchfle unb (Ebelfle ju fe^n, muf er bie I0laffen aller anbern burch^ 
bringen, ©emalt barüber hoben, fle an fleh fetten, unb nach feiner 
eignen Slatur formen, unb bemegen. Sßach biefem ©runbfahe mfir# 
ben bie ^Dichter mohl ben ^hilofoph^n nachgeben, unb alle lebenbige 
SEBefen eine 2lrt »on Jlomme fepn; Jener fo über Suft, mie SBeme# 
gung beS SichtS gegen Schall/' 

,,^uch mar baS IflSefentliche ^mep ber dlteflen Dieligionen beS menfef^ 
liehen ©efchledjtS in ber SJIitte ber jmep größten SBelttheile, Slflcn 
unb Slmerifa, SBerehrung ber Sonne unb beS JeuerS; unb ihre 
Jrommen bemitleibeten bie fo mit geiflignr S31inbheit gefchlagnen. 
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fie in Sinf^ernif nac^ @efpenflern (>cranttappcn, vom Sichte Pet 
IRatur, burc^ atl; ^imntcl t>afTe(be, (ieblic^ un& freunMtc^ unt> er; 
todemen^ ^eU (ebenbig utnfira^U. 0e(bfl in Stotn, ba eble ^ei^^it 
unb Xnpferfeit in feinem Senate no4> ben (Srbboben regirte, be; 
tpa^rten jungfrdulidje ^änbe bejfcn ©iut^ alö basJ aüerf)eiligf?e/' 
„Soffen wir ober oud; nod} einen ^riefier bed 3e»ö mit feinem 
fpomp in biefe S^erfommlung treten, unb bie Sieligion feinet 
ajolfg be^oupten; mcH mir einmol im erfreulic^jen ©cbmdrmen ber 
^bontofie borfiber ftnb." 

„Xfjoren 3f>r nUe! ruft er ou^; bie SBeft moc^t nur ein ©onjed, unb 
3bf bnltet Sud> an ben SbeÜ- 21KC pcrfdjiebne Urmefen in ber 3lo; 
tur ftnb gottlidj, jebeö fo ewig ol^ boö onbre, unb tein^ fonn pon 
bem onbern berfommen unb geworben fepn." 

„SKein obgefonbert nennen mir ftc (Slcmente; unter einonber per; 
mengt, für un^ ebne Orbnung unb Scbbnbcit, nennen wir fie 
SKoterie." 

„5Bic oöe biefe Ärdfte jufommengefommen ftnb, ftd) perbinben unb 
feb^i^cH/ unb oüerlep (Srfebeinungen brrporbringen, b<tt noch fein 
menfcblicbcr Äopf für Sinn unb 35cr(ionb erfldrt." 

„Ibun wir ben dufcriten ging mcnfd;licbcr ßinbilbung^froft, unb 
nehmen Sfnfong on, tpo eö nur immer möglid} ifi." 

„Stellt (Such bo^ ^buoi-t Per, bo^ oüe ©ötter, SJienfcben, Jbi^f, 
^flonjcn, 5J?etalle unb Steine gebobr,ipie einen unermeßlichen beiß« 
Sßebel im unenblicben Dioume, tporin Sonnen unb fpioneten noch 
jerfidubt febmimmen mit ben SOiecrcn, (Erben unb Süßten." 

begonn bie 5eit: geuer unb Süftc, unb SBoffer unb (Erben febie# 
ben ficb, unb ein gleicbonigeö ÜBcfen gefeilte ft(b feiner ewigen 3lo; 
tur noch ju bem onbern. Sie jungen Sonnen wdljten ficb unb wucb< 
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fcn, bi^ jebe ftc^ au^ if>ret €p^4cc, gleich ewigen bicnbenben 0ewit^ 
fern t>on lauter $51t$en unb fBetterfhablcn (n>ot>on wir an unfern 
Rolfen iuweilen nur winjige bunfle @d>attcn feben) jufammen; 
gefammelt «nb befdcten bie ^immeL ©ie gribern ?DJa|fen 
fanlcn unter, jebe nach ihrem nerfcbiebncn 0rabe; unb ma^en nun 
bie ipiancten au^, bie immer fcbt^c^^nb berumtanjen, ftcb wiebcr mit 
bem boIt>cn 1» t>ercinigcn, aber wegen ihrer 0cbweere nicht 
)um Hinflug gelangen.^ 

„Unb bie Biebc warb gebobren, ber fu^c ©enuf aller Staturen für 
einanber, ber febönf^f/ unb jüngjle ber ©ittcr, eon Uranien 
ber gldnjcnben 3ungfrau, beren ^aubcrgürtel ba^ 5S5e(taü in toben# 
bem (Sntjuefen jufammenbdlt. Unb alle lebenbigen ©efebbpfe er# 
bafchten in biefem ©etümmel ihren Slnfang; unb nermebren ftcb 
nach alter 2lrt immer wicber auö einem fleincn neuen 6bao^ öon 
Elementen, nach SInjabl, ^aaf unb S^tm ber erflcn Sufammen# 
fehung." 

,©aä (Element, ba^ allel füllt, ba^ ftcb am frepfien unb ungebun# 
benfien bureb ba^ Unermef liebe breitet, ebne weld}c^ nichts befleben 
fonn, wag lebt, felbll bo^ geuer nicht, i(l bie Euft^iSir Xti^megiflcn 
unb Drobtuffe gaben ihm ben 9!amen unb fiellten biefen 
ben 936lfern in 2öolfen auf einem ©onnerwagen mit bem fammicb# 
ten saef iebten Äeil ootl furditbarer SOiajeftdt aW bejfen Diegenten t>orj 
weil fie nicht bi^ }u bem Unficbtbaren gelangen, unb ©eflalt für ben 
©inn bai>tn müffen." 

„©ein erflgebobrner ©obn, Siebt unb geucr, ifl SMpollo, ber ©on# 
nengott" 

„©er Seberrfeber ber SEBaffer, 3eoö SBruber, SReptun," 

,,©en (Erben, ben ©nmmlungen unjäblbarer anbrer (Elemente, festen 
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wir ba^ Sjttt bet übrigen ©itter »or; unb ert^eUten bem britten 
®ruber ^luto in ben Untewetfen bcn f)öd)(Ien ©ceptec." 

„€ure ©rogeäter, bie ^ptf)ogoro)Tc unb ^omctc, haben hernach unfte 
ffihnen großen (Erfinbungen angenehm unb lieblich unb erfreulich 
au^gearbeitet, unb bie ^hit>ia|Te unb 'ipolpflete bcnfelbcn baö ©icgel 
oufgebrficff. Unb fo waren bie Urfrdfee bet Sßatur für bie iphanfafie 
georbnet, unb jeber pon ihren £ieb(ing^finbern, ben COtenfehen, fchüne 
Jcmpel aufgejlelU." 

Serwunbert ®uch nicht, fuhr ©emetri fort, übet bie 3l(iro# 

nomifchen j?e$erepen, bie i^ meinen iptiefter fagen laffic! ©ö wirb 
eine Seit fommen, unb nach Srepheit, womit bie großen ©eifler 
fchon anfangen, ihre glügel ju fehwingen, fann (ie nicht mehr fern 
fepn, wo bie ©onnc unb bie Sipicernc auch 3)icnfchen ihren 
erhabnen ^o(len behaupten werben, wie in ber 9?atur, unb unfre 
fleine ©rbe mit ben anbern 'Planeten um ihre 2ebenbigmachetinn 
herumrollen wirb*); e^ wirb bie Seit fommen, wo ber fleinfte SRcbel; 
(lern ©onne fepn wirb, unb ein hellerer ?Diorgen in unfern Äerfer 
einbrechen; biä j»ir un^ enblich olle Sanbe abfircifen, unb beö ewU 
gen ^afepnä, unfern Sigemhum^, al^ dchte ^inber ©otte^ genießen, 
in unau^fptechlichet SBonne, fonber ©raufen, oor ben atmfeeligeii 
©chrecfwdrtern Xob unb Serftörung. 

(£g war beifer, boß SKillionen ©onnen ftnb, um nur Sahl ju nennen, 
al^ eine, bie ^u ungeheuer gewefen fepn würbe ! Sic IBillionen pia; 
neten hütten ftch }u oft barum her einanber perftnflert, unb bie rafenbe 
SKaffe Pon geuer (te Perjehrt. 

*) Doe Svßeni beö Preußen ^opernifue rourbe am fpäteflen im ^ircpeiißaate 
angenommen; unb @alilei mar ju biefer Seit taum gebobren. lOlan fann M 
fotgenbe für eine Propbr)epbung auf ißn halten. 
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9(Ue^ SBcfcn bcf?cf>t au^ unersrünblic^ jticincm. 9Ba^ unenblü^ 
nein ift, fann nur wmid 5traft unb S5e»cdund ^aben. Um frepct 
unb smaltigcr }u fcpn, paart ci fic(} mit feinet gleichen, unb um 
mrf)rt f!(^ bi^ ;u ©onnen unb ^lanctcnfpb<!ircn, bie (tc(> bixt^ bie 
j>immel md[|cn, unb febweben für unä in unbedreiflicber ^üUe t>on 
®onne; paart ftcb mit feinet dleicbem unb anberm, tua^ ci wie {um 
Subrmerf, ober ^qleicbfam Sieittbicr braunen fann. Unb bieß b<tt($ 
auch toieber «tut, inbem e^ an ber £u(l be^ eblern XbcU nimmt, unb 
für feinen Sienfi reicblicb Pcrforgt wirb. 

3 uf*iinmendcfe^te aber au^ t 8 erfc()icbnem if! in S5etracbtung 
bti Einfachen eine toabre jbleinigfeit. SBa^ ftnb aUe SBödel, Spiere 
unb gifebe gegen bie unermeflidje 8 uft, baö blcnbenbe @etoimmeI 
ber 0eÜirne, unb gegen ^eere unb (Erben in ihrer urfprüngücben 
3?einbcit? Bufammengcrottctc »injige ©onbcrlinge! Die großen 
SRaffen allein leben unb fcbwebcn m ewiger angcflammter SGBonne 
unb ©lücffecligfeit: nur wir heterogenen leiben unb finb clenb, 
unb plagen un^ mit unfrer (Erhaltung ; immer in ber jdmmer; 
Heben gurebt ju »ergeben. SKittelbinger jwifeben ©epn unb Sliebt# 
fepn! HufJoimengeballtc ©renjen bcö S3erfcbiebnen! ©ie ficb wit 
Xrdumen plagen, unb ihre eigentliche Statut nicht finben fbnnen; 
unb ouf baö franle ©cwinfel jerrütteter Äreaturen barchen, ba un^ 
ba^ ewige Eicht in bie Slugen bli^t, SKeere in bie Obwn raufeben, 
unb alle^ augenblicf (ich in un^ (Ic^bt, ftcb großen 0)7<lcbtigen 
wieber ju »ereinigen. 

©ie Xboren glauben, fia fdmen einmal in eine gan$ anbre ^elt, wo 
feine ©onne wdre, weber SKonb noch ©terne, noch SRcer unb Eanb, 
toie bep un^; unb fir bitten »iclleicbt bort hoppelte golbne 
wie b«fr nur eine ipptbagora^ batte. 


Digitized by Google 


386 


^einfr^ 5EBcrfe. SJicrtct S5anö. 


Unfrc ^^ilofop^Kn nc^m<n fid) fe^r in Slc^f, wenn fic t>on ©<clc 
Kben, ouf €r&e, 2ßaiTcr, 2uft unD 5^uec ju fommen ; »crmut^ic^, 
um fi<^ nic^td ju «ergeben. alfo bie @riec^en! SBtr ^uefen 
&ic Slc^feln beßwegen über fie? je erhabner ber ?9Jann, bejlo ebft 
ber Äinber ©polt! 

^metrid ^Bangen mürben r6ti>er in biefem (prifc^cn Xauniel; id; 
tief i^>m ju: „SKd^igt (Suren ©c^mung, menn ic^ nac^folgen foU!" 
„(Stmad befonberd, 2lb(cr ober SJienfd;, unb jum iBepfpiel Silepanbec 
|U fepn nach gemonnenen ©c^Iac^ten, fugt ic^ (eife ntaebt 
boö) auc^ groge Sceube, unb tbmmt einem angenehmer «er, a[^ 
menn man (ich $u unenblid) {(einen Xh^Ud^en Pon (Srbe, 2uft, unb 
®a(fcr unb geucr benft. 3«öed einjelne 5S3efen mirb feine (Spi|!enj 
blof burch anbre gemahr; je reiner ed ftch bamit pereinigt: bejto 
gtbfer mahrfdjeinlid; feine ©lücffeelig{eit SlUed in bet 3?aturfh:ebt 
befmegen, ficf> in anbred ju perbreiten." 

X)emetri. SSep folchcm ßinfadjen gibtd fein Xhcilchcn; jebc^, 
menn man ftch cd aud> benft, gehört fo jum @an;en, bap bad @an}e 
lufammengenommen nic^td bejTerd ift. X)ad Xheilchen ifl mie bad 
@an|e, unb bad @anje mie bad XheUth^n; (ind mirft unb regt fich 
mie bad anbre, jebed 0efüh( bli^t burch bad ganje 21U. 2S3ad bad 
eine angeht, bad geht auch ottbre an ; ed ijf eind fo mdchtig, fo 
ungeheuer unb unermef (ich n>enn man eine folche 0röf e anneh^ 

men mill, mie bad anbre. Sic SJicere unb Xiefen Pon urfprünglichen 
(Elementen ftnb ed, moraud mir immer neu (irümen unb {ufammen; 
roUen; unb unfre Urnatur i|t unenblich göttlicher unb erhabner, a(d 
bad augcnb(icf(ich jufammengebaUte (Sind pcrfchtebner Grafte; nach 
bem hohe« ©toefung im unjlerblichen 5(“1K öer 

©lücffceligfcit. 
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^rbins^eUo. SIber ba$ ctwai fepn muf, ma^ ba^ SBeltaQ |tv 
fammcni)<S(t, ifi »o^I f(ar senu^! eine unbcfannte Urfac^e an unb 
für (icb, boc^ bcfannt in ihren ^irfungen ; ein ^efen, baä bie am 
bem Elemente {ufammenbünbigt non ihrem 0chlafc |um Heben, )ur 
(Ejcifienj, }ur Harmonie unb (Einheit 

^nn ich meinen 5(örper betrachte, unb bebenfe, ba^ ich ih» felhfl 
foU lufammensearbeitet unb gebilbet haben, unb hoch nichts banon 
meif; ober toelcheä einerlei ifl, baf baö erf!e ^enfchcnpaar bief 
foU ^ethan haben : fo bönft mir augenfchcinlich, baf ich nicht non 
mir felb(i abhange, unb baf eine unbcfannte Itrfach im @pie( ift 
3tnfang unb (Enbe i(i für feinet ^enfehen ^opf; unb eben fo um 
begreiflich, wie ocrfchiebnc^ ein Icbenbigeö €inö macht Unfre offem 
bare ilBilUähr, ber norher beftimmte (Enbjtoccf aller unfrer ©innen 
jum i&cpfpicl, tag gorterhalten ber ©attungen, bleibt unerfldrlich 
unb uberfleigt bie fcinfle (philofophie. 

Dem Ctrl 83ielleid;t wirb fleh ^ief »od> aufhüüen. 

@ir rrfennen und blo§ ald Hufammenfe$ung, ald IbBirfung unb nicht 
ald Urfache. f8ep und ifl fle mit unferm 2>crflanb cind, unb ed fim 
bet ba fein ©e}wepted (latt; bep anbern Dingen Uft fle uieDeicht 
ben ©onnenflrahh fo wie ihn unfer grobed 2luge blicft, nicht in ihre 
ISerborgenheit 3lein, epifliert fle blof in ihrer urfprünglichen 93or^ 
treflichfeit, fhwebt im ©enuf ihrer felbfi : unb ocrmifcht, erfennt fle 
nur bie Sermifchung. 

Hiebe unb Ärieg ifl ewig auf ben ©renjen »crfchiebner Statur; jene 
nennen wir jDrbnung, Heben, ©chönheit, unb wie bie Stamen alle 
lauten. SBie j^inber fcheuen wir tob unb SBergehen ; wir würben 
bep befidnbiger Dauer in immer eincrlep ^ufammenfepung oor 
Hangerweile enblich auf ewiger Selter liegen in unfrer flcinen (Ein; 
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^efc^rdnf^d(. ^ie SRatur M ft<^ ou^ eignen ^runbtricben bief 
€piel toon Serben unb Sluflöfcn fo |ubercifet^ um immer in neuen 
©efü^Ien feelig fortjufdjmcben ; unb unfer iBcruf ifl, bie§ (u erfen# 
nen, unb glüdfeclig ju fepn. ^pf()a 9 oraö ^atte 3iec^t: bic SBelt ifl 
eine ^uft{! !£ßo bie ©cwalt ber ^onfonan$en unb £>iffonan}en am 
»etfloc^(en(ien if!, ba ifl if)r bbdjfte^ 2eben; unb ber Xtoft aücr Un# 
g(üdlicf)en muf fcpn, ba§ feine S)i|Tonan$ in ber Slatur fann (iegen 
bleiben, ©ie l)öd;(len ©ranitfclfen ber SUpen unb beö Äaufafu^ jer^ 
malmen enblicb bie Siegen beö ^immeW, unb bie Äataraftcn ber 
€i^berfen auf i^ren ©ipfeln ; unb unfre 3ul)rtaufcnbe ftnb ?0?omeme 
ber (Smigfeit. kommen mir einmal ^urn Xb<^i( in ben ^ittelpunft 
be^ Djean^ unb ber Grbfugcl: fo fommen mir auc^ in ©onnen unb 
©eflirne, unb merben ein^ bamif. 

3ebcö Element t>at nach unb minbem ©raben »on Siegfam# 
feil bie (Eigenfcbaft ju (eben, ju empfnben; unb bie mancberlep 
^ropor jion gibt jebem cinjelncn Singe feinen befonbern Urdjaraftcr. 

' Sem SIffen ein menig Siebt unb Suft mehr im lltton: unb er (lünb 
auf ber Seitcr ber ©d;6pfung über ben Homeren unb 3enoncn; frep# 
lieb al^benn auch in anbrer ©eflalt. Unfer ©ebirn fd^eint ber bobe 
Siatb ber Kcpublif ju fepn, ftcb augenblicflicb ju bemegen, unb bie 
neuen (Erfebeinungen unb ©efüb'.c ber ©innen aufjunebmcn,unbbar# 
nach für ba^ fleine ©anje ju forgen. 

QBer b<u l>i« Elemente fo unterfud^t, ba§ er einem allein bag Seben 
unb Senfen jufd;rciben mitl? ?Sarum foUten nicht alle mebr ober 
minber ba$u fdbig fepn, unb bie ganje Slatur leben, benfen, unb 
empfinben? 

Ser ?D?enfcb tnaebt ein ©anjeö aud, unb e^ ifl alte ^ebanterep, ben# 
felben nur in jmep ganj entgegengefegte t>erfd;icbne ^dlften }u 
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t(KÜcn, wie man tKrnac^ bep allen tbieren unb ber {(einflen ^Me 
tbun muf. 3 (ber @ewobnbeit {wingt alle^ unter ihre eifeme tpraiu 
nifcbe ^errfcbaft, bi^ auf bie ficb frcpwdbnenbflen p^>Uofop^ifc^o 
^dupter, bie bauen ni<b(^ trdumen. 

IHrbingbcdo* Siuf einen ^ieb fdUt fein Saum: 9ef4)weid eine 
Seber, bie fo niete ^abrbunberte, bucc^ alle befannte Seitalter flebt^ 
unb mit ihrem immer srfinenben ©ipfel jebero @turm tro$L 2 Die 
SRenfehen werben )u Sag fchwerlith glauben, ba^ bai Sefle 
oon ihnen nur @onne war, unb bie Planeten erleuchtete; fte finb |u 
f!ol| ba|u geworben, ©efchweige, baf ihre ^drper nur eine gewijfe 
Orbnung fepen, ^Bohnungen, ©afihdfe ber Elemente, bie augenbtid^ 
li^ burch reiften, ftch nur 0)tomente aufhielten, fte tebenbig, uoD; 
fommner unb bequemer flir bie nachfotgenben machten. 

IDem etri. Unb hoch muf auch bem ^Dümmften auffaQen, baf er 
olle SBoche wenigfteng anber Slcif«^ unb Stut hat; ihn fein 
3 Kagen jeben lag ein paarmal an neuen (Erfa| erinnert; baf er 
ftfinbtich fiirbt unb wieber auferfteht; immer etwa^ anber^ ift, immer 
ifl wie bai SBetter, baä er pcht unb einathmet. Unb wa^ wollt 3 h> 
mit allen befannten S^itnttern? hobt 3h<^ uielleicht ben f2lrifbtete< 
gelefen? 

Utrbinghetto. Seine metaphpfifchen Schriften nur burchbldttert! 
theil^, weit fie mir {u weitlduftig, unb gleich anfangs mit Steif bum 
fei unb rdthfelhaft gefchrieben fd^ienen; unb theilf weit ich fue ntahr 
hielt, wag 3 Benophon bepm (Eingänge ber £)enfwfirbigfeiten uom 
Sof rateg metbet; ndmlich: bie SKetaphpfifer wären ihm »orge# 
(ommen, wie SKafenbe, ba bie berühmteften berfclben fehnurfiraefg 
ft^ entgegenftehenbe Meinungen behaupten. £)ie ganje flBiffenfchaft 
fep tu nichtg mlpe; unb er hätte ftch uerwunbert, wie eg ihnen nicht 
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offenbar wäre, baf unfer !8cr|^anb barüber nicbtd ^ewiffed erftn; 
ben (6nnte. ^ie menfc^Iicbcn 2)inse allein machten un^ senng ju 
fc^affen. 

Seme tri. 2ln£^> be^nt ©ofrate^ if? nicht alleg ©olb! Sief war 
|uoer(Ani 9 in bie Suft defprochen, ohne hinlängliche Uebertegung. 
Sag 3lUgemeine (6nnen mir rniffen, aber nicht bag ©efonbre. Ohne 
Arbeit unb 3Äuth wirb bem SO?enfchen nichtg ©rofeg »crliehen. 
9Ber weif, wie »iele 3®hthunberte noch gehören, ehe wir in 
(Erfenntnif bet Statur fo weit gelangen, alg unfer SJcrflanb reicht, 
unb bag höchf^e 3iel berähren! SSiele «erjweifeln baran, nur etwag 
SBahreg )u finben, unb wollen immer im ^inflern hetumtappen; 
aber eg fommen Slugenblicfe, wo fte erfchreefen, ein blofeg SfJichtg 
|u fepn, ohne ftch mit ber Statur jufammen }u benfen. Harmonie 
mit bem ?HJeltall ifl bag höchfle ©ut! unb welcher gute Äopf will 
fein Eebelang jn bem ©eftnbel gehören, bag bie SEBetterfahne aller 
SReinungen i|l? 3ebcr muf hier enblich fo weif, alg er fann; unb 
eg hilft ba fein ©fräuben. Unfre Seflimmung, wenn wir eine haben 
foQen, fann feine anbre fepn, alg bie oerfchiebnen fRaturen beg 
SBelfatlg in ber ^ufammenfeßung ju faffen, woraug wir bejtehen. 
Ser SOienfch felbfl ifi gleichfam eine hcrumwanbelnbe SRetaphpfif ; 
wer wollte ftch nicht bamit befchciftigen? ©ie if! bie erfle unb höchftr 
aller SEBiffenfehaften. 

!£Benn wahr iff, wie eg benn allen ©chein ber SBahrheit an ftch 
tragt,wag^lfibiabegoom ©ofrategin^latong©affmal en 
|dhlt: fo hat auch ^w*^in ber, ben bag Orafel (oielleicht hauptfäch« 
lieh befwegen, wag 3hr eben aug ben Senfwürbigfeiten »on ihm 
angeführt habt!) ;um ilBeifeflen erfldrte, hoch au^ hierin feine 
©chulbigfeit beobachtet. Srflanb einff im fretfen Selbe 00 m borgen 
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an, i>en ganzen Xag über, unb btc 92ac^( duct^, unbetMsUe^ auf 
finetn gteef in bem aUerttcfÜleR Sflac^bcnfen Mrfunfen unb »»(oreu: 
unb betete bie © onne an, ai^ i^re reine «oUe geuerfp^re über bie 
bfUic^n ©ipfcl ©traf^ten bei Sebent »ef>te. 

3n ben serindfien 22Bi(fenfc^>aften unb jfunften bcrrf(f>en berfeftiebne 
^D^einungen; unb e^ ifi natürlich, baf in ber ^bc^fien bie me^rfien 
(Ktrfc^en, weit aUe |um (leiten ©ipfet wollen, unb nur buferf! wenige 
baju genug Sitbcni in ber i&ru(!, ©tdrfe in ben itnot^en, unb aub« 
bauernben 9){ut() unb iOerflanb gegen aUe bie @efa(>reR ^ben, bie 
in ben (nttöbrec^enben ^faben auf fte lauem. 

Stuben? foU man benn alleb beb SRauIb unbSKagenb wegen t^un? 
unb mac^t <£rfenntni§ ber SBabr^eit nic^t fc(^on an unb für gtfitf; 
fertig? ifi fie nic^t bie bbe^fte ©tötffeeiigfeit? @e()brt bab S^ergnfi^ 
gen, bie greube nic^t |u Stuben ? 

greptüb muf jeber ben SBeg enbticb fetbfi mac^n. €b muf etfi « 
einer wi(fen, wo ber Sietna iiegt, eb er hinauf will Unb bann i(! 
fttr unb bie Steife bureb bie ©eptta unb €barpbbib bie ffir^efle; 
unb burebaub )u ^ferb i|! nicht mbgticb. Ober: man muf obm 
gefebr fo weit fcpn, alb fie fetbfi waren, ebe man bie ©pfieme 
grofer ^biinfop^Kn ooUfommen perfiebt; unb ferner fie ni^t auf 
ben erfien ©eiten poUfommen begreifen wollen; man muf ^e 
erfi gan| fennen, ebe man nur etwab pon ihnen in altem feinen 
SSerbtSltnif einfiebt 

X)ab ©pfiem beb Strifioteteb tiegt, eb ifi wahr, noch |um £b^it 
ba im €bnob ; aber binnen ;wep taufenb 3«b<^^n bot ficb fein befrer 
Strebiteft gezeigt. trug alten pbitofopbifcb^n Steiebtbum jener 
gtfictticbcn Beiten {ufammen, unb brütete barüber wie ein 6ott 
©eine pbpfifeben unb metapbpfifeben SEBerfe finb ein langwierigeb 
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Gtu^ium, un^ Itlft fic^ in einem 0efprdc^e Davon fein Slu^jug 
moc^jen. 3(>r roüft fie felbf! lefen; unb ci toirb €udj 8ufl fepn, }u 
fe(Kn, toie er bie iRatuc (»erumarbeitet, unb bi^ auf ihre fieinflen 
Sbeffanbtbriir ^erdliebert, wenn 3bc auc^ nur ben Xieffinn be^ ^en; 
fef^en an i^m betvunbern foUtet 

$fir je|t nur no<^ einige Svapfobien nacfi ibm unb gegen ibn ; unb 
Saunen unb (SinfdUe. ©teilt €ud) ba^ Univerfum wie eine Saute vor, 
worauf ic^ €uc^ nac^ augenblidtic^er Sufi unb Siebe vorp^antaftere. 
O ni(^t^ ifl reijenber unb (oefenber baju! eä ifl ber fcfibnfle 0egem 
fianb meiner ^oefie in ber €infamfeit 0 ei mac^t mit^ glücflit^, 
unb mi(^ fiberlduft mieber (utveilen ein menfcb(icf>er ©c^auber, wenn 
bebenfe, waö ic^ vielleicht fcho« »<»f/ ferner fepn werbe! wa^ 
ich unb ben folgenben borgen, bie folgenbe ©tunbe fchon, 

vom neuen anfange ju fepn. Uebrigenä genieß ich Moment 
ber ©panne meinet gegenwärtigen Sebent fo gut ich fonn; unb er; 
gebe mich ^(einigf eit in bie Umwälzungen ber Ungeheuern Waffen. 
QBad 2Demetri Darauf ferner fagte, Davon mehr nur ben 3nh<»lh 
feine ^orte; in fo weit ich benfelben gefaft habe. 3^ 
noch immer ber 0Dleinung be^ ©ofrate^, baf auch t>ie befle Süeto; 
phhfif <>n f^bneä 0ebäube fep, welche^ bloß in ber Suft fchwebt; unb 
baf man ftch nur Damit bef^äftigen mßffe, um fich nichts weif mo; 
Chen |u (affen, unb feinem (Bergnügen in biefer Siucfftcht ungeflirt 
nach)uhängen. 

, „3Die ©innen allein zeigen un^, begann er vom neuen*), baf etwa^ 


•) 3<h habe bicfcÄ jugcnblicbe ©cfpräcb, fine ©treiferep in bie 2Jl eta p f) pf i t V a* 
moltger Seit, mo 3irifloteleP noä) auf Dem Sltirone fa$, teä 3ufam< 
menlHingeP loegen nicht auPgelaffen. SSBohl unP, nenn nir ein poar 3ahrhunVerte 
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auf et ung ba i(l: S3er(iant) felb(! if? öic SBurjel l«t ©inne. Sou 
©inn unö23cr(lan& aUe unfre €dcnntnif ; unb »a^ finbenwic 5a? 

3n unö gefc^tt, 5ic »unbetbare ©ic^crbeit, baf »it SEBicHic^c^ unb 
fein SRic^tö jtnb, unb allen ©tunb ju benfen unb |u ^anbcln. Slufet 
unö, ©onne, 5Konb unb ©terne im unermef licken Slet^er, unb 8uft 
unb gj?eet unb 8anb »oU unjdfjlbater lebenbiger ©inge. 

©oc^ foJcf>e 3Renge 93etfcf>iebent)ei(en entbcrft nur t>ag Sluge, unfer 
reicbRer, aber auc^ flac^fler ©inn; »it haben einen anbern, bet rtefct 
bringt unb ju einfachem fömmt, baö ©cföhl. Äein ih*^t ^*ttn ohne 
baffelbe, aber ohne bie anbern ©innen begehen. 

Unb biefer ©inn erfennt? 

5Barm, unb Äalt, unb geucht, unb Xrocf en. 

Sßicht^ tocifct! benn alleö Ucbrige fdUf in €in^ eon biefen; barou^ 
begeht bie uncnbliche SRannigfaltigfeit be^ SBeltaQ^. 

©och »erben »ir auch fo »‘ücht'fl ergreifenben ©inn 

nur Oberfldchcn gewahr; allein tiefer in bie 3iafur bet ©inge fön# 
nen »ir nicht einbringcn, wenn »ir nidjt (te felbfl »erben. Unb 
bann hört aller ©inn auf; »ir (inb e^ fclbf!, unb fehweben im ©e# 
nuf ohne alle »iffentlichc Unterfcheibung. 

SBarm unb troefen ijl ba^ geuer. S33arm unb feu^t bie 8uft 
Äaü unb troefen bie (Erbe. Äalt unb feucht bad SBaffet. SKit 
glamme unb €i^ fdngt ©torfung unb 3er(lömng an, batau« feine 
3eugung. 

5Bcnn geu et ftch in £uft »erwanbelt: braucht e€ nur bie geuchtigfeit 
anjunehmen; unb fo »enn SSaffet fichin €rbe: nutbieXtoefetu 


fefer (Icftcn! ©n SBorbar au« (prtufen, einer oon ber (Ebemfe batte fefon be« 
tieffinnidfien ©riechen »iel wrgeHicben Äopfbreeben« erfparen fennen. 
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SEBaffet wirb ?uft butc^ bic ©Ärac; 8uft wirb SSoffet 
burc^ bk 5(dUe. $euec ocnvanbeU fic^ in (Srbe buc4> bie^dUk; 
(EtbetnSeuer butc^ bte 9B<!nne. ^cic^t ift bann ber Uebergans 
einet Statur in bie anbre, unb (eic^t Serben unb Seugen. ^enn 
aber geuec Raffet »erben foll, unb 2Baffet geucr; 2uft 
(Erbe, unb €rbe £uft: bann i|I ein boppcltcr Damm burebiu 
({ürmen; allein bet ^c^leicbmeg i(l halb gefunben. Seuec »irb 
erfi entmeber £uft ober (Erbe; unb fo bleibt ber Uebergang auch 
bep ben anbern immer leicht. 

Darauf alle bie fonberbaren (Etfc^einnngen! unb fo oerdnbert fttb 
e»ig in f!c^ bie ^elt, begattet ficb mit ftc^ frlbft, unb bringt neue 
©efc^bpfc betoot, unb SElumen unb gröebte. 

Die^ ftnb bie vier Elemente, bie ber gemeine ^O^cnfcb^noerflanb 
bureb alle feiten anerfannt i>at; unb fte ftnb bie ©runboerfebiebem 
beiten nicht nut für boä ©efübl, fenbern auch für bie übrigen 
«Sinne^ bie alle terfebiebene Qibarten bcffclben finb, unb barauf btt 
rufKn. 

Daß bie 2uft »ieber fo perfebieben fepn fünne, al^ »ir bie (Erbe er; 
(ennen, »er »ill bieß leugnen? unb fo bag Gaffer, unb oielleicbt 
noch ba^ ^euer; »er bat bie (Elemente fo unterfuebt? unb »ie »enig 
»iffen »ir noch bon ben (Erben? ©enug, baß bet Uebergang cine^ 
(Element^ in bag anbre gefunben ift. 

Doch, »arum fueben »ir OSeroielfdltigung ber Elemente! ei b»( 
9bikfppb<^it gegeben, bie behaupteten, baß ba^ Qßeltall, »e(cl}e^ »ir 
jufammen mit einem S^amen Statur nennen, burebau^ (Ein^ unb 
baffclbe fep; bie alle (Eoibcnj leugneten, um ihren SSerflanb an 
einem ^uttermefen ju »eiben, ba^ bloß reiner 6toff, unb nichts 
oon allem anbern ifi, »a^ »ir fennen, fonbem alleä jugleicb in 
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jcbem fünfte ; andern ^enfc^cn fc^icr eben fo unbenfbar, wie StQe^ 
duä unb 92id;t^ au^ SlUcni, baä e^ auc^ bebeutet 
£)ie dltciten bcc 3(ct blieben jebcc^ noc^ bep einem Elemente. S^etat 
f lit meinte, bai geucr fe 9 ber gemeinfc^aftlic^e üuell alter ©inge: 
unb X^ale^ boö SBaffet; bepbe au^ bem beitetn 3onien, non 
ben ©riechen, fonberbarlic^! für bie firübeflen deuten pf)itofopbif(^e« 
5lbpfe anerlannt; unb ber erfle atg Stammvater alter eigentlichen 
(IBeie'heit |um Sprichwort bep ihnen bur^ alle Beiten geworben, 
©ag orgonifche SOBaffer, jum SBepfpiel ber SKenfeh, erfaufe in bem 
einfa^en SBaffer; unb bog organifi^e geuer verbrenne in bem 
geuer, bag bie £ufl verliert, etwag anberg ju fepn. geuer, £uft; 
unb (Erbe fep SBaffer; unb SEBafler fep (Erbe, £uft unb geuer, unb 
alleg €ing unb baffelbe. geuer fep heif unb falt; unb ISBaffer fep 
naf unb troefen. 

Stnbre fud;ten in ber golge ben SBibcrfpruch wenigfleng im Slug# 
bruefe }u vermeiben; unb festen ^r irgenb ein Element überhaupt: 
Sing ifi Stlteg, unb Sltleg Sing. 

9lach bem Slrijioteleg war SEenophnneg ber er|!e, ber bem 
^efen feine eigentliche Sveinheit gab ; aber auch nicf)tg weiter 
barüber befiimmte, fonbem nur mit erhabner Stirn in ben unermef# 
liehen Slether hin fchaute, unb fagte: ©ag Sing ifi ©ott 
^armenibeg, fein Schüler, brütete nach *ht« ®cht barüber, unb 
fuchte ju beweifen, baf SBefen ber SSernunft nach nothwenbig nur 
Sing fepn fbnne; für bie Sinnen aber müjTe man }wep Urfathen: 
^att, unb flBarm annehmen, ^alt fep bag Unwefen, unb 
®arm bog SBefen. Slnbre feptenbofür bag©ide unb©ünne; 
ndmlich bag iSBefen behne ftch aug, unb jiehe ftch ein; unb baraug 
alleg SEBerben unb Btugen, alle Srfcheinungen. SBenn ci ftch »er# 
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Wnne, »crD ci £uft unD gcuer; unb tctbirff fep eö€rbe unb 
ffiajfct; abct aUc^ im ©runb Ginö unb boffclbe 
3{cbin9(>eHo. SBenn a(fo bic uncnblic^c Shu^bcbnung, aufer ben 
einidn Bewegungen, burcf>aug fiefj einmal ted)t einjöge: fo würben 
wir uieUeic^t alle {ufammen mit i^r ben allecgrüften €tein au^; 
machen, unb bie ^elt a(^ ein Diamant im leeren iKaumc f>angen. 
Demetri. (Sin anber onnebmenb.) SBer weif, waö gcfcf>e^n 
fann ! 3eit ^at fie nun in ber Swigfeit genug ba^u, jur Äur|wcil 
fid) in oUerlcp ©eflatten ju »erwanbeln. 

Dicfc ^l)ilofopf)en gaben übrigen^ feine Urfacf)e ber SSerdnberung 
an, unb liefen no(^ Diul) unb Bewegung unerbrtert 
9Ber beweifen will, baf auä Sinem ^(Ue^ fep, muf erfi bart^un, 
baf au^ Slllem Sin^ werbe; unb fo weit f)ot eä no^ feine €l>emie 
gebracht 

SBenn blof €inö iff: fo muf ei in Siube fepn; benn ohne Steij feine 
Bewegung, unb baö ©Icicbförmige reijt nidjf. — 

3n ben Slementen liegen bic Duellen ber Bewegung, ©ie iff ollen 
eigen, unb fein^ M ol^ einen befonbern Bor^ug; nur fc^eint 
ba^ Seuer einen weit b^bern ©rab t>on 9lei;bacfcit baju ju bnben, 
oW €rbe, £uft, unb SBajfer. SlUeö in ber Statur regt ftcb »on fclbjt 
unb b«f Srepbeif^ Srfenntnif unb Begicrbc. 3ebcr Xbeib öen wir 
oon einem ihrer unoermif^ten ©anjen annebmen, bnt alle inner; 
liebe Sigenfebaften beö ©anjen; ihre SSefen jtnb unenblicb jart, 
»erbreiten unb oerlieren (?cb in einanber, unergrünbli^ allen unfern 
©innen. 3e mehr ba^ kleine einerlei; 3lrt bepfamraen; be|fo gröfer 
feine ?0?acbt unb ©tdrfe; unb fo fann <£rbe, £uft, ober SßJojfcr bo^ 
geuer überwältigen; unb fo unterliegt bepm SKenfeben ber fo ge; 
nannte ©eiff ber SOfaterie. Dod; nur im Sinjcln fann bief gefebeben ; 
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bcnn im CCßcltaQ felbft fxTTfd^t @ci(! unecmcf (ic^ unb oi)ne @4)ram 
Un. ©ei(! bringt bic SBclt in Ocbnung unb @d;5n()cit nac^ feiner 
Statur, unb felbfi in unä fii()r er bcgtoegen; unb baburc^ ^at ber 
03{enf(^ ©ewalt fibct bcn ©rbbobcn. 

SSerocgung ifl SBirffomfcit ber Äraft auf einen ©egcnjianb. SCBo 
^raft unb ©egcnfianb i({, ifi auc^ ©ennrgung. SBo boppelte ^raft 
auf einanber wirft: £icbe ober Äricg, Sfleue^werben, ober 5Sb# 
prallung. 

©cbanfe if{ Einfang unb ^iet bet $&en>egung; SInfang, unb 3)7iftel 
unb ©nbe ber Bewegung jufammen ^anblung. 3(Uc^ in ber !Ratur 
^at baä 93erm6gcn, ju benfen unb ju empfinben, unb ba^ 0e(bf{; 
gefifi^)! i|l ©runb unb ©oben; benn aUeö, »aö i(i, ^>at Äraft, »0# 
burc^ ei if{, toaä e^ i(l. 

Unb folglich ^t ba^ ©pfiem beö3(napagora^ feinen guten ©runb 
in ber Sßatur. ©erfianb ^at bie Sßelt gebilbet; nur in aQem auf 
feine eigne Slrt. ©erftanb iji prßfenbe unb unterfc^eibenbe Sajfung 
bei ©anjen; Serflanb, in ber Sufammenfepung, baö S0?eer, »o^>in 
alle €mpfinbungen (aufen, f!c(^ begegnen, unb ftcb läutern; unb be^ 
(!ef)t felbfl nur auö empfinbenber Äraft. (£^ if! bet eigentliche itern 
jebeä einzelnen £ebenbigen, jebe^ ©anjen; ba^ fchlechterbingö an 
unb ^r ftch tu>< <<uer erf!en Smpfinbung beginnen, unb {ich uiit 
gleichartigen unb anbern SBefen paaren, unb hernach {ufammen^ 
fchaffen unb bUben mufte. iEBenn nun ©erftanb urfprßngliche <Em^ 
pfinbung ifi: fo ifi er auch ^rr ©chbpfer Pon allem ^nbioibuellen. 
£)ererfieXriebinjebem£ebenbigen i|! ba^ Vergnügen, ober nichtallein 
unb »ereinjelt ;u fepn. Der jwepte, »eitere ©rfenmniß unb grißere 
5Craft zugleich: baburch erhob {ich bie oereinjclte üRatur 00m ^urm 
an bi^ jum erhabnen, frepen, oielfafienben unb oetbinbenben ftaten 
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SRenfc^cn, 5er bcfwcgen 5ie €prac^c un5 alle Äfinflc erfanb. 2)et 
britte un^e^cure, ber aUe^ ungläcflid) nutest, bte ganje SBeU ju er« 
fennen, unb fte fepn }u tooUen; unb in ber Xf>at tobt immer ba^ 
bunfle 0efiib[ in uni auf* fie einmal gemefen ju fei>n, unb miebet 
|u »erben. 

Slrbing ^ello. erftaune äber 0ure fübnen Behauptungen, unb 
el mirb mir uielel S^achbenfen fofien, beren SBahrbeit ober §alfch« 
heit ju finben. 

9Benn $cuer pch in £uft ocrtoanbclt: Heibt el Seuer ober nicht? 
unb ferner; fo toie nur eine gemiffe COiateric ift, bie Sicht hat, unb 
eine, bie Xon hnt: fo lann el ja auch seben, trenn man bal 
ffl3ort hict^^h brauchen barf, bie nur benbt unb Berftanb hnt, Ur« 
fache ber Bewegung if?, immer mirft unb nie (eibet, bil bal ganfe 
0ebdube um fte h<r |ufammenfd(It. 

Demetrl 5Q3enn geucr ftch in £uft tcrtoanbelt: fo entfichteben 
ein neuel 0anjel aul £uft unb Seuer. Unb fo ftnb wir felbfi ein 
©anjel aul oerfchiebnen Elementen, fo rein unb hatmonifch tter« 
fchmolfen, baf wir in uni bep gefunbem ^uflanbe burch bal feinfle 
Betouftfepn nichtl unterfcheiben. 

f£Benn nicht jebe ^rt oon Element ftch fti^f^ >^<^Ste unb bewegte: fo 
würbe jeber Seichnam ewige 0)?umie fepn, unb ber ^inb immer 
»on Often her wehen. 

SBal ben Berfionb betrift: fo nimt Slrifiotelel felbfi, wic^loto, nac^ 
bem Slnapagorol, beiJen SJleinung ich freplich nach meinem eignen 
Begriff erfldrte, eine eigne SKaterie für ben Berftanb an, unb unter« 
fd;eibet fie oon aller anbern, unb fogac oon ber 6eele, bie, wie ec 
fugt, im ganzen Äörper fid; beftnbet. X)ie Seele bei Slugel ifl ba^ 
Sehen; bie Seele bei Dhrl bal .^ören; unb fo bie bei @efuhl6 
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baä i(!, ba§ et tväc^fl unb ferne 

ißa^runs mi( ben SQurjetn etnfauBL ©ie if! in oUem Sebenbigen 
bicfelbe. Äraft in aiu^übung ifi »bm ©eelc, unb fein Sörpet, fein 
€(emcn( ebne ©eele. Sibec iSerfinnb bnt feine eigne Slatur, bebnupiet 
et, bie nitbf leibet. Saä Sluge fann uctblcnbet, ba^ Dbt betdubt 
wetben; bet SSetfianb hingegen non bem tieffien £>en{en unbefangen 
auf ba^ lei^tefie fibergeben. (SSicUeiebt nur bep bem S^rfien bet 
^bilofopb^n! Slnbte mfiffen tuenigflen^ ein ©ebaebfpiel baiwifcben 
feben.) Unb boeb foU bctfelbe ein befonbet eigen iftp Pt 

ficb augbtficft, nur bet menfcblicben ©eele fepn, unb fagt, biejenigen 
bdttenSieebt, bte ibn barin ben Dtt bet formen nennten; ^en fen, 
Uttbeilen mdre 31ufnebmung, ©ebafung pon Sotmen. 

£)ic flnnlicbe ^raft bet ©eele fönne nicht ebne ^6rper befleben; bet 
iOetflanb aber baeon abgefonbert »erben, et fep («cb allein SRatetie. 

3?ut fep et leibenb unb wrgdnglicb, infofetn et et»a^ benfe, unb 
ficb an etwa^ erinnere; gletcbfam »ie bet ©onnenfitabl, »enn 
er an ben £>ingen »irb. £)a^ £>enfen aber unb <£r; 

innetn mache fein SBefen nicht aug; an unb ffit ftcb felbfi benf et 
nichts, unb fo feb er unfietblicb. 

Solglicb iji bie ©eele, al^ SSerftanb betrachtet, nur un(!etblicb, infcK 1 
fern fte nichts benft 

Dief i({ »obl eine uon ben fcb»acben ©eiten feinet ©bf!em^, um 
ben Sotrang be^ ^enfeben uor anbern Xbieren }u erfidten; unb 
hierin »eicht er ab uom Slnapagora^, bet feinen iSerfianb allem 
Sebenbigen |ufcbreibt. 

^enn bet SSetflaub nur unfierblicb ifl, infofern er nichts benft: fo 
i(i alle anbre Materie auf eben bie !S3eife unfierblicb; ndmli^ info^ 
fern fie aufer bet ^ufammenfebung gebucht »irb; unb »enn ich 
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ben SSerflanb auf eine nnbre Slrt etfldren fann : fo brauch feinen 
0ott, ben knoten beä Z^rama nufjubauen. ^uc}, ci ifl ein @cb(upf« 
»infef, worin wir nicht weiter fommen, 

©er SBewei^, womit Slnajtogoraö, ^loto, unb 2Iri(!otele^ baö ©a; 
fe^n be^ S^erflanbe^ bartbun, ifl; e^ muf ein SBefen geben, ba^ un; 
«ermifebt ifl, unb aUe^ burebbringen tann, bamit e^ 0ewatt barüber 
habe, unb erfenne. 

5ür^ erfle alfo ifl jebeö Element in feiner Keinbeit unoermifebt; unb 
fo ^oufen €lemente in ihrer Sleinbeit bcpfnmmcn. 

@inb bie Elemente an urfprönglicber Reinheit oerfebieben: fo ifl, 
nach aöer (Erfahrung, wabrfcbeinlicb baö ^cuev, ober 8icbtelemenl 
ba^ feinfle. ^otglicb b^tte bai §euer ade (Eigenfcbaf^en, bie fte ju 
ihrem SSerflanb erbeif^en. 

3fl bie§ ©eele, wa^, nach bem aügemeinen begriff, anbre^ bureb^ 
bringt: fo fänn man auch mehrere Wirten von ©eelen annehmen, 
geuer burebbringt bie 2uft; £uft unb geuer burebbringen iai 
5EBaffer; unb geuer, SBaffer unb £uft burebbringen bie (Erbe, unb 
btinbigen fte nach ihrem ^ohldefaUcn, unb bequemen fleh wieber 
al^ ber 0runbfcfle freunbiieb nach ihr. Unb fo überhaupt eind nach 
bem anbem. .^errfeben ifl ÜBobtthun; aUe anbre 0ewa(t Xprannep. 
SBer weif, ob ber ©egenfah uon geuer unb Srbe nicht ju flarf ifl; 
ob €rbe nicht ju grob unb geuer nicht ju fein gegen einonber ftnb, 
um poUfommen auf einanber }u wirfen? Ob ni^t 3)littel ba|Wifchen 
fepn muffen? (wie jum €yem»cl in ben milbern (Erbfhitben; in 
0riecbcnIanb, bem Älima ber ©ebönbeit.) 

Ueberbaupt fagt un^ aUe^, baf ba bie böebfir SSoüfommenheit unb 
0lücffccligfeit ifl, wo bie b^cbfle güüe. 9Benn bie 3ufammenfe$ung 
fo hormonif^, fo proportioniert ifl, baf jebe^ Element ftcb regen 


Digitized by Google 




Slrbing^Uo, unö Die glörffecligcn 3oi 


iann nac^ feinen ÄrÄften: ent(ie^>t öet ^ödjfte Seefianb; eind er# 
fennt on^re auf Oiefe SBeife am reinflen unt> ucUfommenflen. 
Un5 bief müc^te tvo^l ber 3(rif!ote(ifc^e SSeefianb fepn, ber burc^ 
alle bie feinen 9i6^ren M menfc^lic^en @ebdube^ im @e^icne ftc^ 
abfonbert; bie reinfien 93erfc^ieben^eiten &on geuec, £uft, unb 
^jfet unb &rbe fommen ^ier lauter jufammen, unb machen ein 
gdtl(i4>ei ©anje^, wie in unenblic^en ?Ka(fen bie 5BeIt ifi*). 95ep 
ben anbem Xf>ieren fonbern fie ftc^ nur nic^t fo rein unb in ber 
SfiUe unb ^roporyon ab; non Urbeginn burc^ ben Drud ber um# 
gebenben ^rdfte baran »er^inbert 

9lrbing^elU. Slber bie erfien ©eft^bpfe ipaar unb ipaar, £^ier 
unb 9)7enf(^, unb ©ra^ unb ©aum, mo leitet 3^^ 9lriflote(e< 
biefe l)er? 

©emefri. Sßie unfer ©erfianb in ber 3nfammenfe§ung ?Bijfcii# 
fc^aften unb Sänfte au^ »erfc^iebnen Erfahrungen ber 0inne bilbe^ 
au^ Empfinbungen, bie mit ©ewegung unb 0turm unb Slufruhr 
in unä fommen, eine (inen Oebip: fo fann er auch bon ^n# 
beginn mit ^älfe ber ganzen £ßatur bie ©efTalten ber oerfchic^RCB 
©attungen gebilbet haben. fO?an muf bep Seugung unb Untergang 
alleieit auf Elemente fommen, bie un;erf!örbar finb, unb aug melchen 
alle^ jufammengefepte wirb. 

Unfer Erbboben h<U chite 3>beife(, nach SJernunft unb Statur# 
gefchichte, einmal in einer weit gifidlichern £age {u Entfiehung ber 
©efchbpfe gefchwebt, aW jept Unb wer weif, ob nicht bie ebeijien ■ 
nach £(ufhbrung berfelben untergegangen finb? ©ie ©efepdpfe finb ; 


•) SJud) einige 2Hten batten biefe 5bee; »om £id>t firne ba« Sluge, oon ber £uft 
bae £)br ber, vrm SBaffer ®enub unb @ef(bmacf, unb von ber Erbe ba# ®efübL 
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i^rcr Statut nac^ nic^t in einem 2ani>e, unt> toal^rfc^cinlicf^ ni^t auf 
einmal entflanOcn. 

Slriflotele^ braud^t gcmöbnlicb t>a^ ©leic^nif : ©et SRenfe^ unb bic 
6onne erieugt ben ^enfcbcn; bot^ erklärt ec ftcf> etmai beutlicber 
f^ierübet in feinet £ebte t>on @ctt unb bet Beugung. Unb feben mir 
nicht, ba^ bie ©onne noch jeht Urfache beä Srühlingd unb bet fba 
gattung iff ? SBarum foUte fie nicht auch int Anfänge bep ben etfien 
©efchJpfen ^ülfe gemefen fepn? ©efchöpf mdchfl auö feinen 
Elementen httoct, unb bie ©onne lö|! mit ihtec !B3dtme beten 
Jttdfte, baf fie ftet) mitten tönnen. 

3eboch haben immer äbec bie (Sntfiehung bei Singeln bie alten 
fSeifen bie fonberbarfien SReinungen behauptet. (Einige nahmen f(lc 
|ebe^ ©efchbpf ein oerfchieben Element an; unb nicht allein ffic 
)ebe^ ©efchdpf, fonbern für iebed ©lieb beffelben. ©a maten jum 
SBepfpiel uetfehiebne Elemente füt ben SRenfehen, bie (ich mieber 
für Aopf unb ^anb unb ^u§ abtheilten; unb jerftreutin beclRatur 
lagen, ©ie SSeibet fammelten biefelben bep bet ©egattung in fich 
mo fte ftch alilbenn $u einem 6an;en oereinigten. ^teplich ^i^ 
leichtefie ^rt bad iRäthfel auf;uldfen ! menn noch anbee ©d)mietig$ 
feiten baburch gehoben mürben. ?Sie geht e^ ju, bo§ ein ilBeib 
immer fo ooUfommen alle Xheile fammelt, unb nid;t blo^ j^opftheile, 
ober i^eqtheile, ober 31rm^ unb ©eintheile? Unb fo genau alle t>on 
betfelben (Proportion? Unbmie halten fichbiefeXheileinben©peifen 
auf, mooon fie fich nahten? ©aä ^er; eine^ Sllepanbet in Xauben 
nnb .^afen, unb (profoli unb ^lumenfohl, unb anberm S^eifch unb 
©emüpe, mooon Dlpmpia ihre SRahljeilen hielt? ©et Äopf ^omet^ 
in ^ünern unb ©dnfen, unb ben giften be^ 3onifd;en 9Reer^? 
Offenbare 311bernheiten! 
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Slnbre glaubten^ bec 6aamc jebe^ ^nbioibuum^ todre t>on (Stoig; 
feit im SBfUall; unb foigltc^ nur eine gemiffe 3{njaf)( non 0}?enfc^em 
fernen, Üöwem unb 5Mblerfernen, bie fommen unb »icber ge^n, 
unb jebe^mat ftc^ in bie norbnnbne Materie f leiben. 3um iSepfpiel: 
SUfibiabe^ tvar einmal ba ju 3(tf)en, unb fo ein onbermat )u ^om, 
unb ^onfiantinopel, unb Sapplanb, unb ^eru. gebdrte nur * 
@(äcf ober Ungtäct baju, baf er non biefem ober jenem SBinbe ba 
ober bort(>in geführt, unb non einer Königin ober ^agb aufgefangen 
unb gebobren mürbe; unb feine ^nbinibualitdt dnberte ftcb jebe^ 
mal nach ben Umfidnben. 

Diefe 3)Jeinung b<*t weniger ©cbmierig feiten. 9lber oller ©aoiue 
i(? {ufammen gefegt: unb mie erbdtt jlcb bie 3ufammenfe$ung in 
ber unaufbörlicben Zermalmung bejfelben, bie mir bepallem€injelnen 
in ber IRatur feben? Unb noch finben mir überall, baf ©aome 
mirb, unb nicht ifl. 

3m ©egentbeil i(l febr mabrfcbeinlicb, baf,mennalle^,maö oufunfret 
©rbfugel ?Kenfcb merben finnte, ouf einmal mirflicb SRenfeben, nnb 
un;dblbare ©ebaaren non !8ölfern mdre, unb man fte an einen neuen 
Drt, in anbre ^kneten nerfente: baf, fag icb, niclleicbt menig non ber« 
felben übrig bleiben, unb mir akbenn erf ennen mürben, baf fte, fammt 
ollen t bieren, ^flanjen unb Sdumen nur ein runber Älumpen Äir^# 
bof gemefen fep, mobieSebenbigen non ben tobten ofen. Unb iflÄ nicht 
ougenfcbeinlicb, baf immer ein neu gefunbeä ^aar aud ben Seücbten 
non menig ^ufen Janbe^ alle anbre Zonen bendlfern fünnte? 

Äurj, jebe^ €in;elne ift nur bureb bie jufammengefebte gönn bo^, 
ma^ ifl; jebe SIrt non 3Befen i(i ftcb übrigen^ gleich. Unb / 
bie gomi entflebt bureb ^‘e innre ipropor|ion nerfebiebnen 9Befen< 
mit ^ülfe ber dufern 2>inge. 
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Sfrt>ind()^(to- f&nnte (ErOhigel möglicher SBeife ekn 
fe Ungeheuern ©d;aaren €fe(n, SKaulwürfen, ju einem unenWiehen 
SDvürfenfchmarm »erben, aW |u unjdhtbaren 33ölfern t>on 3J?enfchen; 
unb ^ann unb i£Beib finb »eiter nid;tä o(^ Slnla^ }u neuen 
SKdnnern unb SGBeibern, »oju fich bie Elemente ton felbfl hüben? 
©er SRenfeh jum SBepfpiel if? oifo nur eine gewiffe ^roporjbn per# 
fthiebner (Elemente? (Ein Änabc Pon breiig ^funb be|Iünb ob» 
gefef>r au^ fed;^}ehn (Pfunb Srben unb ©al^en, brep^ehn (pfunb 
SBafTern, unb einem (pfunbe £üften unb geuem: unb ber einjige 
Unterfchieb (»ifchen ihm unb einem ^dlbchen »dre, baf bief etwa 
nur ein haibeä (pfunb £ufte unb geuer |u feinen S3ef?anbtheüen 
habe! ©ic$ allein pcrdnberte bie gorm, unb ma^te ©ofraten unb 
(piatone (u ^dlbern, unb ^dlber )u (piatonen unb ©ofraten? 

©er ©chluf barau^, ifi er nicht, baf alle ©efchöpfe bie ©egenfidnbe 
nur nach ih^ft 5orm empfinben unb beurtheilen, unb »ir fo pielcr^ 
lep SBahrheit Pon bemfelben ©inge hat'«/ aW perfchiebne ©atf 
tungen fd)on Pon Xhieren ftnb? hanbelte unb bdchte nad) 
feiner gorm, unb h<5tte nach berfelben feine iBegierben; unb eögdbe 
überhaupt {eine aUgemeine !£Bahrheit, unb bie ganje SBelt fep ein 
XoUhau^? 

Sllfo »dr eß »ohl feine gabel mehr, bof SRebea einen ©rei^ in 
fleine ©tüde jerhaefen unb wieber jung machen fdnnte, wenn fte 
nur ben gehörigen ©rab ber ?lßdrmc trdfe, »oburch (tc ftch »ieber 
}u einem harmonifchen ©anjen (ufammenidgen? 

©emetrl Dlid;tig, mein greunb, wenn fie ben gehörigen ©rab 
ber ffidrme trdfe; unb »ieber hin$ubrddjte alle Slugcnblicfe, »a^ 
pom gehörigen SBefentlichen abbunjtete, »ie im SRutterlcibe gcfdjieht, 
unb bie porige £eben^jeit fd^on abgebünffet »dre. 
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2>ic jufammcnsefc^fc gorm ift nur t>a^ ÜBefen fdbit 

«rfennt, wir 00 m Urbeginn, i>ie SBabr^it SlUe ©innen fo|fen nur 
einfeitig: SSerfianb ©anje, unt> bec reinfic S>er(!anb am uo(U 
fidnöigjicn. Sic X^ierc finb nur öaöurc^ wrfc^icöcn, wie bet 
Ü]?enfc^, baf fie mehr ober weniger, ooUfommen geläutert ober 
minber ooUfomnten, baoon befi^cn. Unb eben biefer ift bie erfte ge< 
gebne ^roporjion ii>rer ganjen 3ufammenfe§ung. 

3(rbingf>e(to 3(bec toieber alle ©attungen t>on Xbicren nnb 
ipftan^en, 'Paar unb ^aar oon bem ©ra^b^Imd^en an bi^ {um 
5JicnfdKn? 3Rdnnd;en unb SBeibc^ien, wie »olü 3^r bief er# 
fWren? 

^ad}t ber S^erftanb in ben (Elementen allein ^ann unb SBeib: fo 
mu^ einmal, nad) bem fomifebt^n (Einfall be^ 3lriftopt>nne^ bepm 
‘piato, 0Jvann unb SBeib bep allen ©attungen jufammen gewad^fen 
gemefen fepn, unb ein ©anje^gebilbetbaben: fonjt bleibt^ unerfWe# 
lid), »ie bie ©cfd}bpfe ficb au^ fjcb felbft fo »erfebieben, unb boeb 
paarmeifc füllten geformt b«ben. 

SemetcL ^tan tann gemip leichter über biefe Singe febreiben, 
al^ ein ©efpräcb fuhren! Sort Id^t man folcbe gragen au^, unb 
icb boi*<^ x<>cb ^(9 teinem ÜBeifen birruber eine Slntmort au^ blofer 
SSetnunft ge^nben. SBeil icb einmal, wie einf! ber (piatonifcbe 
©otrate^, bie 2btoenbaut umgemorfen habe, fo will icb auäb<tlten. 

^Ue^, toai icb barauf fagen fann (fuhr er (debclnb fort) ift folgen# 
be^. SBenn icb ^fi"f 50tenfcbcn# unb (Efelelemente, feine Btafen# 
unb l^ippen# unb 2efjenelemente an^unebmen Urfacb finbe: fo finb 
icb fber notbmenbig, mdnnlicbe unb toeiblicbe (Elemente in ber, j 
Statur anjunebmen. Ser SJtann ift ber »ollfommenfte, ber ganj \ 
au^ männlichen (Elementen (ufammengefe^t ift: unb ba^ SBeib oiel# 

IV 
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k\d)t ^a^ oodfommenjle, toe(d)eä nur getane fo oiel wcibüt^e €(e; 
atfnte um SBeib bleiben |u fönnen; fo toic bcr 0 iann ber fc^Iccb« 
te(le i({, ber gerabe nur fo t>ie( mdnnlicbe €(emente bat, um ^ann 
|u b^ifen. 

^dnnlicbe unb metblicbe (Elemente machten au^erbem am begreif; 
licbf^en bie Statur (cbenbig, unb erfldrten bie ewige unaufbdriicbe 
S?en>egung, unb ben »ßtbenben £ricb jut SScgaftung, »clcbc 2 lti; 
(lotelel für bie SBcjtimmung jebe^ einjelnen ©ingeö bdJt, am beffen. 
Siebe, ^ocbjcit, (£b^ unb ^befcbcibung: barau^ bcflünbc bie ^dt. 
gerncr »dre baö 3idtbfel aufgelöfi, »dcbc^ noch Slicmanb, fo »iel 
üb weiß, berührt bat, warum »on jebem ©cfcbiccbte, faft burcb aUe 
Sbi^te, obngcfcbr fo »ie( von bem einen a(ä anbcrn gebobren 
würben. 

9Bem bieß nicht gefallen füllte, ber fönnte jcboch noch immer anneb' 
men, baß ju einem ©anjen ein ^aar gehört, unb baß bet 50er.' 
flanb ton Slnfang an alleä paarweife beruorgebracht bat; ohne baß 
eben baä 3 ufammengewdd}d mehr alä je$t nöcbig war: in einer fol; 
eben bequemen Sage oon 5Diaterialien ju @d;affung feinet mdebtigen 
©anjen befanb er ftd;. 

Sir bing hello. 3b>^ gebt wie ein debter Äretenfer, 3ö3liu3 
SKitto^, mit bem febönen ©cfcblecbt um! ich glaube, baß ein 5Kdb; 
d;en wie ein 59tann immer ein unnatürlid;e3 S)ing fcp, unb baß bie 
topferfle Simajone felbjf unter einet iphrpuc fiebe. U)ill (Euch 
hierüber ju feiner neuen ^ppotbefe treiben; wieberboblen wir noch 
einmal (Euer ^auptflücf. 

60 oon allem wirflicben abgefonbert mag e3 wohl enblicb leicht fepn 
}u benfen, 50erfianb be3 55Äenfcben bat ben 5D?enfcben beroorgebraebt; 
unb eben fo, 50er|lanb jebe^ ^inge3 bat ba^ Sing beroorgebra^t, 
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^ä!fe einer 5t'raft, t)ie allem Siaum fc^afi, ftc^ nac^ ^S^iUfä^r 
ober Setlansen )u bewegen: allein ficb bie 0ac^e auc^ nur einige» 
ma§en ftnnlic^ oorjnflellen, i(l gewif ebne 93ergleicb febwerer. 
Sli'bmen wir einmal, wie ber IBerflanb be^ ungebobmen erflen 
5^inbe^ ftcb ba^ Singe gebilbet bot, nur ein^ ^rd erf!e. 

ÜBi^u braucht er ba^ Singe? 

3um ©eben. 

Sfonn et ni^t feben ebne baffelbe? 

Slllerbing^; ba et alle^ burebbringt, berfib^t er an unb für ftcb oueb 
gewi^ bie ©onnenflrablen, ober wirb ihre SBirfung gewähr auf 
Dbetfideben. 

SBa^ will er aifo bamit? 

3n einen Äörper eingcfcbloffen ftcb Oefimng für biefelben 
machen. 

©nt 5Barum fcblie§t er ficb aber in einen Äirper ein, ba er ohne 
Singe feben fann? unb bemnad) auch ohne Obten b^ten, ebne 3unge 
febmeefen, ohne Sßafe riechen, unb ohne ginget unb anbre ©liebet 
fühlen? 

fd^eint, er ifi bed ^entmoagierenä mube, unb will einmal einen 
fldten “punlt bobenj ober eine 'Potjicn SSerflanb baft bie anbre, wie 
ftcb ©pinnen, unb »erlangt abgefonbeti ihr eigen 3?e(l; ober et will 
webet unenblicb grof noch unenblicb tlein bepfammen bleiben, fom 
betn in bequemer Slnjabl unb ergü^Iicbcm SRaafe, wie bie feinen 
^oUuftlinge unter ©ried>en unb Siomern nur fo unb fo »iel @df!e 
an ihren Xafeln »erlangten; ober überhaupt, er fann bie SKaterie 
in allen Sitten »on 3ufammenfe$ungen nicht beffer geniefen, al^ 
wenn er ftcb felbf! in fie bineinftedt; ober enbli^ ba^ ©cbidfal zwingt 
ihn ba^u, ob bie§ gleich für ein 2Befen, bat$ aDe» burebbringt, unb 
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folglich nic^t gebunben tvntxn fann, un«)eccimt i)l i>etn mag 
fcpn, toie i^m totU: er mad}t aüei auf einmal {ufammen, fic^ in 
griferm Umfang, unt> tvic ^pgmalion, feine beliebte. 3?acf) €uetn 
^Begriffen ifl freplii^ Sßcrjtanö felbft fo t)etfd>ie£)ner ©attung, aW 
Elemente ftßl>; unt> nur einer ift ber ^onig. ^llfo ber mcnfc^(id;e 
2Jer|!anö fclbfl mac^t einen 93unö aud »on »erfdjiclmen Elementen; 
unb jebed prdftbiert barin im Flamen ber übrigen feiner ©attung, 
utib bringt auf befonbern unb eignen ©enug bafür. 
aSBarura aber ifi ber aSerjlanb bed Äinbe^, wenn eö fertig, ober »öUig 
audgebilbet i(l, nid;t mehr fo gefebeibt, aW er im ülnfang war? 

X)e metr i. £)a^ ifl er, unb bleibt e^; bureb ade €tufenbed menfdv 
lieben Sllterd berfelbe; alle Sb^ilf/ öic abgeben, crfe$t et »icber, unb 
bebient ficb überbief feiner neuen 0inne. 3n ber Äompofijion felbft, 
beren Urfprung itb febon auf »erfdjiebne aSeife berührte, muf er 
freplicb er(l (Erfabrung fid} erwerben. 5ßer|lanb Wmmt oon ©teben*) ; 
er muf aldbenn lange oor ben Singen einer ©attung geflanben ha- 
ben, ebf er fie ©olllommen mit feinen ©innen burd;erfennt, unb fid) 
baoon ein 3^eal bilbet. 

Einige eilten behaupteten auch, baf er febon lange (tubirt habe, beoor 
er ein fo bctrlitbe^ ©anjed wie ben 3)?enfdjen au^flügelte; ed liefe 
fid) biefed aud ber auffallenben aiehnlicbleit, gröfern unb minbern 
aSoUfommenheit bet J heile »on Xhieren fcblief en. Sie ^pthagorder 
nahmen nach bem Slrijfoteled ald einen ©runbfa$ an : ©peife unb 
Siaub i(! eher getoefen, alö n>a^ ficb booon nährt; unb wahrfebein^ 
lieb! je au^gearbeiteter bie ©peife: bejlo leichter ber Uebergang ju 
höherm 2eben. Äein oernünftiger Slrjt »itb baran j»eifeln, baf ber 


♦ ) 3m ®ri«bif(bcn» nwi bi« Im Original gebraucht »irb, oon ©cbmimmen. 
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5Rcnfcf> ft Ibfl bic bcfic Äo(I fßr btn SKenfc^tn »drc. SEBcr »cif, ob bic 
SBelt jc$t fo «oUfommcn al^ |tc fcpn {ann? Db^tcic^ ewig, mos 
fte boc^ jbinb, ^ängling unb ^ann, 2(undfcau unb Patrone |ur 
lKb»ec()äiun 9 »erben; benn fte ifl nic^t ganj ooUfommen, fo lange 
no4> Unooüfomraenbcit barinnen ba i(l ^ 

^rbingb^Ko. 23on ?(Renf(l)enfreffem alfo ^tten»irbieetgenfnd>e ^ ^ 
93erfMcung ju ec»arten, ba^ taufenbjdf^rigeBieic^? ein (farfer j(on« 
traft mit ben ©rf>ulen ber SEBeifen! 

S e metri. 2Iuä bem fd^eudiid^itcn S>ängec, »enn ic^ ein oerfc^rted 
©Icic^nif brauchen barf, »ac^fen bie fcfjönfien 9?Iumen unb grüc^te. 

5CBir febd^en unfern 5törper oiel ju wenig; unb boc^ muf jeber fS^# 
len, baf i^tt ein ^dnbebruef, ^uf unb Umarmung oon einer fd^önen 
^erfon gan; anberd ergreift, ald ber »oblfipliftcrtcfte €iceronianif(t^ 
SSrief oon blofem ©eif?, ober einer, bie er nid>t fennt 
21 rbi n 9 ^cll 0 , 9Bir fdjwcifcn aud; »iebet jur ©ac^e! 1 

5EBarum »iffen »ir ober nidjt, baf ber SJerfianb bie Xf>eile etfe$t, 
bie er im Körper nief^t fefi (>atten fann, unb bie bemfelben bureb 
3eit abge^en? 

^emetri. 2Bir »iifen nur burcf) unfre dufern grbbem ©inne; 
unb ba^in bringt feiner. 

2( r b i n g f) e ( 1 0 . Srfiaunlici^e Siief^tigfeit, unb ein ©efß^ non ^aaf, 
bad bad ber 0o(b»age (EentiUioncnmal überffeigt, gef>6rt gewif b<it 
;u, ein 25ein nicf>t färjer unb Idngcr g(eicf) im 2Infang |u mac^a, 
a(d bad anbre, unb fo einen 2irm »ie ben anbem, unb 2Iuge »ie 
2(uge; unb fo bie 3df>ne unb bie 9iippen in genauer ^ropoc^ 
|ion; unb bann }u oergrdfern unb )u erf)a(ten! unb bief finb nur 
grobe ©achen gegen anberd bep ^nfeften. 

!Dfmetri. (Er ifl auc^ nic^t umfenf? fo fein! unb ed gelingt 
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nic^t immer; &ie 3Ilfi&ia()cn uni) ip^rpnen finb bep je&er X^ierart 
feiten. 

Slrbing^ello. 3luf einer anbern ©eite befrachtet, ifl^ nun »ieber 
gor nichts auferorbentlicheö unb erhabne^ ; »eil er wie ein Slffe olleö 
nur nachohmf, wie er^ öor (ich finbet, unb gor nichts dnberf : fo recht 
im Olten ©chlenbrion ber lieben ©ewohnheif »erfunfen unb t>etf 
loren. ®r gibt (ich gar nicht mehr bie 3J?ühe, etmo^ JReueö $u er# 
benfen. 

©emefri aSoher »ipt 3hf i>a^ ? Unb hoch fchon genug, wenn er 
(ich fo »ohl befinbet! er fonn nicht mehr, ofö bieSKoterie ouf^ befie 
»erorbeiten, in bie ec fömmt. Sie 3lotuc geht duferji longfom unb 
bebdchtig in ihren gortfehriften, fie hat unenbliche 3ahrtoufenbe ooc 
(ich; unb mir nur einen Slugenblirf 2ebcn^bouer in ber Äompo|!;ion, 
fie ju beobachten. 

aicbinghello. SOiieh bdud;t, 3hc hättet fcho« 9«fast, im Slnfonge 
mdr olleö beffer gemefen. aSielleicht finb mir hoch oon ber ^ohe be^ 
S3ogen^ hetunter! 

2lber greunb, morum fonn ber 2jer(ionb ben Äörpec nicht umdn# 
bem, menn ec ungeHalfef, häßlich/ ober front ift? morum nicht oer# 
(fingen? 

SBolfen, lieber Semetri, nichts ol^SSotfen unb metaphpfifcheSedume! 
Siehmen mir lieber hoch noch bie gemöhnüche iÜKeinung on, bie 3ht 
furi »orhin »ermorft. 3th glaube, boß, fo menig (ich ber 5J?enfch jeßt 
felbfi h«rt)orbringt, ec »on Smigfeit fi^ nicht felb|1 hcr»orgcbrod)f 
hat. €r i(i! ober eß muf allejeif ein mdchtiger 2Bcfen ihm ben eefien 
©tof unb bie a^equemlichfeit ;um »ollen Safepn »ecfchaffen. 

Sie »ier 3lcifiotelifchen Elemente allein meeben nie in ollen m6g# 
liehen ^ufammenfepungen mehr olg bie »ier 3lrifiotelifchen €le# 
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mcttte gef)5ct getvif noc^ ettoa^ anber^ ju meinem unt> 

Deinem Du. 

2Benn mit efwa^ c^ne fetnern ©runb nnne^men, warum flrduSen 
wir un^, oUc^, wag wir nid^t anberg erHdren Knnen, o^ne fcrneru 
©runl) anjunet)men? 3nbi»ibuum i(i eon €wigfeit 5er gorm 
nac^ 5a in 5er Statur, un5 non allem anbem unterf4)ie5en; unb 
feine Urform (dft f!c(> wcber fc^affen^ noc^ {erfidren. 92ur gehört 
ein ^>6f>er SBcfen baju, fie in bie ©eguemlic^feif ju fe§en, baf ffe 
ftc^ in i^re f)id)^e SüUe verbreite. SBic unenblic(> nieleg wirb b(o§ 
$lfi(f)e, ober Sruc^t/ o^ne $um 93aume }u gebei^en? 

Stuc^ gibt SIrifioteleg fclbfl ni^t unbcutlic^ )u nerfle^en, baf er bm 
felben 9)7einung an(>ange; bie menfd)lic^e @ee(e, ober überhaupt ber 
9Renfc^, beffen gorm (le enthalt, i(i i^m eine non €wigfeit fertige 
iSoUfommcnl)eit. Unb fo war jebcg (ebenbige Ding ber nac^, 
ober in feinem erffen ^cime unjerftörbar non €wigfeit ba, unb bie 
0onnenwdrmc, ober fein ©ott^ ld({ eg nur non ben fBanben, unb 
fe^t eg in frcpe 5EBirffamfeit, wo eg fo lange genießt unb leibet, a(g 
cg mit feinem neuen Umfreig ballen fann, ober big eg bie um# 
gebenben Ärdftc wieber in feinen unjerftörboren ipunft suruefbrdn# ^ 
gen. Defwegen fagt ber SEBeife auch, eg gibt nur wenig SDlenfcben, 
bie gdttlicben SSerjlanb haben. Unb gewiß, benen, in beren Urfraft 
er nid;t liegt, fann benfelben feine 93ilbung unb ^r^iebung geben. 

2Bcr fublt bieß nicht buri^ all fein SSefen, wenn er einen urfpröng# 
lieben £ajfen unb t hören »or iid) bat? er war »on €wigfeit tbor, 
unb Weber Sparta noch 3lom wirb ihn je |u einem l&rutug ober 
£eonibag umfebaffen. Sboopbrafi fonnte jteb in feinem neun unb 
seuniigflen 3abco nod} immer nicht genug uerwunbern, woher unter 
bemfelben ^immelgflricbe, unb bep berfelben (£r|iebung bie SRenge 
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«on «erf(^iei)ncn (E^araftcm ^erfdntr 6o ba(i> man annimt, 
^irt Oie 93ermuni)ecun3 auf; ober ncriiect ftc^ in bic UnbesreifUe^; 
Wt oQc^ ©affpn^, bero größten aUcr ©«^>cimni(fc. 

SBir ftnb, ma^ mir finb; unb merben nie etma^ anbcc^ merben. 

bem, bcc ebel unb t>crrlic^ ifi! er bleibt eä emig. 

!DemetrL Srbaben; menn^ nur ma^r märe, unb ni^t bicfelben 
Sef^mierigfeiten f!att fänben! 2ina^agoraä ^ätte fd;on Hüger beg; 
megen in ber SSerjmeiflung aUc^: Änodjen, Staate, 9WgeI, Älauen 
für non ^migfeit fertige 2^oUfommen()eiten gebaiten, menn bent 
0tagiritcn bep ber (Seele fo ctma^ in ©inn gefommen märe, als! 
3br »on ibn» meint ©djmerli^ fann ein 2irabifcber ^engjl je in 
!Däncmarf mieber gebobren merben; unb ein ^paminonba^ in einem 
©ro§mogulifcben ©erail! 3 n 5 roifd)en mirb biefer bejoubernbe jtoUe 
©iaube an perfönlicbe Unfterblid)feit, bie man freplid; al^benn aud) 
jebem 9Burm mie 3((e;anberu unb ^äfarn juertennen mu^, noch 
longe bcrrfcbc«- 

3cbocb ed ijl 3eit non biefen SunJclbeiten auf ben 2lri|totelifcben 
©Ott }u fommen, ben £önig ber Elemente, ber aUed aufiöfi, unb au^ 
feiner Xrägbeit in bie S^^pbeit ju bnnbein fei|t 
„€ine Semegung, fagt ber SBeife, muf bie erfte, ober muf emig 
fepn, bie bureb feine anbre bnt föitnen bemorgebrad^t merben. @ie 
bebarf ber Sfegung nicht non etmad anberm, fonbern i|t felbffffänbig, 
immer in 2Birf(id;feit, unb nie b(of in 9}?äg(icbfeit: fonft mürbe aUer 
©runb non ieben unb onbrer 95emegung febten. ©ie i(t 
bingd notbmenbig, unb man muf fie an unb für ftcb annebmen." 
„SSir fbnnen un^ feine anbre S^emegung in ftcb benfen, 

a(d bie frei^firmige; unb freidförmig i(l fie bet ißernunft unb ber 
£b«f oacb." 
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„6ie bcmest, t>on nic^tö bewegt, f&r ftc^ bai bege^riit^ unb txtf 
llänblid^e" 

„3n f^webt bet ^immct unb bie Sßotur. it^ta if! ba^ befb, 
fo wie wir eg nur {ur|e Seit ^aben; bcnn ftc bleibt immer biefelbe, 
we((^g ung unmöglich i(!. 3^re SBirffamfeit ifi ^oQufi; burc^ fle 
ifi bag SBac^en, bie Smpfinbung, bag Renten bag erfreulic^fie. Spoff 
Rungen unb Erinnerungen flammen bauen " 

„2)og ©enfen an unb für ftcfj fclbfi gefjört jum SBeflen an unb für 
fic^ felbft; unb bag abgejogenfle {um Sortreflitf^ften. ©er SSerfianb 
benlt ftc^ aber burcf) 3innet)mung uon IBertlänblicf^em; unb t>er; 
fldnblid) wirb er berfif^renb unb benfenb: fo ba§ iSerftanb unb 
i8ecfl4nb(i^eg baffelbe; benn bag ^affenbe beg iSerfldnblic^en unb 
beg SBefeng ifi 2lerftanb. Er wirft im ^aben; fo baf jeneg me^r 
a(g biefeg, wag ber fBerflanb gott(icf)eg }u ^aben f^eint, unb bie 
lS>etra(f)tung ifi bag Erfreulic^fle unb bag i&cfle/' 

„üBenn alfo fSoUfommen^eit ifi, wie wir {uweilen befc^affen ftnb: 
fo iflöottimmereere^runggwfirbig ; wenn ^6f>ereg, no^ »ere^>rungg# 
wfirbiger. Unb fo »erf)dlt eg ficf>." 

„SIuc^ f^rrfcfit waf)rl>aftig £eben in il>m; benn SBirffamfeit beg \ 
33erflanbeg ifi £eben, unb er ifi bie SOBirffamfeit. ©ic SBirffamfeit 
aber an unb ffir flc^ ifi fein befleg unb immerwä^renb £eben. Unb 
wir fagen, baf @ott ein immerwdf>renb befleg lebenbigeg SBefen 
fep; fo baf @ott £eben unb befldnbige immerwdf>renbe ©auer ^t. 
©enn bag ifi 0ott" — 

,,©ag0ute unbSefle ifi aller SlaturSwecf. @ie gleicht einer Slrmee mit 
ihrem Selbherm, unb bag SBohl befielt in ber Drbnung. Sßgel, 
unb^fanien, unb wag fc^wimmt, hat feine gewiffe ; feing aber fc^eint 
ffir einanber, fonbem eg ifi Eing, wofür oUeg georbnet ifi"— 
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— „SUleö in öer SRatur ^)at »ieöet ttmai iSöfe^ in ftc^, infofern ti 
nidjt (Ein^ i|T, auf n>c(c^eä fic^ aUeS te^ie^t. 3Bic aQe neunten 
8nt^eil an ©ott, unb er mac^it ba^ ©anje." — 
j(ur$, e^ i(! eine all(}emcine iSewegun^^ bie aUe (Eientente }u i^rem 
i 18erdniii)en in Drbnung er^dlt, unb mac^t, baf fte ftc^ i^rer Statur 
\ nac^ einjeinen ©an^en formen, unb jebem oon fid> mitt^eiit, 
\ wie ein ^audoater feinen Äinbern, 6fiat>en, unb £^ic; 
Iren. i(l glücffceiig nac^ 2irf feiner S8c|ranbf(>cile; unb trdgt 

jfo bie Hebel feiner JufanimenfeOung. ©ott allein ifi ewig im ©es 
/nuf feinet reinen SSefenst, mie jebed nur bie wenigen SJiomente 
feiner l)dc^|len ilraft unb (Einheit. 

©arauf folgert er: finb fo oiel ©öfter, old felb(l|tdnbige trcid# 

förmige SSewegungen; ber gi;ffernl)immel foft fie; unb alle indge# 
fammt machen nur €inen. — 

SSenn SBefen »etfcl)iebert i(i: fo muf wo^>l eine 2rt baoon bad befte 
unb mdc^tigfte fet;n." — 

©ie 0onne ^atte ftc^ geneigt, unb wir fliegen oom ©cwölbe ber 
Siotunba wieber binab. 

3c^ befd;lof auf ber treppe: ter(!ef)t fid; felbfl am beflen; 

unb fo mag aad) 3lrif!oteled am beflen oerflanben bnben, wad wab^ 
red unb ertrdumted in feiner geftirnten 3?acf;t oon SBorten liegt, 
lieber 5B?efcn, beffen SSegierbe unb Cdjeu, 9tuf>e unb ^Bewegung, 
unb <Eni(lel)en bed Sinjelnen werben wir und noc^ lange oergebend 
bie Äöpfc jerbrec^en, unb bie erbabenflen 3Rdnner 0c^wacf)bcilen 
, oorbringen. 2Benn oUed in ber SBelt fo begreiflich wdre, wie wir 
'\J i oertangen: fo würben wir nid;t halb fo glüdlid; leben, unb oor lam 
! ger 5Beile über aller ber Klarheit unb ©eutlichfeit oergehen. (Ed 
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mfijTcn ©unbcrMngc pir un^ fepn! SBit müjTen 9id<^>f(C( 
n>if Die j^inber^ um ba^, n>a^ in unä benft, bamit }u befc^dfügen. 
9Bir traten toiebcr in ba^ ^an t^eon. Unb um bicfe 3^it mu§ man 
ei fcf>en, wenn bie (iiUe Dämmerung ficb einfenh! Da ffiblt man 
unau^fpret^Iicb bie 6cbdn(>eit beä 0an$en; bie C07affe rnirb no<$ 
einfacher für ba^ Sluge, unb erquicft eä lieblicf> unb b^Uig. Dann 
i(l e^ fo recht bcr »eite höbe ©djönbeit^uoBe 3«uberfrei^, worin 
man oon bem €rbgetämme( in bie blauen heitern Säfte oben »eg^ 
oeriücft wirb, unb fehwebt, unb in bem unermeßlichen Umfange bed 
^immeld athmet, befreit t>on allen SBanben. 

5Bir festen un^ in ben füfc(tcn ?punft unb genojfen. 
iRach langer Stille umfchlang mich ©emetri jdrtlich, unb fagte einige 
^orte Ober bie ehemalige ^ineroa bed (Xochter aud bem 

Raupte be^ 3e»^/ Sßerflanb auö bem SBcfcn) unb bie ©riechifche 
iöenu^ hici^ ^er Sinnen, SCBonne bei Dafepn^) — unb fuhr 
gerährt bann weiter fort: 

„©Ott i|i entweber bie ganje 9?atur; ober ein Iheil ber 3?atur; ober 
bie iRotur beflcht für (ich ewiger nothwenbiger SBinbung unb 
Sdfung »crfdjiebner SBefen, unb ed ijl fein ©ott, fonber lautet 
SchieffaL 

Daß ©Ott bie ganje iRatur felbfi fep, i(! ber dltefie ©taube. 

Daß er ein Ih^'l Statur fcp, ber jüngere; baö ebelfie beffe Seben 
barin, wie Slrifioteled fagt; ein SEBefen, ba^ (ich bon felbfi in (ich, 
feinen Einheiten, wenn ich ® >ch fo au^brüefen borf, immerfort be/ 
wegt, ganj auä Xh<^t<dfeit befieht. Deifen €harafter gerab ei if^ 
nie gebunben ju werben, ee fep oon waä ei wolle; bad lieber ba< 
Sbdfe frepwiQig thdte, ald bad ©ute gezwungen, wenn ei ein ©dfe^ 
ffir baffelbe geben fdnnte. Dad oermdge biefed €harafterd alle^ 
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anbre I6fl, n>a^ feiner minder redfamen Statur nac^ bint>et; furj, 
eine uncn^Iid^e Unruhe in ^er unenMic^en U^c !>er Seit. 
Stnajcogoraö führte juerfi bicfen ©(auben ein ; ^ I a t o »erfc^bnerfe 
ibn mit Sichtungen; Slrifiotele^ plagt fid), benfeiben in ein net; 
nünftig Spfiem |u bringen, fcheint aber mit jtch felbfl barüber noch 
nicht einig. 

!8er|tanb bänft ihm ba^ göttlichfie unter aCtem, n>a^ mir fennen ; 
unb bieß jmar megen be^ Senfen^, melcheä feine $ufäUigc (Eigen; 
fchoft, fonbern immer rege SBirffomfeit, felbtTjfdnbig £eben fep, in; 
bem e^ bem 25er|!anbe fonft befchmcrlich merben müfle. 

SBenn aber berSSerjlanb bo^ gßitlichjie, unb felb(l|länbige 5SBirffom; 
(eit fepn foUe: fo (6nn er, bänft ihm ferner, nichts anber^, atö fich 
fe(b(l benfen; benn er mürbe, menn er etma^ onber^ buchte, ju einer 
btop iufetUigen (Eigeiifchaft, unb fbnnte benfen, unb nicht benfen, 
aufer bem, baf er fich erniebrigte. 

3ch fehc ni(^t ein, maö uuö ein folcher ©ott hÜpf nuf n>a^ plr 
2(rf er aUe^ bemegt, mie er fich öen ©efchbpfen mittheilt. Unb maö 
ifi bann SOfaterie, maö (inb (Elemente? mo fommen fie her? unb mie 
ßnb fie mit ihm in Sufammenhang, Drbnung unb ©chönheit ? i£3enn 
bie IHatur fetbfi lebt unb mirft unb ihre nothmenbige 3lrt )u fepn 
ha^ unb alle^ ©in;elne au^ fich heruorgeht unb fich fel^fi forthilft: 
moju brauch ie^> einen ©ott? unb melch ein ©rduel, im anbetn 5«^/ 
baö hWjfie Eebenbige, ba^ fich niit bem lobe gattet? 8auter £ücfen 
unb iSfdngel, bie nach feinem ©pftem nicht au^jufüUen ftnb ; unb 
mobep mir mieber non born anfangen möffen. 

^ppothefen? unb ^ppothefen? aber ei fbmmtbaraufan, melche bie 
benfbarfie unb bernünftigite if!! einer, ber feine Suf! hnt, auch fn>^ 
fich |u glauben, maä man mill ; ober blinbe ^enfier ber bloßen Drb; 


Digitizad by Google 



2ltl)ingf)ClIo, unö tie glürffectig«! 3nfeln. 317 


tiung torgeu an einem 6 cbäui>e oenrdgt, n>o gecabe baä befie £ic^t 
fKTcinbrec^cn unö öie fc^önjtc Slu^fic^f fepn foUte, fann nit^t 
3iuf>c ftnöen. 

Siröing^eUo. (Sür^cb) £>ie ^äöigfeit toirö^ i^n fc^on enölicb 
Icbrnt! 

©emetri. ©af ottei ewig tfi, in jtcb fepn »itö, wag d »at: 
muffen wir »obl o^ne fernem ©ronö annebmen: öenn e^ ij? öie 
©renje öe^ Slic^t^. 

ffiie d aber »erfcbieöen ifl? fi(b binöet unö fcbciöei? SBa^ oüe^ 
miQ, unö nicht roiU? ©arüber i)at mir öa^ @pf{em noch feinet 
©möge geteifiet. 

9 {uhe unö i&emegung! 9Ber öaoon öie eigenKichen llrfa^en ent; 
beefte, müröe öen ^apitalfchluffel ^um ^aUaf!e öer !£ßahrheit unö 
ihrem innerfien Kabinette finöen. 

Bewegung ij! Streben nach ©enuf, oöer Jlucht »or £eiöen, ©enuf 
i(l ©erührung. Siuhe, öeren möglichjie güUe; unö SBeröen eine« \/ 
neuen ©anjen, bai »ieöer nach ©eröhrung trachtet. @0 fühlt (ich 
ba^ SBefen, unö taumelt oon ^one }u 3 one, öurch alle i^immel öei^ 
SBeltaU«. 

S^ehmen mir öie einfacher Subflanj non £eben, öie Einheit non 
irgenö einem Element an; unö öenfen fie unä allein unö abgefonöert 
weit aufer öer SBelt in öen leeren IKaum hin. 

SSorfiellen fann fle (ich nicht^^ weil ftc nichts um ftch hot. 3 nner; 
liehet Seben, 9>er|ianö in iUu^übung, ©eödehtnif, €inbilöung {inbet 
nicht flatt, weil fte gan^ ohne Xheile i|T, unö {ich nicht regen {ann; 
ein €twa^ wie öa^ {Richte, unö öer le^te I5egriff »on Xoö; ein 
^unft non Selbfcbewuftfepn mag in ihr fieden. 

IRun gefeiten wir biefer 6 ubf?an| eine anöre (u: 
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€rfl« Urfprung »on ©cfü^L 

!R((>mcn wie nac^ bem 2)cnto{rit in bepben Urform an^unb benfrn 
fie un^ )um €;empe( voUfommen runb. 

Unb ft£ werben nic^t fatt werben, fic^ um cinanber ju bewegen, unb 
fid> ju berühren. 

^latt ober erficht: 

Unb fte werben an einanber fejf hangen, weit fle ni^t heruro^ 
fünnen. 

Erficht unb runb bepfammen: 

Sßermifchte (Empfinbung, unb £eib. 

©enfen wir nun baö SBeltaU al^ hiwmetunenbliche SRenge folchcr 
©ubflanjen mit ewigem Streben naci) neuem ©enuf, an Stoff unb 
Reinheit unb $orm ^entiUionenfach perfchieben unb ähnlich unb 
gleich; unb barau^ nethwenbiger 9Beife pon felbfi bic bef!e Orbnung 
)ur allerPoUfommenfien unb mannigfaltigflen Berührung ; unb wir 
werben, glaub ich, un^ ber Srtlärung beä Dvdthfetö nähern, unb 
einigermaßen obenhin begreifen lernen, worum bic ©ejlirnc in 5lam^ 
men ftch wäljcn, bie 5Binbe rafen, bie SRcerc toben, bie (Srben feft 
holten, unb bof ber Strohl in einen ipulpcrthurm glürflicher fepn 
fann, al^ ^erfulcä bep ollen feinen Sicbe^hänbeln. 

SJ?on finntc auf biefe SBeife aber wol)l hoch noch bic fonbcrbarc 
SJJeinung bcö 3Ecnophonc^, unb feiner Sd}ülcr ipormenibeö 
unb ?0?eliffoö crflären, boß ®in^ Sllleö, unb Slllcö £in^ fcp. 
Siämlich, aller ©runbjboff ifl j«ch gleich, uur bie gorm feinet unenb# 
liehen ®efcn^ perfchieben. 

De^ lEjrempclö wegen; benn wog wiiTen wir bcjlimmte^ ht«ö^w 
mit unfern groben Sinnen? in ben Sonnen runb, in ber Suft runb 
unb halbrunb, im 0tReere platt unb erfid;t, in ber €rbe platt Unb 
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^idtt fdtne unfmn 0efu^(c fa(t unb troefen »er; unb Stunb in 
figer ^if unb trorfen, unb fo weiter. glatte werbe 

wieber platt unb erficht, €rbe ^eer. SBaffer burc^ 3Iu^bün(?uns 
;n Rolfen unb Diesen. Unb ba^ Diunbe unb ^albrunbe enbltc^ 
don| runb, wie auf unfrer 0:be im @rof en fid; IScr^ unb unb 
(Sbne umÄnberf. !Da^ Sunbe übrigen^ (>errfd;e wegen feiner (eicfiten 
ißewegung. Unb fo mac^e fid) ba^ i&Jcfen in m£gli(^f{er £u(I bie 
€wigfeit |u furjer Seit 

@ewi$ bleibt^ aUemal, baf iDerfcf)iebenf)eit unb Slenberung, bie 
unfre ©innen am aßirflicf>en empfinben, unb wir üualitdt, Orgo# 
ni^muä nennen, blog in innrer Sorm befielt; unb baß man o^ne 
Sorm aUc^ nur einerlei, €in SBefen benfen muß. 

IHUe ift ferner 2Birfung, unb fann fepn unb nic^t fcpn; ba^ 
^efen allein ifi notbwenbig unb ewig. 

9Bie bieß (Sin^ auä feiner Sormloftgfcit ju ^orm gefommen wdre, 
unb ftef) in unenblid^e ©eftalten »erwanbelt? SBie gefagt, bun^ 
Streben nad^ ©enuß, um (ebenbig }u fepn, au^ (Efel t>or Xob, an 
fonfi unenb(id;er langer SBeile; burd) Bewegung, 2lugbcf>nung unb 
91niief>ung, bi^ in^ innerfic un^ freplicf> unbegreiflid), bie wir jeboc^ 
bureb bie ganje IRatur wabrnepmen, unbSorfeper bi^ auf bem €m# 
brpon »erfolgen, wo ftc Sinn unb Erfahrung »crldßt. SBenn wir 
Stnfang »on annebmen wollen: fo ginge fte bicrauä berSwig; 
feit bcr»or, unb ei b^ue feine Diidjtigfeit: ©ott fd;uf bie 5SBelt au^ 
IRitbt^- 

©a^ Problem wdre aufgclöfl, wie bie SBelt ®in^ fep, unb boeb »er< 
febieben; unb 3iube unb S5ewegung in ihren erften £ager(tdtten g& 
funben. 

911fo finnlicb unb jeberman faßlich gefproeben! 
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j 3m Slnfange war Sllle^ €in^, baö ®cfen fo jart jftfloiTcn, fein unö 
I 6 ünn, wie t)er Siaum fc^ier. 

Unö eö regte fid; ; öa warb gorm. 

3<u^ öec Unnoüfommnen ging öie 93oUtommnere ferner; unö fo 
ent(?anöenöie€lemente:9E5a(fcr, 2uft, €töe, geuer j ^flanjen, t(>ieve, 
unö 9)iinera(ien. 

I Wiei »ec^felt mit einanöer ab, unö ge^t mieöer in i>ag Siiiä jutücf. 
\ 58otec 2letf)cr, aller 2cbengcber! 

Unö fo toirö unö vergebt emig SUle^, ma^ if!. 

©aö ^04 jum (Ejrcmpel brennt, unö wirö geuer, Kau(^ unö €röe. 
geuer unö Kaueb toirö 2uft, unö 2uft toirö SSajJer; unö jcöe^ Jebrt 
»ieöer jurücf, too eö b^rfam. €röe, SSajfer, 2 uft unö geuer toirö 
ypanie; ^flanje Xbier; Ibt« unö^flanje öaö^erj einer SBictoria 
€olonna, öer Äopf eincö 3jJacd;iaoe(l. gotm unö SGBefen, unö 
SBcfcn unö gorm! öa^ ftnö öie jmep ^ole öeä SBeltallä, um toeicbe 
ficb aUe^ b^ruroörebt. 

©ie bilöenöe 5fraft liegt in öem SBefen, unö iji ein Streben nadj 
0 enuf. 

bleibt toabr, toa^ öen Sitten ebne Sinn fo oft ifi naebgefagt 
looröen: ©ott öer größte ©eometer. 

?Benn SSefen an SBefen ficb entftebt öa^ rcinfte SSetoiißt^ 
fepn. 

SBenn ei ficb $“ erjien gormen bilöet, entfiebt öa^ abgejogenfte 
©enfen. ©a^ SBefen berührt ficb, ttnö toirö oerfidnöig, inöem e^ 
oerfidnölicbeä }u ficb nimt; unö fann nichts anöer^ at^ ficb 
öenfen, wie SIrifioteleö tieffinnig fagt. ©enfen fiberbauptifl SSen 
toanölung öe^ SBefeng in gormen j unö 2 Befen muß atle^ felbjt 
toeröen, toa^ ei öenft. 
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9B<nn SBefen ftc^ }u formt, rntfiebt ^^antafte. 

ffienn ei bie 3beale in pc^, unö öie gorraen aufet p(^ befeftia^ 
6onnen, unD Planeten unD 5lomcten pn& nit^ta anbfrtf 
in bet grofen SBeit; gormen in ü5cweaung,£)enfmaIet)on £eb«n. 
3(Ue aUr Wirten oon £eit)enfc^aften, 0c^met)en unb S3m 

gnfigen pnt> nur t>erf(^iet>ne gormen in bem ^efen. 

Ofyttt biefen frud)tbarpen aller @runbfd|c ton reinem SBefen unb 
gorm, of)ne Sontinuum, baa alle möglicf^e gormen wirb, fd;emt bie 
gan{e !CBeU, aller 3ufammen^ang, <£r(>aUen, SBac^fen, 3^9(0» 
iDerge^n, bet SRenfef^, fein Genien unb Smppnbcn, fein ^ief^ten 
unb Srac^ten, fur|, alle 31r( ißcrmanblung odllig unerfldrlicf^. 

^ SSoUfommen^eit bei 2Be(tall9 bepe^t in allen miglic^en Slrten 
»on gormen. 

flUc 0efc^6pfe pnb blop 0ebanfen @otte9, unb be9 ^6cf)Pen 9}e» 
gnügen9 in i^rem 0D2aape fd^ig. 

0ott badete: e9 merbe £ic^t! unb e^ marb £ic^L 
Daf ©oft bemnac^ o(9 ©riedjen gegen pcf>, bie Xrojaner, Preitef; 
«19 ^ari9 pc^, bie fd^bne Helena, t>er führt; 0Per, unb ^unb unb 
3miefel, unb ba9 iSerdchtlichPe, nach unfern Gegriffen, toirb, pch 
felbp ipt unb »erbaut, barf un9 wenig fümmern; benn biefed folgt 
wohl au9 ben meipen eingeführten 0ppemen. X)ie alten Slegpptier 
»erehrfen »ielleid)t ©oft erhabner, al9 ber heutigen 5D?enfchen 93er# 
Panb reicht; unb wir pnb gegen Pe, wa9 unfre ^dublein gegen ihre 
Dbelibfen unb ippramiben. ©ott ip unenblich €in9, unb in jebem 
^unft €in9, unb (Ein9 in jebem angenommnen 90?aape; ba9 bann 
93erhdltnip in ©ewegung unb 93erbinbung nach feiner Slealitdt unb 
gorm |u einanber h«t 

33ie et unenblich wirft unb ip, allgegenwdrttg, erhaltenb, unb über 

IV 
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frine 64>6pfung rr^aben, n>a^ weif bet 55?cnfcb! ba^ gc^t nic^it 
in ttn^, wie tr rin @diiieä ftp nid;tö auftc ibm; folc^e 0ma(t unb 
ifi bet »ctfcfjwinbtnben Äleinf)ei( aüju unermtflic^). 9Bir 
etljcgen; unb Wnnen nut anbeten, btrounbetn unb ttjiaunen. 

Sfbet ben 0runb unb bie iOJa^tbeit non allem anbetn Sebenbigen 
^aben mit in un^, tvouon bie ©innen nut bieObetfldcben obet eitu 
jelne Sleufetungen emppnben; obet bag 2Scfen bat bie Siegeln pon 
allem in ftcb, mit e^ uetfebiebne^ rnitb unb Ifl 
?Skfen, aW ba^ etjie, ebne gotm, unb ^otm in SSemegung, gebaebt, 
if! webet lOctflanb noch Äötpet, bepbe finnen niept opne 5otra bc# 
fieben, panbeln niept, fonbern finb ^anblung, HQefen ln Sotm; unb 
QBefen an unb füt fiep in bepben gleicp. ^ebe^ fann bie Solge Pon 
bem anbetn in bem SBefen fepn, wie ein 0ebanfe Pon bem anbetn; 
benn bepbe^, 0ebanfe unb Äötpet, fammt beffen Bewegung ifl pon 
bemfelben UBefen Xpat SBefen PoUenbet ein jufammengefepte^ 
0an;e^ in folgen Pon ^anblungen, eine ©alaminifcpe ©cplacpt, 
einen Dlpmpifcpen 3upitet, wie ©cfd;6pfe. ©ein SSewuftfepn, ba^ 
auf einmal alle Salgen faft, gibt bie Sinpeif. 

£>af 0ott unenblid;en IDerftanb pabe, unb unenblicpe SBelten auä; 
maepe, fepeint ein 5ffiibetfprucp; benn alle gcrm ifl ©epranfe. 
©ewip bfinft mit fdjon, bag icp, unb fo fcbet anbre SJfenfcp, unb 
iebe^ anbte lebenbige 0efcpöpf nidjt immet lautet SBefen in gotm 
fep. Die gwppeit, etwa^ anjufangen, Utfaepe Pon einet SBirfung 
|u fepn unb niept }u fepn, ftep pon bet ©teile ju bewegen obet niept 
}u bewegen, ^otm anjunepmen unb nid^t anjunepmen, welcpe niept 
fann geleugnet werben, wenn niept alle^ Pon einem gtunblofen 
©(pidfale gepcitfdjt panbeln foU, etfotbert ein teineö ffiefen opne 
$otm, einen IDlittetpunft bet ©ammlung. 
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Un& fcicß ifl ba^ ^jeiUgf (»elc^c^ einige SUten fßr Jener, Urfpmng 
t>er XebenIroÄrme ijieltcn, »eil Jener wäre, SEBefen in feine gr6fte 
Jrep^eü nerbreitcO »ot>on alleö in jebem lebenbigen Sin^ an^geljl, 
finnlic^ »irb nnb erfd^eint, nnb in beffen £iebe^fc^oo$ ftc^ aüef 
»ieber einfenft; »or beffen ©e^n nnb »unberbarer Slümadjf, ©eÄ# 
poti^mn^ nnb aUcrtiefflem @e^orfant jebe ip^ilofop^ie t>erfiumm^ 
nur erfennt: ei ifi; nnb if)m feine SIrt (n f^anbeln ablanert 
^and^c^ in ber ert>abnen S&cfd)reibnng be^ Slrifioteled non 0on 
fc^eint hierauf jn paffen. 

£>ief ifi baä nnbegreiflicf) göttliche, »aä in allem lebenbigen €im 
leln nerbant, nnb jtbrper »ieber jn reinem ^efen anflifi, fief) felbfi 
nnb biefe^ »ieber nad> Jorm feinet gegen»drtigen <Ein^ t>er»anbe^ 
neue berfelben ^rt er^engf, nnb anf beren immer grdfere S)oCU 
fommcn()cit nnb mehrere jrenben benh. 

9Benn €in^ ^Ue^ ifi: fo ifi jebe Jorm bcffclbcn nrfprünglid> frepe 
^anblnng; benn ei lä^t ftd> fein 0runb benfen, al^ feine £u(i, 
. »arum e^ au^ fteb fo mancl;crle 9 »irb. Unb SlUgennf feiner ^rafi 
ifi bie i)W}(^f Jrcpbfii- 

£>a^ SEBefen ^at alfo bie SEBclf nad> feiner £ufi and ftc^ crfc^afen, 
nnb in mannigfaltige, für nn^ nnenblicf^c Jormen georbnet. SEBie? 
nnb ob auf einmal, ober nac^ einanber? fbnnen »ir nic^t ergrünben. 
©0 nie! »iffen »ir, baf ftd; bie ©d;5pfung burd; immer»d^rcnbe 
€menemng immerfort erl>dlt. ©enug; bie erfie Jorm muf einen 
Slnfang gel>abt haben, »eil feine noth»enbig nnb e»ig ifi. Unenb; 
liehet Idft (ich nnr oon (Einem SEBefen benfen; nnb ber SBerfianb 
fann nnr in (Einem feine Sinlje fnben*X 

*) Uebtr Pro unb Contra in birfen (Dingtn finb »ir jr^t bur<b grdnblicb benftnbe 
3^Annrr, bie tä fi(b »m j^uptgtfcbäfte machten, beffer im Jllaren. SDemetri b<n 
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2>urc^ SBicfen unD @(sentoirfen if! SIQ in fc^dncm Seben. S)ag 
5SBffcn Äußetf immer feine Äraft; fo wie immer bie Sterne leucht 
tat, unb um einanber burcf> bie Fimmel fc^meben. SIuc^ wenn wir 
fc^fafen, bewegen wir unfern SrbbaU um feine Sonne. 2Bie öiele^ 
anbre mag baä SBefen in un^ tbun, o^ne baf wir unä beffen bewuft 
finb, unb wofür bie Sinne feine Sprache ^ben! Unfre innige 
^Bereinigung mit bem @an{en ^errfc^t immer fort, unb wir ftnb nur 
|um Schein ein X^eif baoon; unb jebeÄ befonbre Ding ein Spiel, 
ein SRutbwiUe M SBcfen^, unb fann feinen Slugenblid ohne ba^ 
©anje be|fe(>en. 

2>a^ i(l eine ganj anbre ^ofuung, Sic^er^)eif »on Unfierblic^feit, 
wenn ic^ Sturme burc^ bie 2Itmofpf)dre braufen ^ire, unb in mir 
fü^le: halb wirft aucti Du bie SBogen wdl^en, unb mit bem ^eer 
im Äampf fepn! 9Bcnn ic^ ben Slbler in ben £üften fc^weben fe^e, 
unb benfe: halb wirft auct> Du in mdc^tigem Sluge fo über bem 
3tunb ber (£rbe bangen, al^ Äomet bureb bie Fimmel fcb*®fiff»/ 
Sonne SBelten beglüden! unb, itoljer ©ebanfe! wieber in baö 3Dteer • 
be^ ^efen^ ber ®efen einftrdmen ! 
aber auch baö Serdcbtlicbfte werben? 

®cr weif alle^, woran ba^ SBefen feine greube b«*? offenbar erj 
febeint ei un^ in unenblicben ©eftalten. Unb bann fdnnten wir 


tu 3bee bee 3E(nopbanee (bamale in fXom, wie « febeint, noch itemlicb uiv 
Mannt) bie febon (dngfl oor biefem ba mar, unb in ben neuern Seiten (noch bem 
Cartefianif(ben^Seneire)inSuropa, mit ben>unberten@pf}emenbarüber,aa 9 emein 
angenommen wirb, auf feine art bebanbelt. 3cb meUte nicbM boran umönbern, 
unb ben erflen roben gntmurf laffen; weil ti immer menigüene ein fünülerifcbe^ 
iDergnügen maept, aud) be4 ©eringitcn eignen @ang wabriunebmen. 
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nod) für fo i»ie( 0cnuf ein wenig leiben, fo lange ^rf^^ 
furjc Seit bienen. 

€in^ {u fepn, unb SlUe^ (u werben, wa^ un^ in bet Sßafur ent}fi(f^ 
if! bod^ etwa^ ganj anber^, atö ba^ Schlaraffenleben, welched, t>er^ 
nfinftiger SGeife unb aller (Erfahrung nach unbenfbar, beiaubette 
^hontafien ftch borflellen. 

Unb warum folUen wir nicht in ber ewigen Sßaturnoch 
verehten, wa^ wir immer wirffam, fchün unb gewaltig 
barin empfinben? Die erfien Slu^gefanbten, IDiener 
©oitetl? un^ finnlich »eteinigen mit ben h&h^tn Schwe# 
fiern unb ISrubern? Sßur iSerflanb non SBenigen bringt 
burch all ba^ prdd;tige ©etümmel burch biä }um Shcone 
beö^etrn! 5lBarum wollen wir bie SEBelt nicht nehmen, v'' 
wie fie i(i? 

Slber wir alle ftnb über fur^ ober lang mit ber ©egenwart nicht yof 
frieben, unb bas' Sßefen trad;tct immer nach Sieuero. — 

So «iel mügen wir wohl auch h<t>^ndcfigflen 

herausgebracht haben, baf StwaS au^er unS i(i, unermeßlich unfern 
Sinnen; unb ba Slnfang auS IRichtS bet Svealitdt nach unmöglich 
ifi, nothwenbig unb ewig; unb baß bieß Sßefen, biS auf baS allere 
dußerjle aufgelüf?, entweber burchauS einerlei fepn muß, ober oer^ 
((hieben. 

iffienn oerfchieben; fo muß eine Slrt baoon, wo nicht baS 
hefle unb rodehtigfie, hoch wenigflenS fo gut fepn, alS bie Slrt SBefen, 
bie in unS (unb allem £ebenbigen) benft unb iOerflanb hot Unb 
wo nid;t terfchieben: fo muß eS wenigflenS wieber eben fo gut 
fepn, ba ci alleS if!. Unb ba wir augcnfheinlich nur geringe jCleinig; 
leiten finb gegen baS Unioerfalwefen entweber unfrer Strt, 
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ober baß SBefen fiber()aup(: fo todr e^ arg, tocnn toir nk^t 
atö ffwag ^)öf)cre^ »ere^ren tt>oü(en. 

Ie|(ecc todre benn bic aUerceinfle SBeUmonari^ie. 

Unb bacauf beruhte oieUeic^t (bcnn wer fann bie Sorbenwccbfelnben 
Cinbilbungen ber hoben ^tiefier unb ©chriftgclehrten barübet bc# 
(limmt anfagen?) ba^ 3“f>>fche ©pfiem, unb bag geheime Slegpp; 
fifthe, unb noch 3efu^/ öer ©tifter be^ lc|fern, 

I »dre mit feiner gdttiiei^cn Statur ©pmboi be^ uncnbUchen SBefen^ 
! in gotmen*); ba baö unenblicf)e SCBefcn ganj unb ooUfommen, ohne 
■ ffiiberfpruch, Jein ?D?enfch in ^erfon fepn fonn. JDie alten SIcgpptier 
mochten bep SJetehrung eerfchiebnet öefchöpfe unb ©cwdchfe dhm 
liehet benfen. Unb noch nnbre alte morgenldnbifi^e Religionen 
fcheinen baoon au^$ugchn. 

JDa^ etflere »dre enfweber reine SB cltarijlofratic, jebe^ €lc# 
ment ndmlich fo göttlich nl^ ba^ anbre; wo nach ^omer guno, 
Reptun^ unb StpoUo ben Send binben fönnten. Ober Sir ifloJra; 
(ifche SBeltmonarchie; ein Element unter ben anbern ber 5(önig. 
Ober ©emofratifeh Slriflofrotifche ?®eltmonarchie; thiew 
unb ipflanjen fchon ber goem nach *>on ©wigfeit ba; wie 3ht^ 
felbfl meintet 

Slu^ biefem hnben bie ©riechen ihre rei;enben Sichtungen unb fchö; 
nen ©öttergeflalten gefchöpft; unb bie erhabenflen iphüofophen bie» 
fer gefühioollen Rajion, wie felbfl Slriflotele^ unb ipiato, tonnten 
f!ch baoon nicht lo^machen. SBenn ein großer $aufe {ufammen 


*) tDae Intelligibile, nie ieiti n iQ in fnner SSertbtibigung ber Srepeinigfeit, 
per nova reperta logica, fagt; fo nie ®ott ber Skater bä< Intellcetimm; 
nnb ber heilige ®ei|t, ber oen bepben au^eht, bie intellectio. 
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glaubt, fann ec leicht einen guten 0D?ann fibcrwtSUigen! SDucc^ %tt 
fung tbrec ^eifterftücfe t>on ipocfte unb ^ecebtfamfeit, unb bejau« 
bernben finnlicben Sorftetlungen, toiffen wir aud unferm eignen 
0(auben nicht ntcbr recht f(ug $u werben, ^ec ihren ^ettav rein 
unb unt>erfd[fcht non bcc athletifch fchönen Ucfprache getoftet h<th 
(ann ftch f^werlich in anbcrm 0ctränfe beraufchen. !Die Sf^ameti 
ihrer ©ottheiten crtbnen noch immer non ben Sippen ber (£b(ern bett 
aufgefidrten (Europa, unb erheitern bie @ef1chtcr ber ^uh^renben, 
auch t>erhunjt unb entließt 

©efe^t noch bag aüerauöfchweifcnb|ie unb legte, ei gdbe gar fein 
Unioccfalwefen, bie ^clt befifinbe au^ lauter untheilbacen@tdub« 
chen, größer ober flciner, unb »erfchicben in ihrer 5«>fm ohngefehr 
wie bie ©uchfiaben; bie ftch dotten unb feheiben, unb non felbfi @inn 
ober Unftnn h^roorbringen: fo mußten wir hoch bißig ^ocha^tung 
vor bcc wiewohl fomifchen unb bunten Ungeheuern ^enge hnben; 
obgleich biefe «Dieinung bep feinem, ber ben Slbgrunb bei 2letheci 
anfehaut, unb fühlt unb benft, (Entfi fepn fann, fonbecn ein grißem 
haftet Siabelfpigenfpfiem i(i. 

Unb bieß wdre benn ffieltbemofratie, ober ba^ eigentliche Slthe# V 
ifiifche ©pfiern ; welchem nun wohl einige unentfehieben anhangen, 
m ber SSeriWciflung, ftch ®ott alä ein frepwirfenbe^ ©anjed Poc)u^ 
ließen, ba fte aße^ in ber Siatuc oerfchieben unb in nothwenbiger 
lOerbinbung fehen. ©ie felbfi aber müffen ftch folfllich <»l^ «0 
Haunliched Sidthfel porfomnien, unb, auch noch fo bcfchetben, mehr 
etnbilben, aW ©onne, SÄonb unb ©teme. — 

©Ich be^ iDofepn^ freuen unter aßen formen unb ©efialten, biefe 
bc|u «ervoUfommnen, unb 0c vernichten, fo halb 0e nicht mehr beu 
)u taugen, ober in ©flaoerep taugen fönnen, unb alle Xraucigfeit 
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fUe^it; preDigt bie SRatur. Unt> bann, nic^tö unnu$e^ (»eifern unb 
(esianeo. 

SlUei tSJefen i(l frep, fo balD e€ ftep fepit will; i(!, eg fann für 
f!cf| aOdn ^anbfln, unt> rci§f fic^ fo balb eg fein fSerdnügen 
me^r in ber tOerbinbung b<t(- Xprannep bauert f)bcbft<^nä überall 
nur bi^ ouf ben 0rab, »o bie leßte Eujf »egfäUt. Unfer flcine^ 
0an^e^ verliert f!cb ba(b mit allen feinen folgen iro Unenblic^en; 
r ober ®efen fann von feinem ©ott wrnidjtet »erben. Die^ i|l ber 
©tunbpfeilcr be^ Slbelö unb ber 0tärfc bep tiefen 0efüf>lcn. 3er« 
trfimmre mitb taufcnbmal mit deinen SBctterftrablen! icb ffebe im; 
rocr jung »ieber auf. Slber ©u berlangft nid;t<< von mir, »a^ icb 
©ir verfogen fbnntc; unb icf) fann ©ir nid^t^ ^umiber t^un. 9Baä 
i(b tbue, tbu id^ bureb Sic^. 

Slrbingbello. 3br ffpl> <>«f SBeife ju ber gottli^en 

©ic^erbeif unb gurcbtlofigfcit gefommen, »cfroegen bie Sebre beg 
€pifur fo gefcbtvinb um ficb griff; bc|Ten Atomen nach unb 
obmecbfelnber £uf? unb Unluff alle^ b<^<^uorbringen, unb »ieber jer; 
flbren, 9)?enfcben, SJJficfen unb €lepbanltU/ Sifeb^ unb Sterne; unb 
womit et ben befi^werlicbcn ^errn unb Sluffebcr, ber allc^ beob; 
achtet, unb von allem Died;enfcbaft «erlangt, au^ ber Statur «er; 
bannte; ben alberne ^büofopbtu unb uueb feinem $ebüm 

fen, )u Üluflöfung ihrer knoten berbeprufen, bamit er nicberfcblage, 
»enn^ an^ieben, unb aufbebe, »ennä in bie ^5be ffeigen foU. 

©a^ SBeffc für ben, ber 3»tifd bat, bleibt immer, feb iut ipartbep 
ber ebelffen SJ^enfeben «on allen IRaiionen )u halten. 

Ob biefe aber ben dltern ober jfingern ©tauben gehabt habe, unb 
habe; ober ju »clcbem »on ben brep ©pftemen ficb SSetnunfi 
neige, »erben »obl allezeit bie mebrffen gegenwärtigen ©timmen 
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cntfc^eiDen. >Denn not[>n»enDige ecrfc^ieDne tRatuc, Die Da^ |ufam; 
mensefc$(e DUDet, i({ nic^t fc^wercr |u Degreifcn, ol^ Sinfang Deffek 
Den »on €i«em SBefeo. 

9Bie fic^ Sin^ 9 ere$t? Dermu(()(i^ Derfc^ieDen! SSoc^r 
war e^ etwa in Der 12irif!ote(efftfc^en S&ewcgund, Da fic^ 2eben nic^t 
wobt ebne i&ewedung Denfcn (df t. UnD irgenDwo ! Denn gan) fonnt ee 
ni(bt§orm werDen. UnD welcher Sbcil^orm unD ^6rper geworDen 
wdre, Den mfifte wabrfc^einlicb Da^ iooi getroffen haben; Denn S3er< 
tlanD war noch ni^f Da, Der bann nur werDen, wenn fchon mehr ^on 
men Da finD, welche Da^ iBefen in feinem S3cwuftfepn oereinidf. 

^n 0renjenIofe^ will i^ gar nicht Denfen; Denn unenDIiche — fKtcti 
iitdt — finD ein paar 93^brter, Die man wohl jufamraenfprechen unb 
fchreiben, aber nicht Denfen fann. UnD (Euer formlofe^ ISkfen, 
fein wie Siether unD 3{aum fchier, muffe fchon eine £ficfe im Um 
enDlichen machen, wenn fich nur in einen Rentner 0olD )ufam< 
menjöge; gefchweig in eine reiche SJfine, in gan; ipcru. Da ging ge< 
wif ein ©onnenfpfiem ©rife »on gomilofigfeit ju ©runDe. UnD 
ich €uern li^ewei^ noch baf feine nothwenDig 

unD ewig wäre, worauf leDiglich €uer Sin^ beruht. X)ie grage wo« 
her? bleibt fo gut bep Einern 9Sefen, al^ bep mehrern; unD wie ich 
€in^ nothwenDig unD ewig annehme, fann ich ih>^^ Sentillionen 
annehmen. UnD Denn müft d fich ter^weifelt plagen, eh Die 
mancherlep üualitdten nur für unfre ©inne herau^brdchte; wer 
weif, ob ed nicht noch ©efchdpfe mit anDern ©innen gibt? 
einem reDnerifchen (Epempel oon ^ol; in Svauch unD SIfche; 
unD, e^ Idft fich anber^ erfldren, mit tdufchenDer, felbff wahr; 
hafeer ©chilDerung Don bem 9iegenten in und ifid nicht genug ge; 
than. SDad ben IDerfianD, ober Dad i£ßcfen betrift, Dad in und Denft: 
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fo f6nnte 3Inajcagoca^ gar n>o^( 9ied}t (^aben, unb ba^ feinfic SBefen 
ßify aadfy ben anbern richten mfiffrn (bie, tvic bewiefen 

^bt, niebtd njcntgct ald (obt finb) wenn cd bicfclbcn btautben »itt, 
o^nc baß wie eben »ijfen, wie cd juge^f. ?Kan Jann freplii^ b«d 
liebedgebeimnif nicbf bid ind 3nnerf?e aufbeefen, »ic »crfcbicöocd 
ein lebenbiged Sind wirb, unb fo fortbauett, unb |ufammen£>anbeU; 
aber eben fo febtoet Idßt ficb bad 2Befen, »cldjed ©ebanfe unb 58er# 
(fanb, unb bad, rocicbed Äbrpec wirb, a(d Sind etfldren. üualitdt 
ifl fo ettoad fonberbated, baß cd bloße eerfcb'f^nc 2Irt non 2ludbeb# 
nung unb Slnjiebung nid;f überall beroorbringen fann. ©ec 58er# 
(!anb bleibt babep ein 5J3linbgebobrncr, fro| aller müglicben '2lntt>en# 
bung non gigur unb ©aucc; unb jtc i(l allein ©egenjianb bec Sra# 
pfinbung. 3cbe eoU 5D?a|c|tdt in urfprünglidjct ?ieinbeif eigne @ub# 
fianj unb 58oUfommenbeit bec Statur, toelcbe 5851fer oon lebhaftem 
©inn unb febarfem ©cfübl/ beren 58ccnunft Ucfacben für Slugen 
unb Dbr^n mit Sinbilbungen nie gan$ umtaufebt, immer ald gött# 
fi<b bcrebrten; benn ©laube ohne Smpftnbung ijl ©rille. 3br b*bt 
oben, um Sure ©e|innung auch mir fo wie anbern |u verbergen, 
aud ©cberj gefagt: 5!ßec beweifen will, baß aud Sinero Sllled fe^, 
muß etfl bartbun, baß aud Willem Sind werbe. 5Ißibcrlegt Such nun 
im Srnfle. 

Unb benn behaupten bie ©pbtter, 58ocfebung, 5]Man pon Siner oO# 
mdebtigen Siegierung in ber 5I0elt wdre nicht fo aufallenb ftcbtbar; 
unb Propheten, 5!lpoflet unb ©efd)icbte b<^ft^n und mehr bawiber, 
ald bafüc binterlaifen. Sd (iünbe mit und nicht beffer, weil fte t>a 
gewefen wdren, unb fte felbfl mdebten lieber in 52ltben ju ben Seiten 
bed ^ecifled leben, unb in bem alten 9iom, ald in bem neuertt, wo 
(d auch am frdmmfien ba juging. 
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3^r fagf, ber 93cr(!anb {6nne nur in (Einem einjiden not^wenbiges 
unenblic^en SBefen, ba^ alle^ i|1, feine Siu^e frnben? unb ic^ toeif 
nic^t, wie e^ |ugebt: mir flopft ba^ $cr| oor Singf!, unb faufen bie 
D^ren, je Idnger ic^ borüber nad;ben{e. (E^ bieibt immer einerlei, 
ti mag werben, wati ti wiU (ein ^err ebne Untertbanen, ^iber^ 
fprueb! ober ber felbjl ftcb in feinen ©efeböpfen (obpreifi, obecfelbf! 
befhrafit) unb fann feinem @cbicffa( ber grd^licben Sinbbe ni^t vrU 
rinnen; ifT febümmer baran, a(ä bie oUen §een in ben Diitterbäcbern, 
bie ftcb bep wibrigen i&egebenbeifen bie iUugen {erweinen, baf fte 
ftcb ntcb( ermorben fbnnen. 3(Ue Euf{ unb ^rad;( unb .^errlicbfeif 
ber SBelt wirb {um @aufe(fpie(, unb febwinbet {urfief, ffir und in 
ein Unbing. 

Sirijiofeied ertrug nie ein foicbed 5Befen, unb (häubt ftcb bagegen 
aud allen Ärdften; unb mich bünlt, ber bobe, cble ba(te Kecbt*). 
(Ed fdUt und febwer, bep Betrachtung bed SBeltaUd @inn unb Betf 
flanb in reiner unb Icufcber Berbinbung {u bewahren. Sie einen 
laffen (ebiglicb unb allein nur Berfianbgelten, unb {ieben, wo mdg« 
lieb, Statur aud: unb bie anbern boltcn ficb }u febr an bie finm 
lieben Borf!ellungen, unb taumeln mit ihrer €inbi(bungdfraft 
um in iparabiefen unb Rollen. $obe ©cbdnbeit ifl ein 0ewdcbd 
auf feltnem Beben, unb wirb nur @(ücflicben jur Beute. 

Unb glOcflicb bie @efeUfcbaft, bie einen foteben feeubenreicben @(au« 
ben nach ^(ima unb Berfaffung ffir ihr Safepn auf biefem (Erben# 
tunb befommen bot, ober felbfi erwdblt! €ep er auch, um alle )u 
befriebigen, eine mpfiifcbe jTompoftiion ton SBeltmonarcbie, Slriflo# 

*) S)ae @(barf(innig|l( gegen Oae formlofe SBefen ftnbet man frdfpg bargefieHt 
in erften Bucht be« £ucre}; an »eichen (Demetri unh SfrhingheOo hep ihrer 
Unttrrebung nicht gehacht )u hoben fcheinen. ©ein Nibilamifi gerahthalfelhe. 
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hrotie, unl> ©emofrotif. 3(>t »erben ^dnner. Die mit bet Slottir 
unb bem ^Oolfe selinb umgel^n, unb fie ben ^^ilofop^en t>oIb fepo. 
SBarum feilten wir, »enn ba^ eerige 3«itnlter barborifc^e SSegriffe 
fyatte, un€ auc^ bamit fc^lcppen ? £>er !S?enf(^ f ann nic^t^ gb ttlic^er^ 
nl^ Serftanb ergrfinben, tnuf man n>ol>t bet 0c^u(e be^ Slnapa; 
gora^ {ugeben; auc^ bleibt ec in i^m mit Sinnen fammt SSemunft 
bie ^>6cf)(le Siegel bet 5a3o^rf>eit, unb gegen i^re bereinigten 2luö? 
fprfic^e gilt tveber iSerjd()rung, tlBunber, noc^ 3ntgni$. 

3e me^r man ba^SBeltall unb feine iSerbinbung bamit fennt: befio 
»ortcefli(^er bie Religion. 

Unb »er ben rcijbar|icn, innigfien ©inn ffir bie @c^5nf>eiten ber 
Siatur ^at, i(>ce ge^eimflen Siegungen fu^lt, becen tOidngel nic^t 
pertragen fann, unb benfelben ab^ilft nad; feinen ^rdften: ber übt 
aller Sieligioncn lQ}a(>c|ie^ unb ^eiligfieä auä. ©ein £empe( tfi 
tai unenblic()e @e»61be be^ ^immel^; fein Sefl jebe fd;üne ©om; 
mecnac^t, ein ^crrlic^er Slufgang; unb er bringt feine Opfer bar an 
S)?enftf>en, an If)iere, bie i^>rer bebürfen, an alleö £ebcnbige. 
0)ietap^9fif ^ot 0ott allein, ifi fein (£(>cenamt! fagte berfelbe 
©i4>ter ©imonibc^, »el^er ftc^ fo flug über bie grage; »a^ 4? 
@ctt? bepm »eifen gieren auffül)rte. SIrifiotcleä »ill bieß )»ar 
nit^t lugeben, unb meint: 0ott »dre ni4)t fo neibifc^; fte fep bie 
@torie be^ ^enfe^en, unb ed einem freien ^ann unan|ldnbig, fle 
nic^t }u erforfc^en. ^(ato aber, fonji fo (toI{ S^gen bie leichten ge; 
f figelten ^eiligen SBefen, »ie ec bie £>ic^ter nennt, gefianb, obgleich 
bep einer anbern @elegeni)eit, bemfitl)ig: ©imonibe^ ^abe feiten Un; 
rec^t; er fep ein PccHdnbiger unb gdttlic^cr S)iann. 

3n ben ©onnenfpflemen be^ Orion, ber 50iil£^(hafe (leigen »irpicU 
leicht |u einer l)dbtnt Sieligion auf. 
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Bem^tri. ©olc^ ein Singriff gcfdUt mir! Baö ifi eine ©pmnaffit 
M SSerftanbe^; unb auf bepben ©eiten 0en>inn; entmeber geübte 
uaeftere gelcntcre SBabr^it, ober iSefrepung uon bem fc^jblic^ea 
liebet ber 5«tfc^b«it* SBctr tt>ei§, n>a^ SOicnfc^en finb, unb er 
fdbfl iff, ber vermunbert ftcb toeber über Df! noc^ 9Be(!, fonbern 
unterfutbt ferner fort getroff, »orou^ fte bepbe bejieb«. 
Slrbingbetlo. Slber bie ©duten Jütten i^re jungfrdutic^e ©c^brn . 
ibn febon inä Bunfet, unb oben ift taum noch Bdmmerung/Ber 
^fdrtner märtet, bie Xbür ju fcblic^en. Sßer Unrecht bat (brüeft ich 
if>n ^drtticb unb traulich bep ber ^anb) miU immer ba^ (e^te SBort j 
behatten. 

Bemetri. iRur bie ^auptpunfte! ba^ Itebrige ein anbermat; meU 
cheä überbief houptf^chüth o»f jeben 0efuhl beruht, unb mo^ 
mit hinüber unb herüber ^uthmiUe fann getrieben merben. 

SBie ich merfe, h«ht 3hr »on SSelPcbere noch nicht ganj Slbfchieb 
genommen! Snsmifchen fpielt 3ht treflich bie SXoUe, bie ich ^e 9 ber 
^pramibe; nur ba$ ich f^hnn ba ju ^aufe mar, mo 3he bietleicht 
erf! einfehri. 

Dhne (Einä, baä ftch in oerfchiebne Soemen permanbett, bleibt aQe^ 
obUig unerftdrlich; ich niag barüber nicht mieberhohten, mab ich 
fchon gefagt habe. Unb benn: 

0ott i(l nicht 3J?enfch, 21nthropomorphit! unb 3h*^ felhfl müft €ute 
SJfenfihheit abtegen, menn 3he ihn benfen moltt; unb (Sure (lotjen 
republifanifchen unb ©partanifd;en 0efinnungen. 

Unb hoch tbnnen mir fchon in unferm ^ünftchen, tpidhehen pon 
gormen nach l>em Strifioteled, 3t5ecn gro§ unb ttein, alfo irgenbmo 
barin, erbenten, umbilben, aufbemahren, unb mieber neu beteben. 
Seinem SBefen fann in bloßem IBemußtfepn hnnren, bad i(! fein 
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Seben; aber auch i° f>cb fcbofT<n unb fatnmein, ba^ ifi frta 

Gcfc^dft unb feine i!u|?. 

SEBober e^ ifl, unenblicb? SEBie war n>fi(? unb (cer? »ie bet erjle 
@ebanfe in ibm emftanb? unb Körper? noch immer 

finfiet nuf bet 5iefe; Slbgrunb, mit uerftnfen, unb SIbgrunb! 
€n>igfeiten! Smigfeiten! ^ein UntertaudKt, nicht bie bcrübmtefien 
ber Schulen non Spme^) t>crmod;ten $u entbcefen. 

Sirifiotele^ hot nicht }u uiel gefagt, wohl Simonibe4. Slbet Sreunbe 
»erben wir fepn, fo lange wir leben; unb feelige Stunben mit eiiw 
«nber haben. 

•) ®pme i(l ba< SSaterlanb ber Untertaueber in ber 2roante, eine fldne 3nfd 
mit einer ®tabt bep SHbobi, bem großen snagapn ber Sürtiffben Seemacht. 
9)iemanb erhält bae iBürgerrecht, ohne vorher ’Seiveife feiner ®efchicfli(hteit im 
Untertauehen gegeben )u hoben, ^ernach toerben fie in bie ipäfen reeit unb 
breit htnim »erfchricben, unb untertauchen, ®lcitbfam atabemien unb fallen 
pon SRetaphpfiCern ; nur ba§ fie bep ihrer auch gefährlichen jtunfl glüeflieher (inb, 
unb bfter oerlorne'd ergrünben unb feflpacfen, ola <piato unb £eibniQ. 
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£<rni, 3enn<t. 

unb <Siferfud;t flnt> Die Konten im IKorengarten 
Der £iebe. 

obreifen mfijfen, Der ^erjog rofit 
mic^ ju ©cfdjdften. Slbcr ic^ etfennc »o^l, Der Äow 
Dinol moUte mic^ fort; er ^tte fc^on Idndfl ein Singe auf mici(>,onD 
fonD be^ meinem Slufentbolte nicht feine Siechnung. 

3ch reife »ormdrt^, unD meine ^bontofie rücfrodrt^; ^erj unD aUe 
greuDe if! in 9iom geblieben. 3dhren De^ tiefjien ©efübW rannen 
unaufhaltbar beroor mit ihren testen halfen @eelenbiicfen; mir 
fchieDen aug gtühenDer Umarmung. D fie liebt mich, grof unD eDeU 
erhabneg ®efen! 

3ch beftJiDe mid> h'ft finft ©affermelt; Die gluthen raufchen, unD 
@tröme (lürien fich mit DonnernDem ©ebeüU oon Den ©ebirgen: unD 
Doch ifi mein 6inn nur mie im Xaumel gegenmdrtig. ^ag SBetter 
i(! auferorDentlich lau unD marm für Die 3ahrg;eit; aller ©chnee 
auf Dem Slpennin fcl;mi4t ^ie Hiera ifi mdchtig angefchmoUeit, 
urD Der fdnigli^^e SSelino reift fleh mie eine SünDfiuth aug feinem 
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€ee fc^rdg übccä ©cbirg ()ctab, fe|t aUc @drten unb ^elbn bcc 
Jcrner in Ucb«rfcf>n>emmun 3 , unb »er^cert fie mit feinem ©c^utte. 
Slä^cenb i({ bep bem fürchterlichen ©chaufpieh wie bie hütflofen 
0Renfchen fo gut unb freunbiieh unb gefeUig gegen einanber bet; ber 
aUgemeincu S^oth merben, unb jeber erfennt, tvie menig er für fleh 
fe(b({ uermag. 

3m fchmalen Xhul, an ber iRera, vor bem Sinfiuffc be^93dino, liegt 
einlDürfchen oon wenig ^dufern^ Xorrofina, wie in einem Meinen 
j(effeL ißachbem ich befehen hatte: fo fanb ich, 

bie Xemer weit weniger unb faf! nichts (eiben würben, wenn man 
oben auf bem @ebirge ben 9Se(ino bahin führte, baf er in bie Se(; 
fenfluft, wo bie 92era fiirchtfam h^roorfchleicht, ftch mit feinem Xar; 
tar f!ür)te. S(uferbem gewannen fie noch Oa^ sanje breite $ett bee 
3(uffe^ an bie }wep iS!ig(ien (ang für ihre i£Ba(bung; unb ber fen; 
fetrechte ©turj felbfi würbe an $6h« unb ©chönheit feinet gleichen 
nicht in Europa haben, ba er fe^t nur gemach fchrdg hetab raufcht. 
9Bei( aber @runb unb S3oben ben Xorrofinern gehört: fo müßten fte 
benfelben ihnen abfaufen; welcher jeboch an unb für ftch feinen 
SBerth hat, ba er lauter Seifen if!, unb ben etwannigen ^ufünftigen 
©chaben }u erfe$en oerfprechen, ber für fie entliehen (ünnte, wenn 
bie Siera be^ grofen üBaffem oor ber einbrechenben 0cwa(t be^ 
Sielino fodte ^urüdgehalten werben. 

3ch ging barauf in bie Siath^oerfammlung oon Xemi, unb machte 
mein 0utachten alä ein ilBcrf^oerfidnbiger befannt. 31üe, feiner 
ausgenommen, gaben ba$u ihren iSepfalf; unb biefer unb jener fagte, 
baf er bief fchon (angfi auch gebacht hätte. Unb fiehe ba! man 
fehiefte fluge Siebner ju ben Xorrofinern ab, unb ber gute lUnfehiag 
würbe mit wenig Sofien genehmigt. 
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Suö Sur^t, boft ei biefcn gereuen möchte, wiH mon fogIeic^> .^anb 
an^ aSerf legen, unb oben ba^ luqe neue SBett au^gtaben; t»et# 
(l)e^ icb btefen a)!orgen bnlf abfteden. 

Die ©ac^c »egen lOcrlegung be^ aSetinofhicje^ i(l aö, unb würbe 
fefjon ju Sieero^ 3f>fcn »er^janbeU. fc^eint, btc torrofiner finb 
gutber|iger geworben, baf fie je|t fo halb naebgaben; ober ber grofe 
©ebaben unb 3ntnmer ber Xerncr bat fte tnebr alä jemals ergrifen 
unb jum aJfitleiben bewogen; ba ibr jufünftiger aSerlufi gegen biefet 
ihren boeb nur du^erfl Hein fepn tann, unb «ergätet werben wirb. 

^etugia, Renner. 

3<b l>ur(b alle bie btntmlifcben ©egenben ohne rechten ©eü 
nu§; unb nur ergreift mich noch bc^ SBafTerelement^ ©turnt unb 
aiufrubr, unb bie £uft mit ihren ©ewittern unb as^etterfirahlen. / 
Der Ort cntbdlt einen ©cbai^ oon ©emdblben; unb fte, unb bie 
prdebtig gepflaflerten ©trafen unb febönen ipalldfle unb Xempel 
leigen allein noch ben ehemaligen aBoblfianb ber Srei^hcit. 

Sfir jebt flficbtige Slnjeige einiger Kaphaelc auf meinem 5Bege. 
Suligno hat beren jwcp, bie allein werth ftnb, in bief ^arabied 
)u reifen. 3m 3?onncnflo(tcr delle Contezze ein Slltarblatt, welcbed 
bie aJJabonna oorflcUt oom Fimmel hcraieöcr febwebenb, wie fie 
ber heilige 5ran|iöfu<<, ijierontjmud, 3ahanned bet Xdu# 
fer, unb ein Äarbinal anbeten. ifl au^ bed aReiflerd befler 
Seit. aBelcbc ©ejtalten, welche €barafter! aSie i|! alled fo rein bid 
aufd $aar beßimmt! debte flaffifcbe Slrbeit 
Der Äopf ber ?0Jabonna tß einer ber fcbönßen welfcben weiblichen 
Äbpfe. 2Bie flar bie ©firnen, wie reijenb bag lichte Äaßanienhaar 
nach ben Obren weggelegf, ber brdunlicbc ©cblcper wie fanfl unb 
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lieblich, in t>«n ^o(b<n (>erniet>fT bürftnbcn Sludcn welche @ä(e! tote 
f(^dn Me großen Slugenlteber, ooUen jugcnMit^cn langen mit 
GcMmmröt^e fiber)ogcn, wie jungfrdulic^ toie füf ber oiQige ^unb, 
M)< {orte ^inn, unb bie ißafe toie ebe( f>etein! toeI4> ein fd^bne^ 
Otxtl, unb »ie reijenb nuf bet redeten ©eite Return ira ©chatten ge# 
Milten! toie rei^enb fc^meUen bie $rfif?e unter bem rot^n ftttfamen 
©ewanb Mwof! 

®elc() eine feurige, eifrige ^rbrnmigfeit unb SBabr^it im j(opfe be^ 
Reuigen oon Slffifi, unb toelcf^ ein fc^öner fnienber Sift! 2Bie 
frdftig ber Äopf bebMU'Sfn^iftonpniu^ gemalt, unb in wettern 
feper licken €rnfie oon 95etrad)tung ! 3®Nnne ^ i(l em äd)tet toilber 
€remit, ber ficf> nicf>t auf bürgerlidje ^öfli^feiten ocrfleM/ unb breufl 
fagt, toab er benft )Der ^arbinal blof ^octrdt ooU S3etoun# 
berung. 

S>er (Engel unten mit bem £dfc(cf)en if! treflid} gemailt, nur 
weif man nicf>t, wa^ er foU, »eil man oergeffen ^at, e^ barauf ju 
ftf)reiben. 

)Dab j^olorit in ben ^bpfen ifl tdufc^enb abge»ed>fclt, »ie bie !Ra# 
tut tf)ut. !Die ^iduren ftnb alle in £cbenbgrofe, unb bie 0)?abonna 
noef) barflber, um |tc jur crjtcn (perfon ju erbeben, ©ic i(I am leben# 
Mgflen, unb »irft ©lanj um fteb, »ic ©onne. Unten ifi feepe^ Selb 
unb ein Sit^eftn, »o bie ^eiligen ftcb bepfammen befinben, fte an# 
rufen unb anbeten, unb in Betrachtung oerloren ftnb. 

3m !Dom eben hier am (Enbe beti linfen ^reujgang^ ein Halbbogen, 
worin 0Rabonna mit bem {leinen Sbriflu^iur linfen unb bem 
Keinen 3 »bannet jur rechten oor |»ep hMbe naefte Bäb# 
^n in fchbner Bewegung, .^inter ihr jur rechten ber heilige 3o^ 
fepbi unb jur linfen ber heilige iüntoniug, unb auf bepben ©eite/i 
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neben i^riwep ^unsfrauen. SlDe ftnb in fnienber @feQun 0 , 
nufer bcn Äinbern. ©ic brep SEBeibcr (>aben ftcf(i(^e ©ewinber; 
befonberä ifi ba^ ^dbc^cn (ur linfcn^ non weichem man ben blofen 
linfen $uf fte% gan^ moUuflerredcnb unb fo Kigt ft(^ ba< 

natfenbe, unb bie fcl;dne ^orm be^ Unterleibs, ber ooQen ^fi^en 
unb @c^enfe(; baS ©eroanb macfjt eine undcfänflelte ^alte |mifc^ 
ben Sd^enfeln, unb |ie^t fic^ im fnien an ; baS lüfieme Sluge beS 
50fcijlerS fa^ biefen Kcij ber tRatur ab. ©ie jungen S3rüj?c^en fc^meU 
len locfenb fiber bem ©firtei b^or. ©ie jtleibung »on allen brepen 
ifi rotb, grie^ifcb, »ie leitbie fernher. 

©ie ©eftcbter ftnb uoll ^ulb; unb bieSßabonna bat befonberS et»aS 
mfitterlicb fäfeS in Slug unb ^unb, unb blicft in fiiller Sntjätfung 
nieber. 

SlUe finb »ertie^ in bie ^inber, bie auf einanber finblicb |eigen, unb 
ficb freuen, ©er Äopf beS heiligen 3 ofepb ifi jugleicb gemablt »ie 
»om Xijian nebf? bem berrli^en 3iuSbrucf. ©er beilige SlntoniuS 
allein »eicbt febr von ben anbem ab, unb ifl mittelmdftg burcbauS, 
als ob er ibn nur »eggejagt bdtte, um fertig }u »erben. SlUeS attf 
bre ift mit Siebe cntmorfen, unb eS berrfcbt bie (tiUe Slapbaelifcbe 
(Smpfinbung. 

3Zacb 9iom fann man Kapbaelen ju Perugia am beflen fennen \ ' 
lernen. ©aS meifle oon ibm ifi hier in ber ^ird;e beS heiligen ^ram 
^iSfuS. Ueberbaupt »ill ich ©ir in iperugia nur brep ©tficfe von 
ihm oorjuglicb empfelen, einS auS feinem Knabenalter, einS auS 
feiner ^ünglingfcbaft, unb einS, baS er »enig 3abre »or feinem 
Xobe oollenbete, in einem Slonnenflofler »or ber ©tabt »eIcbeS 
jum Xbeil alleS fibertrift, »aS er je auS ficb bfruatflct'tacbl bat; baS 
fibrige »irfi ©u leicht einmal felbfl finben. 
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Sie itpep erftecn fin^ be^ bcn Srantiäfaneni; bai$ jün^fte, in bet 
Capella degli Oddi, (fcUt oor Die ^immeifa^ct bet ^abonno. 
3n bet Sufit empfiingt fie bet j^eilanb, i^t @obn, mit (Sngein, bie 
^uft{ mad;eiv unb ftbntfie; unten fte()enbie{n)61f ^poOcI an intern 
aff nen @atge. 3» t>ct Sinfaffung, bie auf bem SUtat tuf>t, ftnb noc^ 
btep gan) {(eine @etndblbcf)en angebtac^t: bet englifebe @tuf^ bie 
Anbetung bet bdligen btep 5(6nige, unb bie Sefebneibung. ^Ued 
ein bimm(ifc^et 3nbegtiff einet ^enge fef^bnet 0ef!a(ten, bie in 
feinet @ee(e aufbifibten. 

Z)et bbopf bet ^abonna ifi b<i(ig unb feelig im neuen €(bauen; in 
einigen (gnge(dgeflalten fufe SInmutb, befonberd bet mit bet ^nb« 
ttomme( eine mabre 33o({d(uf{. SIbet bad munbetbarfle ftnb bie 
l»b(f^pofte(; welche Sbataftet feb^n ^aulud, ^etnid unb^obanned! 
^ulud bot üie( non feinem Slriftoteled; ^o^onned oon bem auf; 
blicfenben 2lüng(ing bepm t&ramante. 

3n bem erften 0emdb(b(ben unten etfebeint betraget bet SRabonna 
in einem ^otintbifeben Xerapel. ©ie betet, unb b(ic!t etbaben not 
fteb biO/ 0^0^ ibn an^ufeben; in einem £anbfcbdftcben bapor jeigt 
ficb @ott bet 93atet, unb bet bd(ige 0eifi ald £aube. 

3n bet Slnbetung bet bdligen brepÄdnige ftnb eine 3J?engcgiguten, 
»otuntet einige poU ^udbrutf mit Srftaunen. Sie :Qfitte in {er; 
fdUnen tKuinen, unb bad 2anbfcbdftcben ift finblicb angenehm unb 
etfteulicb. 

Sie 0efcbneibung if{ bad befle untet ben {(einen. €in ^onifeber 
Xempe(; bie jwep tpriefler mit tteflicben ^dpfen poU ^borattet unb 
älttdbtucf, unb bie ©eitenfiguren gefüb(t unb gebaebt 
Sad 0anje ift frep(icb duferf? bott, unb bie formen unaudgebi(bet ; 
aQe iRatur atbeitet bep ibm' nut auf bad erfte 0ebätfnif : 0ef!a(t 
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aber ba^ SBcfentlic^c, toobe^ man ba^ anbre bc^ SInfdngem 
öberfcbcn foQ. 

Da^ jwepte ifl bie SIbnebmung t>om ^reu)e. £)a4 @emdb(be 
bat |cbn gigurcn, fünf SKdnner unb fünf SBciber, mit bem lobten 
€brifiu^ unb ber in Dbnmacbt gefunfnen 0}?utter; bie biel grbper 
ftnb aW im »origen, obngcfebr imcp drittel 8ebcn^grdfe. 

i(! in jwcp ©ruppen georbnef; bie eine madjt ber »on jwe^en 
getragne Xobte, unb 3ofepb »on SIrimatbiad, unb SKagbalena, unb 
hinten »ermufblicb noch 3ob<»nnf^: unb bie anbre bie SRutter mit 
ben 3ungfrauen; ber ben £eicbnam be^ ben SSeinen b^it, »erbinbet 
fie bepbe. 

Die Ijauptfiguren leuchten gleich b«tt>or, ber tobte 3uu3l‘U9/ 
fchbne SJJagbalena »oU Schmerj, unb bie SJJutter. S5efonber3 aber 
ijl bie ©ruppc ber leßfem ba3 »ortreflichfie. 2llle©c|?altenfinb»oü 
0eele, jebe lebt, unb empftnbet babep nach ihrem Sbarafter. Die 
«Wdbehen, »eiche bie SWutter fo(fen, ftnb »ie bie brep ©riechifch^B 
©rajien; »orjüglich bot »elched ben Äopf berfelben bitt, eine 
©eflalt fo tiefen großen ©efübl3 unb bobcc 0ch6nbeit burchaud in 
formen unb S3efleibung, baf man fte gleich |u einer (Suripibifchen 
^olipena brauchen fbnnte. 

Ueber bie ganje ©eene »erbreilet (Ich ein fanfted Slbenblicht 
Dicf »ar feine le^te Slrbeit, be»or er nach Siom fam; unb man 
(lebt barin, »ie fleh feine ^unfl fchon ihrer Slolifommenbeit ndbert 
0ie ifl bad bbehf^r aud biefer Beit »on ihm. 

3ch fann birr nicht untertaffen, ein ©emdbtbe »on Correggio am 
luföbren, »eichet biefelbe 0cene»orflellt,unbinber3obBnni3firche 
)u ^arma in einer ©eitenfapelle beflnblich ifl il^ach meinem ©e» 
fäbl bot er alte uberlrofen, unb erbdit ben ^reid, »ie ein ©ophoHed: 
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fo fhend unD einfach un& cü(>rent>^ mit S^erUugnuitd feinet fonfligen 
Hä()en&en unP (dc^einPen 0Dianier bc(>anPe(t er Pie 

SJegebenbeit. 

(gcbtaft unP ou^dcflrccft liegt Per göttliche 3öng(ing Pa. ^agPa; 
(ena fi^t an feinet €eite unP Mtgicft fut ftc^ in ^ef)mut^ per^ 
funfen ^eife X^tdncn, n>ie eine unttdfUic^ @e(icbte; unP Pet 
@(^mcti Pet {dttlic^en 0)7uttet an feinem ^aupt 6bet Pa^ entfe^ 
lic^e @c^icffa( gtcnjt an Pe^ XoPcä iSittcrfeif. <£in ttübe^ Siegern 
lit^t um fte ^et; aUeä in £ebcn^gtdße. 

0)lan foU nie Pep IBemunPetung Pc^ einen fc^ülct^aft gegen anPte 
ungetec^t fcpn. 9iap(>ac( fclPft SKdrtpret für 5Imotn, ^>at fetnet nie 
Pa^ Sntjäcfen Pet £iePe, Pen ^6d;flen S^otmutf uicUeic^t füt aüe 
PUPenPe £un(l, mit fo tiefem €ee(enf(ang unP ^citret ^^antafie 
|ug(ei(^, au^gePtüdt, a(^ Pet Pep feinen £ePen^tagen unPetü^mtc 
^ 0 ^ SomPatP^ 3(tio(i^ Slac^Pat, in feinet 3o ; trenn ihm auch t>ie 
ontife fleine 2ePa, mit Pet im @tehen ftch ?er^ a(d 6chn>an Pe; 
gattet (»eiche tte^iche tPoUüjlige ©nippe |um Reichen (Sutet 
ftepen !Den(ung^att öffentlich getaPe rot Pem Eingänge Pet ^au 
fuöPiPIiothef auffleUteo^lnla^ )ut etf!en3i>c^ Paron gegeben haben 
foUte. 

!Daö Ptitte unP ^auptgemdhlPe ron Slaphael }u ^etugia iff in Pem 
tRonnenfloflet }u SRonte £ucc, »eiche«! et Ptep 3ahtc eot feinem 
£oPe PoUenPete. €in 21ltatblath Pie ^iguten PöUig in EePenögtöße. 
(£ö (feilt »ie Paö etffe Pot Pie ^immelfahtt unP ^tönung Per 
9)futtet ©otte^; aber alle 0put pon feinet £ehtmeif!et^ enget unP 
fchmaler Sanier i(I hirt perfch»unPen. ^ie )»ÖIf Slpoftel flehen 
um Pen @atg^ ffatt Pet S)7aPonna mit Blumen, Slofen, £iliei^ 
Sfelfen unP ©cha^minen angefällt, unP blicfen erfcaunt auf, »o ihr 
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0o^n fte »on SBolfen mporgetradcn mit (Snselo empfdnst unt> 
fr6nt 

Die !0?utter ifl eine t>er frifc^efien n>eib(i(^en @c(!a(ten, noc^ 

»if eine Jungfrau, 5oc^ t>oK et»lem €rnfl, »ie eine SRatrone, unb 
^ifet »unöerbaret €mpfint)ungen bet ©eeligfeit, im Saumei neuer 
0efub(e, n>ie t>om (Smaebtn^ aUe^ gtof an i^r unb ^ertüc^ fc^in. 
@ie faltet bie ^dnbe freu^wei^ an bic Stufie unb U\dt burc^au^ 
gerührt mit entjüdtem 31ug auf ihren ©ohn. 3hc l^rftcht i|! nach 
ihm hinsewanbt, unb man fieht ganj bie rechte ©eite, unb nom 
(infen Sluge nur ben hri§rn I&licf; grofe fchmaqe Slugen mit einem 
)artcn93cgcniUugenbrane, unb bunfetblonbe^^aarunter bem langen 
grünen ©^leper, bet ftch hinter bem rechten Oh<^ hinnbjieht. 
€hri(luä iff feurig im 0cftcht, mie ein ©onnenuerbrannter i^atabrier 
au^ feinem flarlen Sart um bie ^innbaefen ; unb fein au^gefhreefter 
rechter SIrm uoU £raft unb Sterne, memit er ihr ben ^an{ auf; 
fe$t £)er €nget mit S^lumen in ber rechten an ihm hnt einen ^opf 
t>oU himmlifcher ©chönheit, fonniglich ent^üeft; e^ fcheint ihm über« 
oU ©lanj au^ feinem ©eficht hetuorjubrechen. 

^ie SInorbnung burchauä if! rei^enb, unb bilbet ba$ fch^nfie @an{e. 
0Kabonna i(l oben in ber ^itte, €hnf!u^ {u ihrer (infen, an bepben 
ein Säugling non €ngel belleibetj unter biefen be^ jebem ein jart 
naefenb Bübchen; unb über allen ber hriüd^ @<i(f in einem bichten 
IDuft von gelbem ^immel^glan|. 

Sie Sluffahrt gefchieht ganj gemach nuf einer bunfeln biefen SBolfe 
mit lichtem ©aum, unb hot nicht bai leiste ©chmeben, mie in anbem 
©emdhiben bauen; aber eben baburch gewinnt bie ^anblung IRatur 
nnb SKajefidt. Diaphael hotte eine fehr reine llare tSmpfinbung, bie 
ihn minber fehlen lief, atö anbrer fcharfer 18er(!anb. 
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(dnset man &€n betrachtet, bef!o mehr finbet man ettva^ 

fibematfirlich sbttliche^, ba^ftchnurgfitig ba^bcmäthige 

bet QRabonna oor ihm (lintmt einen nach unb nach 
ettoa^ erftaunüch mdchtige^ unb gebieterifche^ in feinem ^efen, 
ba^ mehr im Slu^brucf liegt, a(^ ben formen felbfl ; munberbare 
Strenge unb @fite mit einanber vereinbart 3^^ h<>^^ noch toenig 
neuere j(un(ln>erfe gefehn, bie ben (Einbruef in ber Z)auer immer 
tiefer unb tiefer auf mich gemacht h^tn^R« mehr man nach^ 
benft unb fühlt unb 0ef!alt nachgeht: befio mahrer finbet man 
biefen €hriflu^fopf. 3ch tann von biefem 0emdhlbe nicht tvegfom; 
men, unb mbchte tage lang mit 2Bonne baran hangen, .^oher gitt; 
lieber Jüngling ber £)u warft, £^aphael! Unfterblicher, empfang 
hier meine hcif<1i( aufrichtigfle Sewunberung, unb nimm gütig 
meinen {drtlichcn £)an{ auf. di gehört unter baä h*^chfte, wa^ bie 
^ahlerep auf^ujeigen hoh t>iefe Butter unb biefer Sohn, unb bie 
vier (Sngel um fte h<^; unb ich tann mich nicht von ber ^erj unb 
Sinn ergreifenben SBahrheit unb Roheit wegwenben. £>ie {Wep 
Hauptfiguren finb ganj wunberbar grof gebucht, in ber Xhat ipim 
t^rifche 0ra}ie unb be^ Ih^^nner^ Schwung ber iphantafte bi^ in 
bie SDrapperien, bie mdchtige Salten werfen. SBelch ein Slrm, €hrü 
ftu4 aufgehabner rechter mit ben weiten Slermeln ! wie gan^ wüt 
fommen gezeichnet unb gewählt, unb welche wetterfirahtenbe SBir^ 
hing thut er in ber ganzen 0ruppirung! unb wie befcheiben zeigt 
Pch baneben ba^ fRacfenbe ber Butter unb füllt leicht bai blaue 
Obergewanb! So frdftig hat er nichts onberä gcmahlt; unb nie; 
genb anber^wo fInb feine Saemen fo volltommen reif, ftarf in bet 
9rt Schönheit, bie ihm eigen war. 

IDie ^poflel unten finb fchwach unb matt bagegen, unb nur wie ver; 
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njftfcnD j?crblic^ txrö 5Contraf!g wegen ; aber burdbaug öor# 
tref(icf;e ^dnncrgeflaltm, befonber^ ^etru^ unb ein anbrer im iSor/ 
bcrgcunbe, in iScmegung unb £eben. 

SOiit bcnen in bet SJertldcung finb in brcp ©emdlbiben aUein fec^^ 
unb brepfig 3(pofle(; unb in jebcm fc^n fte anber^ au$, unb feiner 
mie ber anbre; unb bod^ fc^einen bie meifien treflid; ju fepn unb 
)u paffen. 

©ic SRablerep i|l »ie bie 3Rufif ; ju benfeibcn SSorfcn f innen grofe 
Reiftet, fann einer aUcin gan^ ucrfcbiebne 9)?cIobien machen, bie 
alle botb in ber Statur i^rcn guten ©runb f>aben : cd fimmt nur 
barauf an, toie man ftc(> ben ^cnfcbcn benft, ber fte fingt. 

9iei)men mir jum ißepfpici ein Sieb ber Siebe! 

tbep bcnfciben üBorten müti>et ein Sieapolitaner: iinbeinanbrer im 

©Ictfcftercifc ber Slipen bleibt ganj gelaffen. 

IMuferbem Heben »cnige immer fibcrcinfiarf fi^on bep bcrfclben 
^erfon; unb cd »irb anberd geliebt bep einer blonbcn unbfcbwarjcn, 
einer 6ijiliancrin ton jttßlf 3af>ren unb einer SRorbifc^en ^atrü 
arcsin. Unb biefe felbfi lieben »ieber anberd Änaben, Slönglinge, 
Dinner unb ©reife. 

©ic^ter unb 9)ial)ler unb Xonffinfiler nel)men ton allem biefen bad 
fOoUfommenfie, mad am allgemeinficn wirft; wcld^ed aber webet 
3tec^enmeifier nod) ^bilofopb feinem Beitalter befümmt fefife$en 
tonnten. Unb bief ^at bie Siatur febr weidlich eingerichtet; fonfi 
würbe unfer SSergnfigen fehr eingefchrdnft fepn, ober halb ein €nbe 
haben. 

©ic Äuppel bed Correggio ju ^arma in ber 3oh«nnidfirche, welche 
€hrifiud Himmelfahrt torfiellt, gehirt )u einer befonbern ©attung 
ber ^ahlertaftif, unb macht ein eigen jfunfiwerf aud, bad fich mit 
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Siap^el, »aä ma^lerifc^e ^irhmg betcift, nic^t »crgldc^eB 
Uft, o^ne biefon Unrecht t()un. 

^an er(!aunt bort, wenn man in ben StttiS tritt, unb wurjeit am 
Stoben fef!, wie bezaubert, unb jtcbt: einen wirtlichen ^ündüns non 
fibernatfirüchen 0aben in ferne ^6hen fleiscn uon bienfibaren 
®turmwinben emporgetragen, bie liebtofenb mit feinem weiten 
^urpurmantel fpielen. 

Gelbft 3(peUe^ unb ?eupi^ unb bie ganje 0riechif(hc ?unft würben 
bem 0btterfuge mit entjücfenber 0ewunberung nachfehaun, unb 
feiner bai ^er} hoben, tu fagen: anch’ io son pittore! 

Slotcnt, 3enner. 

3ch höbe mich unterwegs (dnger aufgehoUen, a(^ ich tvoUte; unb 
auf meinem 0ute bep Sortona oerfchiebne ^nfcalfen |u ipflam 
|ungen, unb be§rer Einrichtung ber 0ebdube gemacht. Sie j^unff; 
fachen, bie ich in theii^ anfaufte, theitö fchon bep bem ^arbinol 
porrdthig fanb, waren por mir angefommen. 

^trtog empfing mich i)c\tn unb freunbfehaftiieh, unb bejeugte 
aUbenn feine grofe ^teube barüber; fo wie i&ianca, unb bie anbern 
Samen unb ^errn Pom $ofe. 

SJfan ffanb hitt noch im ^anbei über eine naefenbe S^enu^ pom 
£itian, unb wartete nur auf meine Entfeheibung. @ie iff um 
getweifeit gant pon feiner $anb; unb ber j^auf würbe gleich richtig 
gemacht. 

3eht (af ich in ber 0aUerie, bie mein alter £ehrmeifier SSafari er; 
baut hotte, ein ^itnmer für bag au^gefucht ooüfommenite tubereiten, 
ba^ feinet gleichen httnach tpohi fchwerlich in ber SBeit hoben wirb, 
i5e(pebere ausgenommen. 
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S3on ^(r 0cicc^ifd;en iOenuä tviU ic^ tcn neuen untern (infen 3(nn V 
t>om €Uenbogen an n>iet)er abne()men laifcn, roeil er aU{ufd;(ecf>t er^ 
gdnjt if{; t>er reef^te non &er ©d^ulter an i(t par auc^ ni^t |unt 
bellen, bod; n>iU ic^ noc^ bamit märten. <16 ift ein SBunber, baf 
bief ^o^e ^einerfiücf fo glädlic^ brac^, ba^ bie X^eiie nic^t^ Qts 
litten ^aben, unb alle fo gut in einanber paiJen. !Die $> 9 »^ ber ^ 
0öttin felbfl ging in brepjebn S3rud;nücfe, unb ba9 0anje in bie 
brepfig Srümtnem. 

©er Äopf ifl am ^alfe angefe^t, unb etmaö Kein in ^roporjiotv 
toie aber bep anbern 0riecl>ifd)en toeiblicbeni&ilbfdulen; jebocl) gan| 
oon bemfelben 9)}armor, berfelben Slrbeit, ber 3ug be9 ^a(fe9 paft 
fo treflic^, unb aUe9 l>armoniert fo bi9 auf bie aUerfc^bnfien 
c^en, bag an feiner iUec^tbeit $ur gigur feinen 31ugenblicf ju jmeifeln 
i|l. €in ©eftcbl bobetn 0ei(i unb 3onifcber 0rajie! ©ie Slafe 
febief t nur ein {(ein wenig oon ber ©tirn ab, nicht ben britten Xb<>( 
wie ein ©trabl im SBaffer. ©er ?eib i(l bie frifebeffe, fernigjfe, au9# 
gebUbete SQoUuf!; Sruft unb ©d^enfel febweUen marfid;t oorn unb 
hinten, ©ie bat burebau^ ben füf eflen überfd;weng(icben 9iei) eine9 
fo eben reif geworbnen bimmlifeben 0efcböpfe9 oor ber erften 2iebe9; 
naebt; welche^ Später .^omer mit bem SBunbergurtel bat auttbrfiefen 
wollen. 

©ie bat ein 0rubcben im ^inn: Beicben oon unb itraft )Ui 
gleich, unb Steifheit ber göttlichen Sruebt; unb nur balberöfnete, 
ober (ugebaltne Slugen, bie ba9 3nnre nicht erlennen la(fen wollen, 
fpröbiglicb. 

Jtur$, ed i|? ©rfebeinung eineö überirrbifeben SBefen9, oon bem man 
nicht begreift, wo ti bc>^ fömmt; benn ei bat birnieben feine £eiben 
au^geffanben, alle9 ijf jur lOollfommenbcit ungefiört an ihm ge; 
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t9orI>«n. ©flbp 5«r fd;6nnc unö ebclflc 3ün3(in9 unter t>en ©terb# 
fitzen muS fic^ oor i^m niebecwcrfen: unb bad ()6cb(Ic, n>ad er ttti 
(angcn fann, i(l ein 9}{omcnt, ntcf>t ^ulbt^un^ auf ein ganjcd £eben. 
©4 £nf)eit, (uc Steife gebieten unb gebeibcnb, noc^ ungenoffen, 
cegcnbffe £ebcn n>6(bt ftc^ fanft ^erooc in unenblicf^en formen, 
unb mad^t eine cntiäcfenbe gan$e. ^bc(, für ficf> beffe^enb, blicft 
aud ben fäfen luflfedigen Slugen, ein fonnenf>ei§ec S&lid oon Siebed; 
falle; flammt bie ©tirn f>erab, fd>»ebt auf bem SKunbe, wo ©tolj 
unb 3artlid)feit lufammeufd^me^en. 

!Die0)titte bed Dberleibd ifl frdftig, unb gar nid;t bünn; bie ©c^uUem 
ftnb udUig fo breit n>ie bie duften, unb ge^n noc^ baräber ^inaud, 
fanft t>om ^alfe f>erab gefenft. S'er Unterleib f>at jwep jarte (Sin; 
Wölbungen bid wo bie $öl)en ber greuben ftd} ^eben. ©ic ©c^enfel 
fleigen wie ©dulen f>emteber, unb oerbergen ben (Eingang bet £ufl 
mit einem gelinben ©ruef. ^ 

©ie UBaben finb flraff unb ooU bid an bie j^niefe^len o^ne aud> 
lufd^weifen. 

6ic erfd;eint oon ben ©eiten l>er fc^mal, unb oon bem Stäcfen breit; 
alled gleifcb lebt, unb nid^td if! leer unb müHlg. 

9lud bem @anjen fpnebt )ungfrdulicber €rn|l unb ©toi), nie^td 
locfenbed; ed i(l 3nbegriff böcbflet weiblicher £iebcd|!drfe. ©le blitft 
. auf, wie eine 3ugenbgöttin, oon ben ebelflen angebetet. 

/©ie erhält ben etfien ^reid unter ben weiblichen antifen ©chön# 
beiten. 3h>^ ©eficht fchon für fichr glöcflich gan) unoerfehrt blieb, 
ergreift unaudfprechlid; reijenb, mehr, ald irgenb ein anbred; iff 
gewif urfprünglich in ber Statur felbfl ooU 0eif! unb hohem eigem 
(hümlichen IQJefen aufgebläht, unb (lammt wahrfcheinlich oon einer 
taid ober iphrpne. ©ep ber Stiobe unb ihrer fchönflen Xochter, bep 
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brr ^uno, unb einer folojfalifc^en ^ufe in Stom ma^ man me^t 
Sc^ben^cit ftnben: aber f!e ^bcn bcn lautern üuell ton ^eben 
ni(^t, ber ben £)ur(! nacl) aller Slrt ton 0(üdfeeligfcit im fD^enfc^en 
erqutcfenb flillL ^ier ifl alle^ bepfammen, Jtörperreij unb 6eelem 
rei), ©c^nelligfeit ber (Smpfinbund, unb auäf 

gebilbeter ISerflanb bep jebem lOorfall in ber 9Belt. 

Soe^, tta^ terfd^ttenb i(fy Worte batüberj fomm unb fte(^! unb 
f&f)(el unb traure (»erjinniglic^, baf fie nic^t ben 9)iantel ton Z)ir 
fic^ umttirft, X)ic^ |u begleiten. 

Xi|tant$ ^enuä wirb eine fc^limme S^ac^barin an i()r ereilen. 
£)iefe if? eine reijenbe junge 93eneiianerin ton fi^b^e^n bi^ at^ti 
ief)n 3abren, mit fc^mad^tenbem 0licf, auf^ mei^c ttiberflrebenbe 
©ommerbett, im frifc^>en3)?orgenlid)te, fafelnadenb tor innrer 0lut^> 
ton aller 2>ede unb S^üUe, bereit unb fampflüflern ^ingelager^ 
^ollufl (u geben unb |u nehmen ; bie, anfiatt bie ^anb torju^alten, 
fdion bamit bie flet^enbe unb brennenbe ©äfigfeit ber l&egierbe 
ttie abffiblt, unb mit ben gingerloppen bie regfamflen gefö^ligflen 
3lerten i^reö f>^d)ftcn 2eben^ berührt 

0qaubernbe 0riethentenu^; ^ollufl unb 

nicht £iebe; Körper blof für augenbticflichen 0enuf. 

3htf Sonn«« machen einen fiaelen Äontrajl mit ber 0riechifch«n. 
^ie ba^ £eben ftch «« tiefer in allen COtu^feln regt unb fanft hertor; 
quillt unb hertortritt: unb bep ber SSenejianerin ber ganje £eib nur 
eine au^gebehnte ^J^affe macht! Slber eä if! fchier nicht müglich; ein 
fchmeichelnber, unb fleh ergebenber, unb füf terlangenber 0eficht 
ju fehen. 

©ie neigt ben i^opf auf bie rechte ©eite, fonfi liegt fie ganj auf 
bem Kücfen. öa^ linfe 0ein in fchiner Sof«« «f? rei|enb gefireeft, 
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ttnb baÄ et^obne rc^tc Änie Wft unten bie föf e gulle ber ©cbenfel 
fe^en. Ser SCopf f>nt bie 0eftaU nac^ ber iRatur; ifi aber, bindelofTcn 
nac^benfenb mit bem jerfloßnen ^brper, matt unb menis gebilbet 
gegen bie ©riet^in. 

Sie Blumen in ber red;ten geben $anb unb SIrm bureb ben SBieber; 
febein bejaubernbe bröefen ben 2eib surüef. 3b* 

t(i (a(lanienbrdunlicb unb lieblicb oer|?reut über bie rechte 6cbu(ter 
mit einem @treif nuf ben (inten 9(rm. Ser ©ebatten an ber @cbaam 
unb bie emporfcfjmeüenben 0djenfe( baeor im Siebte ftnb duferf? 
»odüftig, fo wie bie jungen 33rü(?e. Sie großen grünlicbtbraunen 
Singen mit ben breiten Slugenbraunen bUefen in ^euebtigfeit ©ie 
(auter ^u(b ti recht $u machen in rei$enber fdmmerlicber Sage; 
unb gibt ftd> ganj prei^, unb wartet mit gierigem SSerlangen furcht# 
famticb auf ben ^ommenben. ^an fteb^^ ib* beutU^ an, baß bo^ 
3ungfrdulicbe febon einige gewichen i(!, unb fte febeint nur SBe# 
forgniß »or mebrem jugleicb ju haben wegen ber (£iferfucbt. 

J lijian woUte feine 23enuö mabten, fonbern nur eine SBublerin; 
waä fonnt er bafür, baß man biefe b**nacb ©üttin ber Siebe tauftr? 
©ein ^(eifeb bat atien ^arben;auber, iff mit wahrem jugenblicben 
S5(ut burebPoflfen ; wa^ er barfiellen weUte, bat er beffer al^ irgenb 
ein anbrer geleitet. 

Unter ben SIntifen aber, bie ich mitgebraebt habe, iff ein biwmüfcber 
S3ube, ein junger SipoUo, we(d;er (farf mit ber ©dttin wetteifern 
wirb. €r (ebnt ffcb mit ber (inten an einen ©tamm mit über ben 
Äopf gefebfagner rechten ; bie ganje ©teUung ifi po(( 3icij, befonberd 
ber febtanfe 3ug ber rechten ©eite. Sa^ ©effebt b(übt wonnig(icb 
fee(ig unb ebe( in feiner ©ottbeit auf. Sa^ Seibeben ifi dußerfi |art ge# 
haften, unb boeb regt unb bitbet fteb aUe^. ifi eine wahre SBoUufi, 
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Sßenud unb if>n (uglcic^ t>on hinten )u fc^en, ba^ toeibüc^c unb üppig 
bfibtic^e bed 0c»dc^fc^; ^8cnu^ ifl ein ©cbwall non hinten, etnm^ 
fperficht: SlpoUo lauter füget 5tem. €ben fo fecnfleifchig fpaltet ftch 
fein Stücfen; bie ©chenfel finb am noUften unb f4>ier |irfelmnb. 
Die itt>ep ^dnbe mug ich ergänzen (affen, unb noch ^<tfe. 

Der Slu^bruct ifl be(aubernb; er empfinbet in fith> »nb finnt in 
©tiUe. €rfle 31hnbung non (Berlangen in Ungetnigheit; unb hoch 
mit bem entiücfenbflcn 01icf ber Siebe. 

3tnep junge Siingetau^ einem S3(ocf 9)?armor gehören unter 
bie gelehrteflen Slrbeiten, bie un^ au^ bem Sllterthum übrig fInb. 
@ie finb im fchbnficn SKoment eineö SiingfpieW netfiochten, unb ei 
fann baju feine au^erlefenere ©tcUung geben. Die angefirengten 
©ebnen jrigen ihre Ätoft in hbdjficr ©tdrfc, unb hoch nicht fchroff, 
unb nichts erfcheint gefünficlt, wie unfre SReifier fchon bep Äütpern 
in Diuhe prahlen. 

tßech hob ich S5ruch(iöcfe non einem ?Dfetf ur, tno jum ©anjen nur 
bie ^dnbe fehlen. Da^ ©ctndd)^ ifi jart unb fd}(anf, ber j^opf noll 
©d;dnheit unb 5lraft; unb fiellt einen flugen ftnnreichen 3And(it>9 
bar. €r trägt einen ^elm, wie einen leüer, mit glügeln; bie Staate 
maren abgefchnitten, unb eg finb {(eine Söcfchen mieber barau^ ge* 
tnorben. 

SSon ©emählben, beren niel finb, tniU ich nur ein fßaar non 
Staphael anführen: 

^abfi 3u(iu^ ben jmepten. 5D?an fann nidjtö SSahrerö non©e# 
fialt fehen; unb tnie gemahlt! eg h^it fleh neben bem beflen £i|ian. 
€thabenheit unb ©charffinn im 9lad}benfen bilben ein 3beal non 
heiligem 95ater. SBelch ein gebiegnet? fefle^ Seuer in ber ganjen 
Slrbeit! Der fchbne herabfliegenbe £art mie herrlich aufgefe^t! 
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€teUuns im ©tu^( mit beptxa aufgeflü^t, »ortre^ü^. 
ifi ^ie IRatur. S'ie ©tirn i|i fiarf ieleud)tet, unt> ge^t ^r»oc, 
un^ fo fdUt noc^ i\d)t auf Den 93art; ein !D?eif?erRficf auc^ ^tertn. 
X)a^ (wepte if{ do”} über einen guf lang unb breit, 

unb von i^m bic srbfte ©eltenbeit; jebocb mit aller Siebe in feiner 
befien 3eit uoUenbct. 

0ott 93ater fi(^t auf einem ^b(er in ben Suften, uon {tocp €ngeln, 
wooon befonber^ ber rechter ^anb munberfebbn if!, an ben Firmen 
leicht gehalten; unb unter ihm ftnb bie uier <£t>ange(iflen mit ihren 
Xhieren; bann Rolfen, bann €rbe mit S5äumen. Um ben Stoigen 
»ergeht eine 0(orie anbrer geflügelter ISttben im 0tanje. 

IDer j(opf ifl lauter (Erhabenheit, gan; berfelbe bei 0Richel Slngelo 
in ber Capella Sixtina, welcher bie ©onne fchaft. ^a^ IRacfenbe 
ber S3ruf! bi^ auf bie befleibeten ©chenfel in feiner Kleinheit »oll; 
fommen wie eine fchbne lUntife. Sr (lüft bie $ufc auf ben ge; 
flfigelten ©tier unb 26wen, unb fleht jooialifch gut unb f!ar{ unb 
mdchtig in bie IBeflien unb ^enfehen. .^ar unb 15art fliegen im 
SBinbe. Sin himmlifch 15ilbchen; rei;enbe apofalpptifche Saune 1 
Bianca freute ftch barüber {inblich; unb ich ihc ^omit ein @e; 
fchen{ gemacht, weil ich^ für mich erfaufte. Der ^eqog nahm e^ 
öbergndbig auf, unb fte brüefte mir eifrig bie ^anb bafür. 

Die ©chlaue flellt ftch hoch fchmanger. 3e$t will er ihr einen ^allaft 
in eine unfrer angenehmfien 0egenben bauen (affen; unb ich mürbe 
gerufen, alled }u beforgen. 

Sloren}, Februar. 

Slorenj gefüllt mir nicht mehr ; ichgehüre nitht ju bem ^afengefchlechte, 
ba^ nirgenb^ am liebflen ifi, alä wo e^ geheeft warb. Unfre grofen 
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^dnncr (>abcn wir gehabt; £aci(u^ fagt mit direkt, baf nac^ bet 
0^Iac^t bep Slctium in Stom (ein großer CDiann me^r oufflanb. 
SBo ber Bürger nic^t^ mebr fagen bn ifl e^ mit bet 93atet^ 1 
(anbölicbe eitel 3icrcrep. 

€in fo großer greunb ic^ auc^ öon ©cfc^dftiglcit bin: fo cfelt mic^ 
bo(^ bie blof c 0c^u(ter; unb 0c^nciber; unb Xud)fnappengcfci)dftig> 

(eit an. Diomulu^, ber tjobf »erbot auö gutem ©runbe jebem 
9)!itgenojTen feiner 3iepubli( bie niebern ^anbwer(e; unb bie^ mürbe 
^nac^ fo {ur 0itte, baf not^ je^t im britten 3<>^»taufenb bie Xeut^ 
fc^n unb ©ponier unb granjofen biefelben fd)ier allein noc^> in bea 
Siuinen ber alten ^errlic^teit treiben. 0o(rate^ wollte ben nic^t 
jum ©efdbrten burdj^ Seben, ber auf ©elb unb @ut erpieft ju niefrt 
eblerm ?J?ufe l)dtte; unb bep ben ftoljcn Ottomanen (ann ber lieber# 
wunbne unb Sdaoe nod) l)eut ju Zag alle ©c^ulb befwegen aufg 
0d;i(ffal fc^ieben. 

glorenj mac^t einen flarfen Äontrafl mit Korn, alle^ regt unb bewegt 
ftcb/ unb Iduft unb rennt unb arbeitet; unb baä lOoK (dmmt einem 
tropigunbübermüt^igunbungcfdllig »orgegen baä 0tilIe;©rofe unb 
©cp6ne ber Körner, Ser Körner überhaupt ^at gemif einen (jöljern 
€f>ara(ter. Sie ^olitiler mögen bie menfd)lid)en 3(meifenl)aufen rä^# 
men unb preifen fo fel>r |ie wollen, unb biefe felbfl auf i^rc Slrbeit# 
famleit fid) nod) fooiel einbilben: CKaulunb^iagen, bennbieferwegen 
gefd)iel)t^ bod}, ifl maljrlid) nicht, wag ben ?Dienfcl}cn über bag 
Sieh fept! 2Bo nid;t gemeinfchaftliche S^t^Pheit ber ^erfon unb beg 
€igemhumg, unb Kang in menfdjlichcr 2Bürbe »or feinen Kadjbarn, 
ber erjle trieb unb bag ^auptbanb einer bürgerlichen ©efeüfchafl 
i(l: »eracht ich anbre, unb jebeg Serbienfl (ömmt in (urje ©e# 
rechnung. 

IV 
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So^en trägt frrptic^ ouc^ tirl ^ierju brp; SHont ^at baä t0{acf 
oon brtn mittlem ^tatirn, unt> So^fana Oie 5(no4>en, nad) Dem alten 
Gpridiwort 3tuc^ ert)ebt Oie 0egenO nit^t fo, unO Simsen) festen 
Oie majefidtifc^en 9ldinifc^cn fernen. 

3ltt nnferm ^ofe ^errfdit eine unertrdglicfje Langeweile; alle^ nmS 
iUfy in Oen $on Oe^ ^onarc^en fiimtnen. 
ßft ^inifier ifl gefd>winO fd)on ein Aameteon geworOen, unO nimt 
aOe SJ^oOefarben an. ^Derfc^ieOne oon meinen angegebnen €inricb; 
tungen ftnO wieOer abgednOert, unO Oie anOem werOen nac^ldfftg 
betrieben. Sille ^eilung^mittel eineö ^ippofrated ftnO »crgeblicf>. 
wo OietRatur f!c^ nicf^tfelbf! l)ilft. 2f<^ muf auf unO Oaoon, weil icb 
0a4 !8er0crben nit^t mehr mit Slugen anfe^en tann. SOBenn man 
nit^t^ befferö weif: fo mag e^ fid> ertragen laffen; o ©riedjenlanO 
unO diom, wie glücflic^ mad)t 3()r unfre ^()antafie, unO elenO unfer 
wirflid^ Leben! Stber wo foU id> ^in in Oem ganzen je$igen Italien? 
Oa i(! feine 2lugflud)t, feine 0pt)dre für einen gefunOen dfopf unö 
S(rm {u ^anOeln. 9)(Ut^unO@cf(^i(tfc^mad)tetäbera[Io^ne@egen; 
ffanO unO Sludfibung wie im 5terfer. 

Um nod) einmal oon Oem leiOigen SRinijfer ju reOen: fo ^at Oer 
Sud;^ ein paar beflialifd>e @runOfd|e angenommen; oon welchen 
Oer erfle ijl: man Oörfe nie gcfc^eiOtcr fdieinen, alg Oer ^err; unO 
Oer jwepte: alle guten Ädpfe, Oenn jcOer i(f i^m ein Som im Sluge. 
befonOcr^ 6elc^>rten, in 0er gerne Ratten, 
gär einen, Oer gern im Xröben fifd>t, ^dtte fte fein 9Racd)iaoell bcjfer 
au^Oenfen fdnnen. UnO bep Oen meiflen ^dfen erfennt man gleich 
Oarauä, Oaf Oa feine ^^ilippe,3llepanOer, Sdfarn unO^arfantonine 
berrfd)en. 

€g fann eben feiner ^d^er, aW ipm Oie glögel gewad>fen finO. 
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S(oren); Sebruac. 

Unfet ^anteoal ifl mit einer wirflicben unsebeuern SragifombDie 
befebiojien worben, bie mir aber aU mein Singeweibe, @aQe unb 
Sunge unb £eber unb ^er| empört bat, fo baf icb bicr (eine bfeü 
benbe 6tdtte mehr finbe. 

iBianca, wie icb Dir febon gefcbt*c^f“ f*cb bie ganje ge# 

hörige 3ti( bom ^erjoge febwanger an, fpielte ibre 3IoUe mciffet# 
Ii(b, unb wdbtte bief feftlicbe @erdufcb/ >beil jugfeicb bie erfauften 
Leiber auf bem £anbe bie ^utterweben nabe f&biten, niebequfom# 
men. Sine SBoebe lang tragobierte fie bie @eburt^fcbmer|en; unb 
ber gute $err war |itternb unb jagenb für ibr £eben bange. Snb# 
lieb trat gegen SKitternaebt bie alte abgefdumte Äupplerin oon Slmme 
mit bem eben gebebrnen ^ndblein, welchem ber ^unb mit SBacb^ 
perHebt unb oerbunben war, baf ti nicht febrepen fonnte, in einer 
Schachtel unter bem Hantel, wie mit 0erdtb, (ur £büt in einem 
SRebenjimmer betein, unb winftc ba^ oerabrebete Seichen. Bianca 
rief al^benn mit ^anb unb ^ttnb jum ^erjoge, ber mit bem 5(opf 
in Slrrnen am Jenfter flanb: ,,©ebt, gebt, o tb«>K(ier! o web! ich 
fühle mich in ber Sntbinbung." 

€r ging freubig fort mit ben eifcigflen OBünfeben. 

Der ^omöbie würbe halb ein Snbe gemacht. Die Sllte tbat baö j(inb 
beraub, nachbem fie baö Uebrige ber Scene tdufchcnb jubereifet unb 
bie 0ebdbrerin laut genug gedehnt hotte, |og ihm ba^ ^aebö aug 
bem 3)(unbe, unb bief fing an ju fchrepen. Sie eilte |um eingebil# 
beten ^apa, unb jeigte unb froblodte: „Such ift ein £öwe, ein £öwc 
gebobren, ganj Suer ©eprdge! 0 feb Sure ^?obeit bag berbe ge# 
wunbne 0emdchtcben, wie eg ben ^elbenfaamen perfünbigt!^ 
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btfc^reib ti 2Dic Siriflop^anifc^, toeU e€ fic^ gctabc fo jugetcadcn 
(Kit. 3^tn war ei 0öttcm>onnr, ettvaä (ebenbigeä pon ftcb 
|u erblitfen, wa^ ec noc^ nie flaute; unb er frdbtc por 3ube4 
fl(ei4;fam wie ein ^a(>n, ebne weiter ein SQort berporbrinden (u 
Hnnen. 

JDief i|? eine ^offe, welche jeboeb grofe golgen haben fann, bie wir 
bei§ bureb bie 5 (atnmerjungfer erfuhren. £)iefe unb bie lUlte mbgen 
fleh Por ber bocblircbenben in Sicht nehmen, wenn fte nicht halb ben 
6(9; unb ^hlcd^ton wollen fteben unb braufen hören. 

IDer anbre Sluftritt aber ifl grdglich. 

Son ^aolO; bet ®emahl ber Sfabetla, fam Por wenig Xagen 
ton 9 iom, unb nahm einen gewiiJen @d;er} unb Seichtftnn an über 
ihre porige Slufführung, btg er fte tdufcl;te, unb flc froh (ich wieber 
mit ihm perfdhni glaubte. 

0erabe biefclbe Slocht, wo SSianca ihre garfc fpielte, fo wunberbat 
fügen fid} bie^Begebenheitcn! führte et fte nach feinem ©chlafgemach; 
fle hatte jwar Slnftanb, ihn $u begleiten, unb hielt einigemal ein; 
ihr 0ei(i mochte ihr 0d}icffai poraug ahnben! Sod> folgte bag er; 
giebige 0erd)dpf enblich feinem ^dnbebruef, unb hielt bie STiache; 
heißen für Siebewarme. 

gm 3immer umarmt er fte, unb fußt fte, unb finft wie unenthaltfam 
mit ihr aufg 0ett. Sll^ fte auf ber i&ceite beifelben fo hingeftreeft liegt: 
wirb ihr hinten ein 0tricf um ben ^alg geworfen pon einem ge; 
bungnen SKdrber, unb fte mit langer 5 DJarter erbroffelL D 25 u (Elen; 
ber! warum nicht furj mit 0ift, mit einem IDoIchfiich/ wenn IDu fle 
hoch au^ ber 2 BeIt fd;affen woUte|l? 

Sie würbe bie anbre Obacht fd;on |u ihrer gamilie in bie j^irche 0 . 
Soren)o begraben j unb man fprengte au^, fte fep plöblich an einem 
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€tccff1uf seftorben. ^(Irin i^c fcf^nxiqc^ 0eftc^( war |et>m, b« 
fic ju fc^cn bcfam, rin unnrtttctflidjcr 3fU9c bcr Ib«t. 

3bcr 2^erwanbtcn fc^weigrn: ober Sioccni murrt laut, unb brfanu 
mrrt ba^ f4)cu§lid;r €nbe i^red noc^ fo blfib^nben Sebent 

9)?rri, bf 9 Sortona. 

SDer ^rtiog bot mir rriaubt, bcn fünfitiden ^rübling b<n ouf meü 
nrm 0ute fcpn ; bocb unter ber 0ebingund, baf i^ zuweilen nach 
Sloreni fomme, unb ben fcbon angetcsten ^aUafi ber 0ianca be« 
forge. Ucbrigenä bob icb bort eine gute ^artbep fSr mich ^urScfi 
selaffcn, unb in manchem ^aufe (ebt bie ^ofnung, mich {um 0e> 
mab( unb ©cbwicserfobn \u crbatten. 

^olpbio^ unb bie 0cgcnb i(I nun mein 0ef(^t{ft; unb )ur SIbwecbd« 
lund bau unb pflanj icb- ^er bcutlicbe 6inn mancher ^6rter 
m ber Xaftif ber alten 0riecben unb Sibmer bot mir anfan^d 
bep ibm ju fcboffen gemacht; bo^ bin ich f'olb burchgebrungcn, 
unb bamit ju^Canbe gefommen. Dief ifl ein 0efchichtfcbreiber, 
wie fte fepn foUen; ber ba^ »erflanb, worüber er fchrieb, noch I«* 
rechten 3^it lebte, unb CO^enfchen unb Oerter fannte. 

Unter allen ^elben;ügen ergreifit mich feiner fo, wie ber bed 


*) €ine gleicbscitige bonbfcbriftlicbe Sbronif mtfbct Oabcp/ icbcr bobe grfagt: eh« 
bitognava «Ter rimediato prima, che U padre, e U Grandnca Francesco, U 
Cardinal«, & altri suoi fratelli si serTissero del mczzo sno per cararsi 1« 
lor TOglie, e con le altre denn« della eith menandola tntta notte fnori ‘ 
«estita da Uomo, « Toler poi, ch’ ella fntie stata santa lenza U marito. 

Unh macht ben iBefebfut mit ihr, naebbem (te von ben anbem febier ein gfeicbel 
<r|2b(t bot: « qaeslo fn il misero fine delle figliole del Dnca Cosme de 
Medici. 
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iS^atinibat bucc^ 3^a(i(n; unb eS gef^ie^t nic^t Ocftoesrn, 
tMÜ i(f> Sant> unt> 15ot)en uni) Oie @efd)ic^te Oer friegcnOcn SOifer 
beffet fenne. 2)er Oe^ 3I(e;ranOcr Oucd) Werften ifl romantifc^ec unO 
bä( mebr bacbacifc^e^ Getümmel um ftcb-' ^Iftifanec^ 

mehr Sinbeit, 9?ect>e, unO ^ernatbietengeifi; unO eg if! ein ganj 
anOer grofe^ S^atucfcbaufpici, (tccp folc^e Stepublifen ftc^ in Oen 
paaren liegen )u febn, al^ einen blogen^ariu^ unO @obn 
Son feinem ©a$ an über Oen milOen fc^neUflrbmenOcn Si^oOau 
unter Sluignon, unO füburm ^arfcb Ourc^ Oie reigenOen SBetter; 
b^t^, äber Oen bunOertjäbrigen ©d^nee unO Oa^ fcbneiOcnOe <Sid 
Oer gräflichen tiefen £b^ler unO himmelhohen 311penflippen, Oöntt 
mich in jtOer ©chlacht nur ein Dlpmpifche^ Saufibalgerfpicl }u fchen. 
3n Oer bep Oer Irebbia, am thrafpmcnifchen ©ec, befonOer^ 
am SlttfiOu^, pacft er überall mit feinem tapfer gcbilOetcn :^aufen 
fo gemanOt feinen flarfen ungelenken @egner, unO mirft ihn |u 
SoOen, unO fchlägt ihm 3<>hn unO IRafe unO Phttn unO 93acfen in 
einen blutigen Srep jufammen. €r perftanO Ote 5^un]l ut ftegen, 
tpie (einer; behanOelte Slrmeen oon hnnOcrttaufenOen »er unO 
mitten unO nach Oer ©chlacht n>ie einen einzelnen C07ann, an jeOem 
Slecf, bep jeOer ©chmdche toll iOorficht, iSemegfamfeit, 03iUth unO 
©chlauheit, unO ©egenmort Oer ©celc: biö auf fo einfache ©runO# 
fdhe hotte ec baß mcitldu^ige ^rieg^honOtverl pon Oer erfeen 3ugenO 
an gebracht^^albgbttec erfennt man ec|l recht bep wichtigen Seit; 
punften. 

Welche 9(eihe ShotennacheinanOer! ^ad ftnO Unionen ^enfhen 
gegen Oiefen einen, Oie ihr 2eben lang nicht eine einjige folche ©tunOe 
— hoben! ©in ^elOengeOicht mbcht ich fingen über ihn Pon Oen ippce; 
nden an bi^ tpo Oie ©cplla um Oen ^uf Oc^ SIpennin raufcht. 
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’üBk ein dc^tcr unbc^tvindlic^er rilcbcrtfcber 25»e ({reift et Italien 
buref^, reift 9Unber unb bI5cfenbe beerben nieber; unb ba^ eom 
ferner fc^on oerbrauebte 0(eicf)nif if! ium er(!enma( wab<^ go 
worben. 

ZXiß Dl6mifcbe SSolt, ba5 feine Sbitbfduten in bie ©trafen fitUtc, 
wo fie am furc^tbarflen sefeben würben; unb ftcb bentaeb feinet; 
wegen noch an ben 0}iauerfieinen t>on 5{artbago ereiferte: {eigt ben 
^ann auch bct> bem geinb, unb anber^ a(^ bie ungerechten ^ora|e 
unb Swiuffe; unb 3Sirgi( frummt bem Ueberwinber bepd^annd mit 
feiner ^offpitterep ber IDibo fein ^aar. 

£)er 3lu^bunb oon ^artbaginenfer ging bem 9i6mifcb«n 0taat^ 
förper auf ba^ ^erj lo^; unb auferbem fannt er bie ^{cnfi^en gut 
genug, um }u wiffen, baf jeber feine grdften ^einbe in ber 3{dbe 
bat: unb fanb ei fo bep ben welfc(;en ©aüiern. 

3^ie ©ebtaebt an meinem €ee {iert mir bi^c t>ie 0egenb gan| am 
ber^ au^, ali Sottfiantini ©ci;(acbt oom 92apbae( baä iOatifan. 
Die furchtbaren SBÖrter, bie wunberbar baoon noch immer übrig 
geblieben (inb, al^ Ponte Sanjuinetto*), Ossaja**), Spelonca***), 
geben mir immer wie eine ©ranbfacfel in bie ©ecte, wenn ich ba 
berumreite; fo baf ich zuweilen oor ^i$e unb Ungebulb nicht auf 
bem ^ferbc bleiben fann, unb b^unter in ein 9Birtb^b<tu^ muf, 
um einen frif^en 3»g {u tbun oon 3iümergrimm, ber hier in^ &rai 
bif, unb noch SBeinfelbcr bängt 

* ) ‘Slutbrücff. ^ 

**■' Änocbcnbfrg. 

SKorWwb. 
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Trerc, StpriL 

fc^rcibe !Dir im meU ic^ XMcb fünftigen (Sommer bep 
mir ^aben mu§, um ^ir bie €d)6nbeit unt> ben SKci§ auch mciucr 
6egenben ju jcigcu, unb fte mit Dir ju gcniefen; giücflic^er noc^, atö 
i(^ mit Dir bie 2ombarbcp an Deinem Sago genof. 0D>?a(^e DU^ 
bep 3<iten auf, unb febre bep meiner Xante ju S(oren| ein, too mit 
nni treffen merben. 

3cb tag bep (paffignano, ni^t meit t>on meiner SBobnung, auf 
einer fruchtbaren Slnpbbc, mo man brn @ee fibcrfchouh hohen 
Ulmen unb fiepen, jmifepen alten Detbdumen unb (Epprejfen unb 
blfipenben Gipfeln, ben neuen 0efang ber S^aeptigaUen um miep, 
noep fröp am borgen; unb tpat niept^, a(^ p6ren unb betrauten 
in Sreube, mie ein ^inb opne meitere 0ebanfen; boep apnbeten 
fQfe Dtegungen in meinem ^er^en entjuefenbe Dinge. 

Unb fiep! 

auf einmal reitet au^ bem i^oplmege, mit einem Sotpen por« 
an, ein junger Stitter peroor auf einem faflanienfarben ffiniglicpen 
Stoffe, bem auf einem anbern ein S)'7opr folgt (Eine (Engel^gefialt bet 
Jüngling, mie er ndper fam in runbem ^ut mit ^(^(tbufi^, fur^em 
®panifcpen fcpar(acpnen!Oiante(,^a(b|liefe(n, bie PoUen@cpenfe( unb 
ben fcplanfen Selb in meiepe^ Seber gefteibet, ein blipenb Sarnen 
über ben Stücfen an feinen Senben, unb (piflolen im 6atteL 
3cp fannte ba^ palboerfiecfte 0eficpt, unb muftc mi^ niept brein 
|u fnben. ober taufep icp miep? fiipr icp fcpnelt auf, mie 

ber rei^enbe SUtter ba(b bep mir mar. 

(Er erblitfte miep, picU ein mit (dcpelnber Sermunbrung, fprang oom 
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^ferbc: unb ^iorbimona unb ic^ ()icUcn un^ urnft^lungen mit 
SBonncglänjcnben ©liefen, gierigen Seelenfüffen. 

3c^ fc^rieb if>r nod) »on glorenj aui; auc^ (te begab ftcb ebne 
weitere 9?acbrid;t auf eind ihrer @üter in ber 97ad}barfcbofl> wouon 
fie mir nie etmaä gefagt unb fam nun mich )u äberrafeben 
unb (u einer Sufheife abjubob'.en. 3u Perugia, wo fte ben Za$ 
{uuor eintraf, faf fte gegen borgen nod) in ber ^unfelbeit auf, unb 
war bep mir in wenig ©tunben. 

6ie blieb nur jwep ©bttertage bet) mir; alle^ wa^ ju €ortona 2iebe 
fühlen fann, gerieth fdjon im SSorubergehen bep ihrer 3Inndhwtnfl 
in eine folche Scu<^i^^brunf!, baf wir unä plbplid) in ber ©tiQe bof 
oon machen mußten, bamit meine SBohnung nicht wie £othd ^ud 
belagert würbe. 

Siorbimona uerdnberte ihre jtleibung in etaai, unb ich 
anbern $ut unb 5Kantel, um weniger bemerft ju reifen, ©ie fcherjte 
felbfl über ihren oorigen ipu^, unb baß bie SSeiber ihn nie oergeffen 
fbnnten; unb fo »erfoppten wir nod; ihre SKohrin. 3«^ 
meinen jungen treuen ©chweijer ^d l, einen ©em^jdger aud SBaöid 
t>on ben üueUen be^ ^ihoban mit mir; unb ^aar unb ^aar jogen 
wir in ber SJlacht ab. Sorher fchrieb ich an ben ^erjog eine noth# 
wenbige £üge; unb an meine Xante um ein paar fiarfe SEBechfeL 
3u ^erugia weibeten wir un^ inniglid;, nach eingenommenem 5röh# 
(iücf, an ben Siaphaclen, welcher ihr Liebling ifl, unb ben SEBerfen 
feinet £ehrmei(ier^. Kitten bann bie ^öhen herab nach ben an# 
muthigen Xhdlern, unb über bie 3a^anni^brücfe, worunter ber 
Spherfirom reißenb in raufchenben wilben ^luthen wegfehießt; unb 
hielten SKittag^raff auf bem fchünen ^ügel 3Iflftfi im heiligen 
Älofler. 
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Z)ie 92a4)( blieben wir in Suligno. Sen ^or^en bntauf *»ir 
burc^ ceijenbe Xbnl; an mablerifc^en ©d?6nbcitcn unt> 
3ru4)(barfei( feinet Sleic^en ndebf^ tiec £ombai-be9 «icUcic^t nur 
»enid auf Dem ganzen Cebboben bot; unb febieben un^ be^ Xreue 
abgerebefer Waagen. 

Gie begab fiel; tvicber auf i^r 0ut, n>clcl;c^ nicht tneit bauen liegt; 
unb too wie (ufamtnen fönnen, wenn wir wollen. 

9)}ein £u(16r(cben bot bie fd^önfle £age ber ganjen ®egcnb, unb ift 
an einen runben nicht hoben ^erg bie ^dlfte beeum gebaut, 
ber einen weiten Dltoenwalb aut^maebt. Sie 0}ienfcbcu fd;cincn 
ftcb wie l&bgel in bie ^dume mit ihren ^dufern obenbin geniftet ^u 
haben. 9)!an fibeeftebt uon hier aut$ bat$ ganje Xbal oon ©poleto 
bi^ Suligno, ^ffift unb ^erugia; unb ber Sieefen beift mit Siecht 
ber ^alcon oon Umbrien. 

Siorbimona bot ihren Slufentbalt in üppigen @drten oon Sruebt^ 
barf eit unb2ieblid;teitbepbenÜue((enbe^€(ttumnu^(leVene), 
bie am ^uß beä böd;|len S3erg^ im ganjen Umfrei^, Campello. 
au^ einem Reifen fommen mit oielcn uralten Feigenbäumen ba 
waebfen in un^dblbaren ©prüngen. (Set ifi ein unau^fprecblicbe^ 
SSergnögen, wie ba^ flare, frpjlallbcllc, frifcbc gefunbe Sßa§ auf; 
quillt, oon ber ^aebt ju jarten $ld^d}cn getrieben, unter bem en 
freulicben ©ebatten ; alle^ innerlid; ftcb regt unb bewegt, unb bie 
Fülle oon felbfi auf ebner F(<^tbe fortrinnt. tRabe babep wallen fie 
in 93dcben ju ben 0drten Fiorbimonen^ bwrin, unb brdngen ftcb 
ba in einen lebenbigen Xeid; jufammen, beffen Ufer hohe Slborncn, 
Eignen, £orbcern. Sieben unb^afelfiaubcn befdjatten; unbau^ biefem 
fhdmt ber Slitunno febon ein anfebnlid;er ooU fcbneller 
Forellen, fo baß icb in Ftalicn feine fo fiarfe üucllen fenne. 
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(Etwa taufcnb ©c^rittc bat>on ({c^t ein ficinor tempei mit ^orim 
t^jifi^cn ©dulcn |icrlic^> in ber obgleid) au^ fpdtcrn 3eit«v 
bem ^(u^sott ju €(>rcn, bet ben ?vömtrn i^r !8ic^ fo weif machte. 

f>aben wirfiie^ alle 9Unbct biefe^X(>aI^cins{dnienbc^©ilber^ 
weif, unb jinb auferorbcntli^ i^ren un<)c^cuero gtofen 

^intern. S^er ©trom^ benn birfen SRamen barf man i^m wo^( 
geben, bleibt ba^ gan^c lange £l)al burc^ {r^itaUbeU. 

3cb mich in meinem SBirtb^baufe für einen tOiabler au^; unb 
wabtli^ ifi ba genug }u mablen unb ju jeiebnenan ^enfebe», S3ieb/ 
unb ben Steegen mit ihren b^nrlicben formen unb hinten, wenn 
mir 3c«t l>ajw «^'«9 bliebe, ©ic ganje SRdebte fieef icb bep 5*®*^ 
bimonen, unb wir mü(fen juweilen unfern $ranb bep ber b®ifen 
!{Bitterung in bem lieblichen ©ee be^ (Elitunno abf üblen, benn fie 
febwimmt wie ein gifcb, öon jarter i^inbbeit baju angclebrt; wo 
wir bic ©cbwdne pon ihrem ©cblummer aufweefen, beten fie eine 
^erbe barauf hat. ©iefer Ädnig ber aBajfetPögcl ifi ihr Eicbling^# 
pogel; unb wo gibt cä auch einen febdnern? unb ein locfenber (eben; 
biget SBilb ber £ufi, wenn fie ihre f?d(fe umflechten, unb por (Ent# 
lücfen leie freifchen unb {ufammengirren, unb mit ihren ^lügcln 
fi^Iogcn, baf bet ©efang ber ülachtigaU bapor perf^winbet, unb |u 
gefchwdpigem unb unaufhdrlichem Qkt6a wirb, ©ie meifien Idft fie 
wilb fliegen; fie (ennen baö ^Idpchen, unb (ommen immer wieber. 
«Worgen geht bie SGBoche fchon ju (Enbe, feitbem wir hier finb; 
Fimmel wie fchncU! wir wollten nur einen ober jwep Xagc ^alt 
machen, aber e^ war gar }u erfreulich- (Bie Idft alle^ (urücf, unb 
bie SRohrin, unb begleitet mich allein. Uebermorgen in bet Slacht 
brechen wir hrintlich auf, unb fireichen weiter; im ^aufe glaubt 
man, baf fie nad; iKcm reife. 
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Serni^^Ia^. 

bin im Himmelreiche! 9Bie ein paar fuhne 9{b(et jagen mir 
burch bie weiten 2u(Ire»ierel üuettenjugenb, unb feurige 

£iebe unb B^irtüchfeit! > 

@c(lcrn ^benb {amen wir burch ben rauhen ^alb unb baä wifbe 
@ebirg non @po(eto hier an; unb biefen 0}{orgen ftnb wir gleich 
nach bem neuen 6tur} bei SBelino in aller ^rühe au^gejogen. 
9Bir wollten ihn }uer|{ oon oben betrachten. 

^r ^eg bahin ifi ooU reijenber 3lu^fid;ten; bie I5erge wölben fich 
immer einer höhee ber anbre weiter fort gen Hintraeh um gleich# 
fom biefeö ^arabieö ganj bon ber irrbifchen SSclt abjufonbern. 
2Die ©onne ging eben auf, aW wir nach ber Höhe ju ritten, gerate 
über bem ©ebirg ben Jelfenrif hinein, worin eine herrliche ©ee 
»on befhidjtenbem Xhaunebet in ber SKitte fchwaram. 

©er SBafferfall ifi nun eine entjücfenbe SSollfommenheit in feiner 
3lrt, unb eö mangelt nichts, ihn höchfi reifenb ju machen. €in flarfer 
©trom, ber feinbfeelig gegen ein unfchulbigeö SSölfehen hnnbelfe, 
muf fich gebdnbigt burch einen tiefen Äanal (iürmenb in wilben 
f£Bogen wdt$en, mit allerlep ffifem lieblichen ©eftrduch umpflanzt, 
ald hohen grünen Sichen, ^Ihornen, Rappeln, Sppreffen, S3uchen, 
Sfchen, Ulmen, ©eefirfchen ; unb in bie grduliche liefe fenfclrecht 
an bie {Wephunbert §uf hinab (iärjen, baf ber ^ajTerfiaub baoon 
noch höher oon unten herauf fchldgt. lUl^benn tobt er fchdumenb 
über Seifen fort, breitet ftd; au^, raufcht jämenb um grönel&aum# 
tnfeln, unb hnfiig fd}ieft er in ben ©runb oon bannen, fwifchen 
lauberifchen ©drten »on felbfigewach^nen ^ommeranjen, Bitronen, 
unb anbern Srucht# unb Oelbdumen. 
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©ein gall dauert («eben bW adjt Sefunben, obft neun meiner ge# 
^ul^fdjWge »on ber ^ 6 ()C |ur ücfc. £)a^ Sluffc^lagen 
in ben ^uräcffpnngenbcn iHJafferfiaub mad^t einen b<^oifc^ ffifen 
Xon, unb erquitft mit nie gebürter bonnernber unb 93et# 
Jittbmng non ^!ang unb i&ewegung bie Obren ; unb baä Sluge fann 
ftcb nicht mfibe feben. 

giorbimona jaueb^te not gceube in baä allgewaltige Seben hinein, 
unb rief auf er fid) unter bem braufenben Ungefiüm: „(Sd i(! ein 
.^un(iwerf fo boUfommen in feiner 2 (rt, alil irgenb ein^ bom ferner, 
^inbar, ober ©opbofle^, ^rapitele« unb ?lpeüe^, woju SRutter 
3?atur ©toff unb ^anb lieb 

0 ewif aber (dft e^ ficb mit feinem anbem brrgleicben, unb i(lein|ig 
in feiner 3lrt; bie große SUatur ber bcrrlicben ©ebirge brrura, ber 
frifdje 3ieij unb bie liebliche 3irrbe ber ben ©turj bor bem gall 
umfaffenben $dume, ba^ einfad;e @an$e, wa^ bai$ 3luge fo ent# 
jäcft, auf einmal ohne alle Srrfereuung; fo wollü|lig berpert, unb 
hoch fo böUig wie funjllo^, ndbrt M 5Dienfd;en ©eiji wie lauter 
frdftiger Äem. 

ClBir faßen al^benn wieber auf, unb ritten bem iSelino oben weiter 
entgegen, bi^ wir eine fleine ©tunbe bor bem ©turj an feinen ©ee 
famen, worin er (ich finr wdfeht Die ?Oiannigfa:tigfcit M ©tromi 
bon b><r auö, ber ba!b langfamere balb fdjncUere 2 auf, ba^ mit 
fchdner SBalbung eingefaßte S&ett überall, ber ©ee in feiner 3tun# 
Dung bon einem Slmpbitbeater ficb nad;einanberber!ierenberbdch(ier 
©ebirge umlagert; allefit, baö frudjtbare Xbnl ber ©eene, ber ehe# 
malige ©treit ber DJachbarn um ihn mad;t biefen iS^atJecfall immer 
ibunberbarer unb ergreifenber. 

^«n bnt ihn fchon abgemablt unb |eigte mir geflern bep unfrer 
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Snhtnfi bie jtcpic t>on Dem OcigtnaL SDcr gemailt b(ei5t et immer 
ein amfeelise^ Fragment alle^ 2eben; meU fein Slnfc^auer De^ 
@emd^!De^, Der Die 37atuc nic^t fic^ auc^ mit Der blü^enDfien 
^^ntafie Daä binjujuDenfen vermag, maä man nic^t anDeuten 
fann. UnD fibcrf)aupt ift cg ^rec^^eit von einem ^ünffler, Da^ t>on 
fieQen )u moUen, Dejfcn mefentiie^e^ b(of in 93emegung beficf)t. 
£i)ian jeigt f(ug(icf) aUen SBafferfaU nur in fernen an, wo Die 
wegung fid; verliert unD fülle flehen fd;eint. 
temi felbff, Da^ 2JatcrlanD Dc^ ©cfc^ic^tfd^rcibcrd Xacitud,(iegt 
iuf erff angencf)m jwifc^en lauter ©arten. 2tn Der 9?orDfei(e ergebt 
ftc^ noc^ ein 33ogen von bügeln mit luftigen SanD^dufem, meiffen^ 
{Wifc^en Oelbdumen, Die einen fleinen SBalD au^mac^en. 

2lud Der iRera, worin Der SSelino feinen SRamen verliert, werden 
eine ÜRenge handle abgeleitet. Die Die@taDt unD aUedSanD ^emm, 
unter immer lebenDigem 2vaufc^en, ^ur ^öc^ften Sruc^tbarfeit ba 
wdffern. 

tivoli l>atte einen fo großen ^ieij für Die alten kirnet, weit ed 
na^ an Diom lag, unD wegen Der weiten üludftc^t in Die <£bncn 
fterum bid and 3J?eer. €d f>at etwad feperlidjed, wad Serni nit^t 
l^t. Slber Dief f)at im ©runDe grdfere iRatur um ftc^ f>er, unD Idft 
an ^rud)tbarfeit mit Sivoli gar feine ä^ergleicl^ung ju; Diefed ift 
Dflrred unD dDed 2anD meiftend, unD terni lauter 3Rarf. 

)Die ?vömer verfiunDen ju leben! fte genoffen Den wafiren 3ieij von 
jeDem, unD wuften ju wdl)len aud taufenDer(et> Erfahrungen. 
Scipio Der jüngere wdhlie lerni, Dcjfen 2anDf!h man noch 
leigt; Der dltere Eajeta; unD feine erhabne Xochter Cornelia 
Dad SRifenifche SSotgebitg, welche le$tern Detter wegen Ded 
SReerd freilich über atled gehen; Denn nichtd ifl Doch lebenDiget ald 
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Daä ^eer, un5 l^t me^c ^annisfaUisfrit unb Setoedun^. D tote 
freu ic^ micf^, ba^ alte släcffeelige'S^ajd balb |u finben! 

©ieterncr eriocifen un^ aüe€^rc, unb bief fe^t giotbimonen nit^t 
tocnia in 25crlegcn(>eit; fie beffird^tet erfannt }u »erben; unb oufcr# 
bem »oUen ftcb ibte mutbmilligen iJ5räf?e; (lolj auf if>re junge @d;i» 
beit, mit aller Äunjl nicht eoUfommen oerbergen laffen. ©ief macht 
mich oft Idcbcln, unb fte erritben. SSir begeben un^ befwegen 
platterbing<$ in feine ftbenbe ©efelifcbaft, unb finb gegen IHbenb 
»ieber nach bem 2Ba|TerfatI unten bin geritten ; morgen eilen mir 
weiter. 

Unten if! man recht ber C0?utter IRatur im 0d)oof, unb genieft bie 
^öbeu unb liefen ber (Erbe, ihr Schaffen unb ffiirfen, unb bie güKe 
ibred Eeben^. (Ein enged Ibol ton neuen unb 4ufer({ reijenben 
Äontrafien; »elfcbeSRilbeunbScbweijerraubeittereinbart. ^immeb 
anjhebenbe ©ebirge, bonnernber Sßofferfhtrj, bereinbraufenbe wilbe 
glutben; unb baneben: bie {arten ^ommeranjen^ unb Oelbdume, 
Eorbeerngdnge, fdfe Dieben unb geigen; unb mitten brin im gelfen 
eine Äapelle ber heiligen Diofalia, bie SBilbfdule bet ^eiligen, 
bie auf einem »eichen Eager ruht, mit S^lumen befrdnjt, um (te her 
(eidfehwebenbe €ngeL 


(pottici, 3uniud. 

^e greube Iduft mir burch alle ©lieber, baf IDu mich befuchen 
»ill|i; 0 ein ©ötterjabr bief 3abr in meinem Eeben! 3cb höbe 
meiner Xante fchon gefchrieben, üuartier für ©ich bereit {u hollen; 
bep meiner 2lnfunft hoff ich ©ich juglorenj ju treffen, ©ie ndihfien 
Xage »erben »ir oon hier abreifen. 

aSon unfern Slbenteuern hon ich f® ®*®l i“ eridblen, baf ich 
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nic^t wäfte, wo ic^ anfangen foUte; ic^ oerfpac ei wir 
^)cn unb 6eclcn tnfinMic^ gegen einanber au^fd}ütten. D we(c^ 
ein 3ubei, mit Sir noc^ burd; bie bejaubernben ^td^e oon Umbrien 
|u (heießen! ^iorbimona unb ic^ ftnb nun oöUig ein SBefen, fo \us 
fammengefd;mo!jen oon taufenbfad;em (Entjücfen; aUe^ l>obe unb 
fc^dne, fdbne unb beroifd) erbulbenbe ber menfd^Uc^en Statur if{ 
in ibr vereinbart. Snblid; werben wir benn boeb noch bai S5anb 
ber €be ber bürgerlid}en Drbnung wegen tragen; aber wabrlicb 
nicht befwegen, ba§ ei und jufammen bo'ten foU. D ftc ifi ber 
glficf (id;e ^afen aller meiner |türmifd;en^ünfd)e! ilBir fennenunä 
nun von innen unb aufen bid auf unfre gebeimOen iXegungen. 

.Ünfre Keife war eine immertrd )renbe Slugeniufi. 2Bir haben ben 
SBeg über Monte Cassino genommen. ^ler füblt man erft recht bie 
©d;dnbeit von hat ftnn'.ich vor (td), wie fich ber 

SIpennin in feiner ganjen SKaiefidt burd) befen SKittc lagert, jur 
€rfrifchung mit feinen luftigen unb walbid;ten @ipfeln für ben 
©ommer unb reijenben £bä'ern unb (Ebnen an bepben 9J?eeren für 
ben SBinter. 3n weiten Greifen tbürmt (tdj immer ein ©ebirg über 
bad anbre, unb bai Sarbenfpiel gebt in unenb:id;cn ^öben unb 
Xiefen burch alle Xdne in füfen unb furd)tbaren Harmonien. 

Ser heilige 93enebift bat tref.ich für feine ©d;aar geforgt, unb 
bie SRönche ju .Monte Cassino leben wie bie 5“r(lcn. 3f^er ho* 
feine brep l&ebienten, ba^ il'ofbarffe vom Eanbe ju elfen unb (u 
trinfen unb fd;ldft in weichen l&etten auf© tablfebem. Sadllebrige 
verlieht fich felbji; aud iSorforge bereitete id; meiner Sioebimona 
eine J(ranfheitdfd;minfe, unb gab ftc für meinen trüber, einen 
©dnger aud, ber feiner ©efunbbeit wegen in bie Sdber von ^afd 
(dge. Unb (aum fo finb wir burchgefommen ; benn bie fchelmifchen 
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Saune n>it(erfen t>o<^ I>ic &Iuf)eni>e @efun5^it unb t>ad 
SSKanDclfern unter &em ongefirid^nen ©elb. 

prdc^tige^ ^(ofiec liegt auf einem (leiten Stbfa^ non einem ber 
t)ö(bflrn Sberge, oon unten wie eine SBurg be^ nur baf um^ 
gefebrt eon oben ba# SBcttcr be^ 3al)r^ tocnigjlen^ ein paarmal ba 
rinfd^tdgt, unb mirb in furjer Sane oon einem (lotsen Slmp^itbeater 
von Gebirgen umgeben, mo bie @onnc bep ihrem Untergang immer 
neue jaubcrifchc ©chaufpiele heroorbringt. 

9Bir haben un^ nur einen Xag |u Sleapel felbf! aufgehalten, unb 
Ttnb gleich aufä £anb hich(>^ dringen, toenn man e^ £anb nennen 
fann; benn iportici ijt gteichfam nur 93or(!abt: bewohnen ben ©arten 
einer jungen SBittme, oen Xarent gebürtig, bie mit Diecht ben lieb^ 
liehen SRamen Sanbiba ©ra^iofa führt, im bcflen ^unft, bief 
wirtliche ^arabief }U befchaucn; benn oon Sleapel au^ i(lba^g6tt; 
liehe SReer ju cingefchlojfen. 

2)ie 0tabt fdb(! fieht man hier am wahrjlen unb beften ; |ie ifi fo 
red)t ein ©ip bei SSergnfigeni, »cU Stbcl, t>oU ber lebhaftcjlen 
®?enfehen, runbum in ©ehönheit unb Sruchtbarfeit ! ju (hrenger unb 
erhabner SSeiiheit ifli fa(t nieljt möglicl;, hier ju gelangen. 3ur 
ünfen bie reijenbe Äüfic ron ©orrent; bann bie gahrt nach Sipfium 
©ijilien; bann bie 3nfel ber greuben bei Xibcriui, €apri; bann 
bie unenbli^en ©ewöjler breit unb offen, wo (ich bai Sluge »crliert; 
unb baneben unb barüber hin bie alten geuerauiwürfe ber 3nfel 
5fchia, unb iproeiba, unb ben entjücfenbcn ©trich ^figcl bei ipauf!# 
lipp, unb bai ©ebirg ber ^amalbotenfer ; welche besaubembe 
yRannigfaltigtcit! barunter wieber bai ©emif^. »on unjdhlbaren 
gclfenhüncn oon 3lcapel, wo eine halbe SOJiüion SJIcnfchen (Ich 
lieh ihun; unb bep uni, hinter bem fchüchternen ^ortici, in fehreef^ 
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SRajcjItit SSefu». €iit öt^tet 92Bonncfc^)dutnent>er SBec^ct 
rundum biefcr grofc 3JIccrbufcn! 

^iet fc^roimtm aUe^ unö fc^wrtt in 2u(l, im SBaffcr, am Ufer, unD 
auf bcn 6traf cn. Sie Seuecmaffcn fc^jcinen t)ief 2anD öer 6onne 
nd^r }u rficfen ; ei fte^t danj anOcrä, a(^ ^ic fibrige ^e(t au^. 
0emif marcn aUe ^(ancten ebemati? felbf! ©onnen, un5 f!n5 nun 
ausgebrannt^ unb 9?capel i|l nccf> ein Sief! jener (!oIjen feiten. SO?an 
glaubt in berS^enuS, im 0O?crfur, einem bdbern Planeten jumobnen. 
3mmern>dbrenber grübling, ©djdnbeit unb Sruc^tbarfeituonSDIeer 
unb Sanb, unb @efunbf)eit non SBaffer unb Suft. 

6Ieic^ bie erf!e SBod)e f>«ben mir unS mit ber ganzen 0egenb unb 
ber befonbern ^rt SJienfcben begannt gemalt; unb ben britten Sag 
fc^on tuaren wir oben auf bem 93ulfan, unb genoiTen ben Slnblicf 
ber bW}(!rn ©ewalt in feinem 5frater, bie man auf €rbboben fc^auen 
fann. Sie Siiffe »en unten f)erauS, trichterförmig, gefjen übet alle 
3J?acht »on SSetterfchW^en, auffliegenben ^uloerthürmen unb €im 
brüchen (ifirmenben ?0!eereS. (Srbbeben, bie £dnber bewegen, wie 
9Binbe SBafferfldchen, ftnb bagegen nur fchwachc 9Sorboten. !0!an 
glaubt in bie SBohnung ber Sonnerfeile wie ein ©chlangcnnefi 
hineinjufeh^n, fo b(i$fchneU i(! alleS auS unergrünblicher Xiefe ge^ 
riffen, ton Metall befpri^t unb ©chwefel belecft: ein entjäcfenb 
fchauerig 0i(b allerhöchfitr iHJuth. 

©ein ©ipfcl bef!eht auS lauter ©chlacfen; bief gibt ihm oon fern 
eine ho<)t^i(ht^ Siiefengefialt. Sann wd^fi lauter Spepte; unb bann 
in ber 5J?itte fangen ©drten unb Sdume an. 

Set 5ßefuo if! augenfcheinlich ein uralter S5erg, beffen Ämter einfl 
|ufammen(!ürjte, wooon bie Siiffe noch an ber ©omma ju fehen 
finb. SllSbenn hnt er fich oom neuen burch oiele ^uSbrüche wieber 
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aufgrt^ünnt. SSoriKt war eg ein einziger %crg ; je^t mag er nü^t 
fo fc^ött me^r fepn, aber beffo furchtbarer. 

SQir ftnb mehr a(^ einmal oben gemefen, fo hat un^ bief 6(hau; 
fpiel unb bie Siu^ftcht ergb^t. 

llnfer 3(ufcnthalt im @arten ber €anbiba hat un^ groM Set^ 
^nugen getodhrt, aber au^ oiel oon unfrer Stepheit benommen; 
unb i|? Urfach, ba§ wir früher jurfiefreifen, alöwir wollten. Sieben 
on bewohnt einen anbern bie 0elicbte M 6ohn^ 00 m SSicefdnig, 
eine reijenbe ©panierin, faum fcch^jchn biö ftebjehn 3ahre alt, fo# 
genannte ©rdfin oon Soimbra. £>icfe brennt oor Seibenfehaft 
gegen giorbimonen; unb Sanbiba hatfich mit weniger ©efi^macf, 
ober bejfcrra 3n|linft in mich unb meinen jungen SBart oergafft. 
SSepbe finb wir fo belagert. €oimbra ifl eiferfüchtig auf mich, unb 
€anbiba auf giorbimonen, unb ber ©ohn oom iOicefdnig warb eg 
enblich auf un^ bepbe, unb fepdpfte SSerbacht gegen alle, ^e 5lo# 
indbie fing ftch bamit an. 

5!Bir fauften gleich bep unfrer Slnfunft in Sleapel eine £aute unb 
3ither ^um ^eitoertreib; unb bie erfle Slacpt in ^ortici hielten wir 
einen fSBechfclgefang. Soimbra warb entjücft fepon pon ber ©timme 
giorbimonen^, bie, mdept iep fagen, wie ein 31rm fo (larf au^ iprer 
Äeple (Irdmt mit aller ©efdjmcibigfeit unb SJlannigfaltigfeit, Pom 
leifen 2i^pel bi^ jum ©türm, unb in £dufen Pon erjlaunlicpem Um# 
fang, jeber Xon perlenrein unb peqig. 

2^en anbern 3lbenb pdrten wir ein £ieb Pon unfrer Slacpbarin, wo# 
|u (ie jtep auf einem ^faltcr begleitete. 3h« ©ttwntf ifl «ut fepwatp/ 
einfach, unb oon wenig PoUen Xdnen, aber ftlbern unb ffif Pon <Em# 
pftnbung; wa^ fie fang, war ein S)lei(!er(täcf ©panifeper ^oefte, unb 
mir haben bapon nur bie erflen ©trophen behalten. 
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Quando contemplo el cielo 
de innumerables luces adornado; 
y miro hazia el suelo 
de noche redeado . 
en auCDO y en olyido sepultado : 

El amor y la pena 

despiertan en mi pecho un ansia ardiente, 
despide larga vena 
los ojos hechos fuente, 

Oloarte, y digo al fin con toz doiiente: 

Morada de grandeza 
templo de claridad y hermosura, 
el aima, que a tua alteza 
Naciö, que desventura . 1 ^ 
la tiene en esta carcel baxa escura? — *) 

X>ct Sfinglind war bertnut^lic^ bet} i(>r; t>enn wir (>örten l^emat^ 
fprec^cn unb fcufjon unb 6tiUc {u unb Umarmung in bet 
bienten Saube. 

rd war in ber t^af ein fc^incr Slbenb! Jfi^jlcnbet ©uft fenfte 

*) SBenn leb ben ^tmmel betroebte mit unjablbaren @ternen fluegejiert, unb 
nitber auf ben QSoben feboue von !^acbt umgeben, in 0cblaf unb S3erge(fenbeit 
begraben : 

6o erroeden Summer unb 2icbe in meiner 55ru(l eine beife ?5angigfeil> unb bie 
klugen, )u Quellen genorben, vergießen einen <5a(b von Xbränen, Qloartt, unb 
kb fag enblid) mit Magenbcr (Stimme: 

Slufentbalt ber jprrrlicbfeit, Xempei ber Slarbeit unb (S(b5nbeit, n>el(b em 
bofee @(bicffal hält bie@eele, für IDeine ^ibtn gebobren, in biefem nefen bunfien 
SerferY — 
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ftc^ niebtr, unb ^fiUte noc^ unt> nac^ 5a^ 0ebtrd dn, aDe^ tourte 
oerroifc^t unb Sonn bdmmcrte nur untrn^ inbe§ oben Die reinen t>oD< 
fomronen Sterne blinhcn. SBir meinten, mir mö^ten und fodleic^ 
mit bem £iebe ber bolbcn Spanierin empor ^eben, unb unfre SteDe 
oerlaiTen. Sd if! unten boc^ aQed fo Ißic^td, menn ed nic^t non bem 
Haren ^imm(ifd)en 2ic^t feine 0efia(t empfänsf! 

Dann gin^ ber (iiUe SJionb am mUben bampfcnben 93efut> auf; 
bunfei las bad ^eer noc^ in Schatten, unb ermartete mit unenb; 
litten leifen pldtfc^ernben Sc^ltisen feine Slnfunft Die (OJenfc^n 
fublen ftc^ ab in ben Siut^on, macf)en ^bonid, unb fc^ien unb 
genießen mes i^r Dafepn. 

€d i(i entjücfenb, mie man bie €rbe mit ftc^ gen Dfien unauf^alt; 
bar fortroUen ftel)t, unb bie $an;e Harmonie bed ^eltalld fß^lt! 
„Du bif! gludlic^ tj);onb, feufjte Siot^itnona; Du (duflt Deine S3abn 
emig fort, Dein Sc^icffal i(l entfc^ieben!" 

,,2lc^ 0ott, mer müfte, mad bad 2icf)t mdre, bad fo fc^6n leuc^te^ 
unb ed ernennen fbnnte! ed if{ boc^ gemif ein heilig ^efen; unb 
tobt ifi ed nic^t, meil ed ftd> fo fc^neU fortbemcgt!" 

„O mer in ben grofen 3)?ajfen, ^immel unb SReer unb SWonb unb 
Sternen, gredcobalbi, an Deinem liebenoUen ^erjen immer fo 
fcf^meben fbnnte! ilBad bief für eine 9iub unb Seeligfeit ifü man 
atbmet fo veä)t aud unb fc^bpft mit jebem 3uge Suft unb €r; 
quicfung!'^ 

Denfe noc^ {u folc^en SBonnelauten, unmittelbar non i^ren Duellen, 
jbuf unb IBIicf unb Umarmung ber (Erhabnen! 

€oimbra machte brrnac^ mit und S3efanntfcbafl, unb rebt und |uer({ 
an, ald mir einanbcr auf einem Spajiergange begegneten; ein 
burcbaud gefüblig jarted SEBefen, morin aber fübne S5li§e oon £eiben^ 
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fc^aften ^rumfrrujcn. !Qirtlic^e 2tebc^crf(dcung erfolgte 6a(t>, tote 
Siorbimona ftd) }u unccfal)cner Sündlins bep ^dnbebruef unb 
fc^mac^tenben ©cufiecn unb Soliden bezeugte, ^^ioebimona fpielte 
ihre StoUc trcflic^r um uic^t erfennen geben ju burfen, unb 
X^dt(tcl}fei(en bi^ ju unfret So^treife abjubatten; unb tnir finb 
mdbrenb bet Beit in ber ganjen 0cgcnb bcrumgcftricben, unb wenig 
anber^ |u ^aufe geblieben, }u febiufen. 9Son üuartier woUten 
wir nur im böcbften 37ot(>faU dnbern, wegen SIniaf nieUeiebt |u ge^' 
fdbrticbrn 3Iuftri(ten. 

meinen finb wir ju ^ajd, am ^aufiüpp, unb einige Xage an 
ber Äfific öon ©orrento gewefen. 53on allen biefen Bnuberepen 
münblicb weitiduftig. 

3u i&ajd i|! ein SBunber ber Statur an bem anbern; unb in ber 
alten Sldntcr Beiten war nod) babep ein SSunber ber Äunji an beni 
anbern, wonon bie bcrtlicben Siuinen auper ben äJefebreibungen ber 
Siebter {eugen. SBa^ ber Slrcbipetaguä fepn muf, wo bai immer; 
wdbrenbe £eben fo um un;d()(bare Unfein berumwaUt, wie bict nur 
um brep obernier? ©Ifirflid;c ©riechen! wenigfien^ jwep Drittel 
bewohnten unb bewohnen noch fd}öne ©eetüfien. 

Da^ ©rabmal ISirgil^, an beffen Slecbtheit man feinen ©runb 
|u jweifeln bnt, ift in ber Ihn* «n rubrenber SEBinfel, ber innetfle 
^unft be^ alten ipartbenope ; ber 30iittel|i6 ber 3iube »on ber ©ee 
her, bie ©pi$e bei ffiinfeW öon ber SSuebt 3cb wünfebte felbfi an 
einem folcben Drt meine Slfcbe; ohne ipomp, füll, ein f leinet @c; 
mduer. <li liegt gerab am Ißaufilipp in ber ^6be über ber öor 
Sitter^ burd;gebauenen ©rotte nach ipoijuolo. Die ipignen febienen 
allemat öoU €brfurcbt fteb }u feinem ©ebatten }u neigen, unb nur 
leid |u bewegen, um feinen ©cblummer nicht |u fiören. €d if! febön. 
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(ine fo(cf)( Stelle ju (>aben, n>o ftt^ bie Erinnerungen nn einen 
grofen 9)tenfd^n alle (iebltc^ jufammenfammeln! 

£)a j £>enfma( an Der mit fo marmer unb Ixller Empftnbung ge; 
»d^tten Stdtte ijl mit mant^erle^ 0ef!rdu(^ befrdnjt; Ep^u, unb 
toilbe SBeinranfen f4)(ingen ft(^ fiberaU ^erum; unb auf ber £)c(fe 
fetbf!, mo in ben uielen 2!a(>r^unberten eine Sc^ic^t Erbreit^ 
fe(!gefe$t bat, grünt <i am bicbteflen. Ein Lorbeer fleigt in ber !0!itte 
Ooti ^vnot, ber nur nit^i lange bauern wirb, meil alte Sleifenben, 
£)i(bter, ^rinjen unb Damen bauen abbreeben, um ^ntbeil an bem 
Slubme bei llnfirrblicben }u bnben. 

0Ran genief t birr iReapel unb ben erfreuticben tO?eerbufen in einem 
Oer ftbönflen 0efi(bt^punhe. 

Sorrent liegt uon i&ergen eingefcbloffen in einem {leinen £bnb 
bai bie $orm mie ein ^ufeifen bnt. E^ if! ba^ beiaubernbfle 
eben bei »eiten ^arabiefe^ ber 0egenb, »obinein ba^ SReer noeb 
eine befonbre {(eine Sbuebt macht Deffen Ufer finb bobe fenfelrecbfe 
Seifen, fo baf e^ »ie auf einer %übne ficb {(igt !lRan muf au^ ber 
See eine bnlbe Stunbe lang auf einem 9Bege oon Xerraffen b<nan; 
(leigen. Die nieblicben ^dufer unb ipaUdfltben ftetfen in einem 
©artenwalb »on Del; ^ommeranjen; Zitronen; unb grucbtbdumen; 
hier wad)fen bie {d|l(icbflen Melonen. 

Der SSefuö i(l baoon in feiner einfaebfien, aUergrd^ten, unb furebt# 
barflen 0e(la(t }u feben, fo (tolj unb erhaben, baß bie bdcbflen ^(pen 
baoor oerfebteit^^tn. Er (lebt auä »ie ein iZBefen, baä ficb felb|l ge; 
macht bnt, alle^ anbre ifl »ie ^otb bagegen; unb ber Dampf auf 
feinem ofnen Stachen ifl im eigentlichflen iOerflanb cntfeblicb fcbbB> 
Sin {einem anbem Orte möd;t ich feine Stucrauf»ürfe betrachten; 
ef muß ein »abref S3ilb rafenber ^6(le fepn. Unten am Suf ftnb 
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die fDienfc^en mit i^ren iU^o^nun^cn mic unfd;u[dide Hämmer, die 
er jur Scutc {>erfc^(cpptc ; und die alte 0)iUtter die 0ee §ie^ 
verdcbcn^ ^drtlic^ raufd^end ^cran, fi< iu retten. 

€in cntjücfcndct SJioc^cn, wie wir wieder ^ortici hinüber fc^>i|if; 
ten! ein leichter IRebel deefte dajfetbe wie eine jorte Settderfe. 2luf 
dem ©ewdiTer waren taufend 9lad;en, die unbeforgten Sift^jc ju 
fangen, welche au^ i^ren Siefen fic^ dem neuen Sichte nd^cn. 
feiiwaUend, wie ein unermefiieber ÜebendqueU, »ertor fic^ daii 
^eer in ein (E^ao^dunfel, worauti (Eapri faum ftc^tbar in grauem 
©uft noc^ ^emortrat. 3« blaffcm ^urpur rötbete ftcb auf den 
Sipenninen der ^immel, und der S^ulfan atbmete febreeflieb der 
0onn entgegen in majefidtifeber Siube feinen febweren ©ampf auP, 
der ficb an den @eiten brrabwdijt. Und nun (leigt fie empor in 
6trab(eng(utb ooUfommen und unoerdnderücb, der@ei(l ihrer SBett, 
die alleP mit Hiebe fa^t, und in ihrem @(anje fpicien die SBeUen. 
^aP mir übrigenP an üleapei doch nicht gefdUt, i(l, daf man weder 
Gönne noch COilond, und Borgern und ^bendflern im SJIeer auf« 
und untergeben ftebt. 

Slacbfcbrift. 

9Bir mfiffen fort, noch beute. Soimbra brennt in (id;ter (oben Stammen, 
und drang gefiern in einem beribred^enden Briefe darauf, gior« 
dimona foUe fie entfuhren. Candida feblicb fleh diefe Slacbt, aUer 
feinen 2Bendungen übetdrüffig, in mein pimmer febier naefend, und 
«berrafebte mich mit giordimonen, deren (j5cfd}Ied)t fie erfannte. Und 
^d(, der fo treue, daf er felbft feinen ©enu^ bep dem ^ammermddeben 
der @panierin dran gibt, pcrfündigt unP 0)iord und Sod, und die 
auPgefieUten Machten und ißofien deP getäufd^ten HiebbaberP. 
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©icfcn Ic^tcrn SBricf erlieft ic^ erj! ju glorcnj »on feiner tanfe, 
einer jungen SBittwe o^nc Äinber, »oll ©cif! unb Slnmut^ itn Unij 
gang unb mannigfaltigen ?iei$cn. 3(rbing{)cUo t»ar nocl) nief^t toieber 
gefommen bep meiner 3lnfunft bafelbfi ; unb fie ertbeilte mir am 
fang^ über fein Slu^bleiben jmeifelbnfte 9?acf)rid}fen »on für^ter# 
liefen SBegebenbeiten, bie ficb bftnacb nur ju get»if befiütigten. ©oeb 
eorber etma^ »on mir, unb meiner iKeifegefellfc^afit ! it^ bo^e aud 
feinen SBriefen oUed »cggelaffen, »a^ meine SIngelegenbeiten betraf, 
um bie ©efebiebte^ nicht (u »ermicfeln unb meitldufcig )u machen. 
9(ucb i^ f!anb auf bem fünfte, mich (u »erbeuratben, a(^ meine 
©eliebte »on bet ©euebe »eggerajft mürbe, bie »on Xrient nach 
fSerona, unb »on ba na^ Senebig {am, unb ft(b b<^^nacb bureb bie 
Sombarbep »erbreitete. 3cb folgte nun mit IBegier ber <£inlabung 
meinet S<^<^nbc^, um mich »on ben traurigen ©egenfldnben |u ent/ 
fernen; unb fagte ba»on (Sdeilien. 

©ie tonnte gleich »or Ungebutb nicht bleiben, bie Sieife mit {u 
machen. 9!ocb b^tt ich ib<^ immer nicht entbeeft, baf i^ SUle^ 
»on ihr unb 21cbingbelIon mufte; ich fh^ute bie Sage, in melche 
mich bief »erfehen mürbe. 32ur gab ich ib<^ jumeilen »on ihm mach/ 
rieht, mit Berfchmeigung feiner Siebe^gefhichten; unb fte hatten 
(ich auch «inanber felbf! gefhrieben, melche SBriefe mir aber nicht in 
bie ^?dnbe gefommen maren: fo ba§ ich “'^bt mufte, magfürSBem 
bungen et bep ihr brauchte, unb mie fie jufammen ftanben. 3ch 
mochte mich nicht mehr brein mifhen, unb einem Xauben prebigen; 
lief aber nun hoch, gemiffermafen baju gendtbigt, ber ©acht ihren 
balbigen Slu^gang. 

€dcilia berebete gleich ihren Batet unb ihre 5Kutter ju einet SBaH/ 
fahrt nach ?»retto. Bon ihren Brübem mar einer )u (Sorfii, unb 
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bet anbre b(icb ju ^aufc. Unb fo bcad>cn nnr bcnn in ber (Sa 
f(^n>inbt 9 fci( jufammcn auf. ©ie na^m i^r ©£()nd}cn mit, einen 
((einen SngeL 3Bie ein SSogel, bet bem neuen grö(>:in 3 jueitt, war 
aUe^ an i(>r. 

unfern S(rbing(>e[Io muf ic^ boc^ aud; gleich fe^en!" ^ief ed }u 
)tt S( 0 tcn). ^ad 0crüd)t war fc^on in ber ©tabt, ba^ er einen 
jungen S(nt>erwanb(en bed ^abftd ermorbet, unb ftd> barauf aud 
bem ©taube gcmodjt ^abe. 3d; fogt ed if>r gcrabe ju, bamit fie bep 
(einem anbern burd> ij>re 2cibcnfd;aft SScrbac^t erregte. „D ©ott!" 
war i^r SBort; unb b(aß wie eine £i(ie, unb nerflummenb begab fie 
fld) bep ©eite. 3f>re (Eltern befürdjtcten barauf fie f>abe bie Äranf? 
(>eit ©ie (itt Xobedqua(en, a(d fie ferner erfuf)r: bie Xc)at fep um 
9Ritternacf)( »or bem ^allafie bet giorbimona gefd>e()en. Die un# 
glfi((lid)e (iebte i^n wa()rf)aftig, unb non ©runb ber ©ee(e. 
©onbetbarer SEBeife f>ie(t fic^ in bemfdben ©aji^ofe gulnia mit 
intern ©emaf)( auf; fie Ratten ©enua wegen ber bfirger(icf)en Un; 
ru^>en nerlaffen, worin fd?on »erfdjiebne (Eble bort i^r £eben ein# 
bäften. (Ein aUgemeined ©trafgerid^t fd^ien wir(lid) über Italien 
naef^ bem Sludfpruc^ ber ©o(tedge(ef)tten wegen feiner ©ünben unb 
®odbeiten nerb^ngt 2Iucb fie führte ihr ©öbneben, bad fie mid 
tooUer mütterlichen £iebe felbfi fdugte, be^ fich. (Eine wahrhafte 
SBacchantinfgur, wie non einem ©riechifchen SBadrelief ober einet 
alten ©emme weg ind wirtliche £eben gezaubert! Die ©luth fchlug 
aud ihren fchwarjen klugen, unb ihre Sippen fchienen beraufcht )u 
bfirfien. Sluch fie mufte bad ©erficht non 31cbinghel(on erfahren 
haben. Doch lief babep nod; ein anbred herum: ber jCarbinal, i^ruber 
bed ©rofhtrjogd, h<>^^ ^(^n DInnerwanbten bed (pab|id ermorbet, 
unb nicht Slrbinghello. Diefer fe^ entwid;en nermuthlich, um nicht 
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in genommen }u merken, un^ £>ie 0d;u(b für ben mdc^; 

eigen ^arbinal (u bü§en. <Bo fc^mebten mir )mifc^en gurc^e unb 
^ofnung. 

Juloia machte iid) nad; 9vom auf, obg(cicf) oor furjem ecj! and bem 
5linbbcttc^ unb non ber t>on @enua nac^ gemad;ten ^ife 
ermfibet; unb mir halb i^r md), um an bieüucUe |u gelangen. 
ging gleid) )u S^emetrin, melt^er oon nic^td meiter eemad miffen 
moQfe, ald mad jeberman fagte; ob idi if)m gleich meine S<^cunb; 
fc^aft mit Slrbing^ellon aud beutlitf^en ^Voben anjeigte. @o fc^tau 
unb fieser betrug er fic^. Siuc^ glaub ic^, baf Slrbing^ellod Xante 
ber ganzen S5egebent)eit funbig mar; aber bepbe liebten i^>n fc^jier 
mie fic^ felbfl, unb bep fold;en @efaf)ren fann man nic^t genug be^ 
l)utfam fepn. 

3n Diom erfuhren mir noc^, baf ber ilarbinal (td> biefelbe 9Jac^, 
mo ber Slnocrmanbte bed ^abfid fep ermorbet morben, bie ^dnbe 
unb SIrme »on jme^ ber gefd^ieftefien 6l)irurgcn habe »erbinben 
laffen, bie ibm mit (tarfen ^unben mdren verbauen gemefen. Xagd 
barauf bob er unb ^iorbimona 3Bacbe vor ibr Sitnmer befommen, 
fepen aber halb mieber bavon befrept morben; nur hätte ber ^abfl 
ohne meitere Unterfuebung ^iorbimonen von Diom verbannt, unb 
auf ihre ©fiter vermiefen. ©ie ©acbe läge fo vertufeb^ man 
laurc SlrbingbeUon boeb ald bem Xbäter auf, unb babe ^unbfebafter 
aller Orten nach ibtn audgefanbt. 

©emiffere iRacbricbt fonnten mir nicht erbalten, ^ir reiflen von 
Diom ab nach £oretto, unb bietten und ©ommer unb ^erbf! in ben 
©ebirgen bed SIpennin auf; €äcilia unb icb mit tiefer Xrauet in ber 
©eele, baf ber ^arbinal unfern £iebling beimlicb möd^te aud bem 
SBege geräumt haben. IRacb unb na^? mürben mir vertrauter fiber 
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5irftn fic gcflanb mir rnbiid; t>on fdbf! i()re Seibcnfcbaft und 

fafte auf meine defe Xrcue; weinte wie ein ^inb über i^re 

unfeeligen €c^icffaie, unb baf fte enblid; batte, wo f!e ibr ange; 
febwoUne^ ^erj er(eid;tern fonnte. @0 umfd}(ang und be^be bad 
IBanb einer t>ertrauten unb innigen Sreunbfebaft. 

€nb(icb im iRooember erf{ empfing icb einen Srief pon biefem, ber 
febon im iUuguft gefd^rieben, aber von 3>metri ober feiner Xante, 
benn Pon ber lebtern fam er ju mir, perfpatet worben war. 3Äic 
bünfte, ald ob icb ^on einem fürcbterlicben Xraum erwarte, unb 
ben 0 (an{ ber ?D7orgenritbe febaute, atd icb 3 dge feiner ^anb 
erbUefte. 


S&rinbifi, Slugnf!. 

!D7eine wiberwdrtigen €d;icffa(e erbeben mich mehr, a(d baf fte niicb 
nieberfcblagen foüten ; je (tdrfer ber ®iberffanb: befio gebrungnev 
unb gefebweUter regt ftcb alled in mir. 3 cb glaubte febon in 0 enub 
unb SKube ju fepn, unb jebt erft beginnen meine SIrbeiten. ^tb 
in ein neued 2 eben bin, unb bad bob^ 0 etumme( ergreift meine 
0innen. 0ut, baf icb nicht wie ein 5binb hinein fomme! X>adSeben 
bed 3 flngtingd ifi ?iebe: bad ?eben bed SRanned SSerffanb unb 
Xbat. 

9Id;, baf icb ^>tb nicht noch einmal fpreeben burfte! !Bir famen 
bep 9lad;t {u ?{om an; icb fcbirftc ^dien mit meinen ^ferben Por^ 
aud, unb wollte mit ^iorbimonen auf ibr0utalie Vene naebfabren, 
um und bort ju permdblen. 0 ie batte befwegen in ber ©tabt per.' 
febiebned ju beforgen unb mitjunebmen ; aber ed i|l alled nun jen 
ftdrt unb jerriffen. 3cb perjlecfte mich auf bie brep ober Pier Xage 
bep Demetrin, bamit mich ber^arbinal nicht wittern md^te; fte 
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hatte mir ntanc^c^ erjd^lt, mir er fte mit feiner £iebc t»erfo(gte, un^ 
baß fie i^n nic^( (eiben fönnte. 

Sie |wepte Stacht fam ein ffirc^(er(i^e^ Sonnerwetter o()ne Siegen 
Aber Siom, unb e^ fef^metterte 6c^(ag auf @4)(ag, a(^ ob aUe^ untere 
ge^en foUtc. tBtatt baß ic^ fon({ grofe on liefen Sßaturbe^ 
geben^eifen f>abe, unb mid) baran nic^t fatt ^5ren unb fe^en fann, 
mürbe mir bief mal felbfi bang im ^erjen. Ser SKenfe^ ifl ein fonber# 
bare^ SBefen, unb ooUer bunfeln @effi()(e, bie fein ^(>i(ofop^ auf; 
fldrt; e^ war gemif Sl^nbung bcjfcn, »a^ mir be»or|fanb. 3^ warf 
meinen (S)Iantc( um mief^, unb naf>m ben b(ofcn Segen auf alle ©e; 
fa()r unter ben S(rm, unb ging fort, um giorbimonen in ber fcf>rerf# 
licken Slac^t nid^t aUein {u (affen; in i()rem ißaUafie maren ben 
€ommer öber nur ein paar alte S3ebicnten unb jurfiefge; 
blieben. 6ie batte mir ben ©cbifilfcl ju einer Seitentbür gegeben. 3cb 
ei(te, unb ging oft wieber (angfam, unb hielt im @cbritt ein. (Snblicb 
fam i(b in baö fleinc ©döcben an ben ©arten, mo ibr Scblaftimmer 
if!, unb mürbe plöblid; angefallen mit einem Sold}f(og in bie €eite. 
3(b fprang jurücf, IBlibe mad;tcn bie ginftenüf t)cü unb jum iagc; 
erblitfte ben SKßrber, ber mir nicht au^mcid;en fonnte. €r rennte 
noch einmal auf mi^ }u, mich {u unterlaufen: unb id; (lief ihn auf 
ber 0tcUe nieber. Sep biefem allen mürbe (ein SSert au^gefproeben, 
inbef ber Sonncr um unö brüllte, ba§ bie €rbe bröbnte. 

Äaum mar bief porbep, unb id) im S5egriff, ben Seidjnam megju# 
fdjlcppen: fo tritt eine anbre oerfappte ©efialt auf, unb fegt mit 
Xigerfprüngen auf midj ein, baf ich mit 3?otb ben Slugenblicf er/ 
bafdie, mich jur 5Bebre ju ftellen. „Sßermalebepte fßrut!" bdrt ich 
bie Stimme meineg .^arbinalg, ber in bie porgebaltne klinge mit 
ber Q^rnfl lief, bie ich bepan}ert fühlte. Srjiaunt unb erfcbi^ocfen 
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Aber alle bie Sollen t^at ic^ al^ i^n oen mir ab^aitrn, ge; 
brauchte meine gan^e 6tdrfe, unb mac baib fo glädüc^, ba^ ic^ ibm 
ben Segen bci^<>u^rd)iug, ^ieb ibn auf bie ^dnbe, momit er in 
Siaferep mein @cmebr faffen moUte, fef^onte fein Seben, unb lief bann 
baoon; unb bucc^ !Rebenmege tvicber (u Semetrin. 

^ Siefem er^d^lt idi gleich/ tva8 gefchehen mar, unb oertrautc ihm ba5 
' meiner @efchichte mit giorbimonen ; unb fein grofer 

ebler €harafier erhielt hi« ©elegenheit, fich ju jeigen. (£r »erbarg 
mich unerforfchtich, unb half mir bie folgenbc 2Rad>t fort, nachbem 
mir erfuhren, ba§ ber €rmorbete, ben wir jucrfl für einen Sanbiteu 
hielten, felbf? Setter be8 ^ab|!8 ber jüngere i5****fep. Sluchbiefer 
mar muthenb in Siorbimonen »erliebt, ob fie mir gleich nie etma6 
»on ihm gefugt hat. SOIeine 2Bunbe ging nur gejlreift über bie 
Stippen meg; ba8 €tichblatt oom Segen im Slrm hüU ben 0to§ 
auf, unb mir brandeten baju feinen Chirurgen. Xoloinei »erfleU 
bete ftch mit mir in einen ;$ran}i8fancr; unb fo finb mir bie ^on; 
tinifchen 0ümpfc $u guf burch, unb »on ^apua burch Kalabrien 
nach Srinbifi. .^eroen, dchte mie Xhefeu8 unb ^crithood, mie 
Dre(fe8 unb ipp!abe8, Semetri unb er. D ber SKenfeh fonn gtof 
frpn in jebem 3^italter, unb ba8 eble in feiner Statur bleibt immer 
^irgenbmo noch aufiSrbboben! 

giorbimona bauert mich; t»a8fannba8geuer bafür, bafeö brennt? 
Semetri hat furje Nachricht »om fernem Erfolg an Xolomein nadi 
S&rinbif! gegeben, unter anbern Singen, bie er ihm melbete, biep 
mie im Sorbepgehen, menn ohngefehr ber Srief fodte aufgefangen 
merben: 0ie unb ber j^arbinal haben beß 0]torbe8 megen 31rre(f be; 
fommen. Um alle8 noch |u thun, mad ich fann, hab ich ftlbjf an 
ben hftl‘ 9 cn Sater gefchrieben, unb an ben @rof herjog, unb noch 
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an t>en 5tarDina( ; unb i^nen allen bieSRatürlic^feU unb S^ot^toenbis; 
{eit bec Gegebenheit, unb meine Unfchulb norgeflellt. 

Unb nun benn hinein in bie !!BaiTerive(t; 0 wie flopftmir ba^.^^! 
D Gaterlanb, Gaterlanb, bag ich ^ith in betten unb Ganben fehen 
mu^ unb t>on 2)ir fcheiben! £ebe wohl, fchöne^ 3talien, lebe wohl! 
lebe »ohh Sßenebig, ©enua unb 3Jom! D ©u roarj? ei werth* 
flol^eä £anb, cor allen anbecn einmal bie ^ecrfi^aft Aber bie 9Belt 
hoben! 

Umarm unb ffiifc €dcilien (latt meiner; ba^ hinmilifche ©efch^pf 
wirb an feinet anbern Grufi befTer aufgehoben unb gtäcf liehet fepn, 
ali ber meinet ^reunbe^. Gefürchtet feine 0ünbe; ber grAfte bec 
^ j^albgdtter gab 3olen mit bec empfangnen Srucht feinet £iebe feinem 
eignen 6ohne juc ©anin. £ucinbe, ©u allein brenn(? mich auf bem 
^erjen; abec ich alle Gerfolgungen beä erjürnten ^immel^ 
bulben, wenn i^^ büfen fann. 

2ebt wohl3h<^ ^5hen be^ ülpennin unb 3ht entiücfenben Xh^lec! 
2Boh( ©u fbniglicher^o, unb ©uXpbec unb Slcno! ach,unb3hc 
f laten Duellen be^ (Elitumnu^! (Ein günfligec SBinb fchwellt bie 
0egel, unb id; flieg 3onien entgegen. 3ch €urem |?er# 

len, 0 all 3hc Sieben, um €urec würbig ju fe^n. Slcbing he llo. 


^iotbimona war leibec an allem ©chulb; fte mochte nun etfennen, 
wohin ihr fchbne8 ©pftem führe, ©ie hone oermuthlich er|l bem 
IHeffen beä (pabftd ©chör gegeben, unb hotte bann bem ^arbinal 
@eh6r gegeben: unb fuc(;te bepbe loä |u werben, wie fte Slrbinghello 
mit gan; anbcec £u(l unb ^ceube, unb ©chonheit unb 3nbrun(f an 
fleh fejfelte; unb biefet lief fich in jugenblid;em Xaumel oon ihren 
überfchwenglichen Sieiicn fangen, ©ie oerwegne 3ceife noch SReape! 
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machte (ie toaf^rfc^einlic^ ^c§tv«gen, um t>ie erf!mt ganj t>on ftc^ 
abiubringcn, n>e(c(;e oieUeic^t auch bcn flScg |u 5cn üueUcn t>e^ 
€(itumnu^ »uftcn; unt> ben 3IcbingbcUo in aUcc mdgiic^cn 2ufl 
ungefi^rt {u <;cniefcn. Sin tiBcib (ann feine Statur nic^t t>cr(duqncn 
f!e (am ben fol^enben SBintcr mit 2n>iUinden uon bcpberlep 0e; 

nicbec; unb fanb boc^ intern @tanbe gemäß, ben ^atec 
berfelben a(^ 0emab( |u befinen. 

Bie 3Ro(>rin mußte unter ben l)Cp» 9 f(«n Brobungen ebne 3»etfel 
bem jlarbinal ihre ?veife mit SitbingbeUon anjeigen, fonnte aber nicht 
fugen, »obin. Unb ju 3iom unb alle Vene »urbe »oU Kacbe auf 
ihre 3urücf(unft gelauert. 3« 8eibenfd;a^ bntte ba^ jdrtlicbe 
^aar feine COiaaßregeln nicht bebutfum genug genommen. 
Strbinghello »urbe allgemein bebauert; unb auch Siorbimonen 
tabelte man nicht fehr: fie mad)ten mit einanber baä oolltommenfie 
^aar au3, baö man »eit unb breit hätte finben fönnen. Ba^ S3er? 
tiänbniß ber (extern mit bem Steffen unb bem j^arbinal lief (ich 
burch ben Slu^gang nur mutbmafen, unb blieb auferbem im i8er> 
borgnen; ihre feltne €chönbeit, unb b^b^ S^aturgaben, unb Sieich^ 
thümer fprachen übrigen^ für ftC/ unb ba^ 0efch»äh ber 5Sciber 
hielt man für ?7eib unb ge»bbnlid;e Säfierung. Xriumpb h^t 
feine 6d}mäblieber »om ^ibel hinter brein ; bief ifi in ber 3?atur. 
Ber SJ?ann im ^urpurbute fch»ieg hinüber »eidlich, unb fagte 
nicht mehr, aW »a^ er fagen mußte, in^ Dbr bem Diid;ter. 3ch 
habe hernach in lauter neuem iSergnügen oergeffen, fte hierüber 
au^^uforfchen. 

2)on ben 0ütem be^ Slrbingbedo »urbe nichts einge$ogen, ber i(ar< 
binal mußt e^ hoch groß finben, baß er fein Seben fchonte, ba er e^ 
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in feiner @en>alt ^at(e; unb feine Xante fibemaf>nt beren t8em>aU 
tuns, a(^ @d;n>ef!er feinet 93ater^. @ie t>erfaufte einen X^cU baeon 
nnb tilgte bie ©c^ulben; bet eble ^tte manchem 0{ann oon Xolent 
an^ ber 92ot^ geholfen, unb in eine bequemere 93erfaffung gefebt, 
welt^e^ nun befannt tvurbe. 

€rf! ben 5röi)iitt9 barouf er^>ielt ic^ »ieber furje SRaebrit^f non 
ibm; ein 95rief war unterbeffen mit einem 5Scneiianifcb«t ©ebiff« 
verloren gegangen, ba^ im ©türm bep Sorfu febeiterte. 

3m ^afen )u ©cio. ^ap. 

910 mein ÜBefen ifl ©enuf unb ISiirffamfeit; b<^it^i^ ^opf/ immer 
voU b^U^ 0ebanfen, reijenber S&ilber unb besaubember Slu^fi^ten, 
unb ba^ S}(ti feblägt mir wie einer jungen Bacchantin im erfien 
gan| freien £iebe^taumeL 

Biagora^ bur^jireiebt mit mir ben Slrcbipelagu^, bamit icb jeben 
gefdbrlicben ißab unb aUe ^jfen fenne. Bon ©mprna ftnb wir 
ausgelaufen, ben langen 0olfo bureb, nach B^ptpleni, XeneboS, 
an ben Xiarbanellen b^^i^um, nach ©talimene, ben b^rrlicben 
^ojJen ©fproS, unb von b«cr ferner in jeben guten .^afen ber 
€pf laben. 3cbt ftnb wie an ben Äüflen von 2lfien, unb werben 
bis SiboboS, in ben 0otfo von 3J?afri fegeln, unb von bort nach 
9tegppten. Sie Slrbeit wirb mir leiibt; benn er bat von feinem 
SUten bie treflicbflen harten, woran wir wenig verbeffem fSnnen- 
UeberaU weif mein ebler mo bie neuem Helenen, 91Spaf!en 
unb ipbrpnen (ti’cfcn, unb bat mit man^er febow in Äorfarenebe*) 
gelebt- EiebeSgbtter umgaufeln unS, fo oft wir einlaufen. 

Semetri b<n einen gläctlicben 0eburtSort gehabt, ©cio i({ bie 
*) 3ft in ben ©rirebifeben $ifen fo im ®ei>raucb> mie bep ben Snglünbem bie 
€clbatenebe. 

IV 
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fdjÄnfie 6tobt aQct ©tict^iftf)«» 3nfetn; unD bk Slcbm^fisel unb 
t^lft onb ©drten t>cn ©ebirgcn im 3nnem bei £ant>e«, 

mit i^t«n ^ommetanjen, Stttonen unb ©tanotenbapnen wn Haren 
^ttbflürienben ©dc^eti erftifcbl «nb belebt, finb cntiücfcnb unb 
beittubernb. 

3eboc^ fo ftbbn ifi aUc«, wie Sa Wngfl weift, unter biefem feeligen 
j&immel; fafi immerwdb«nt>« 5rä^>l«n9/ “«t» ©ommerl)i$e 
ffl^lc SRa<^te; bid)te ec^atten, fpielenbc eeclüfte, 3Renge uon 
0ueOen, unb Ueberfiuf an gefunben unb erquiefenben grfiebten. 
^arabie8 ber ?Bctt, Slrcbipelngu^, 5Korca, Äarien unb 3onicn, o 
baf icf> würbig werbe, €uer gans ju geniefen! 

©ie ©riceben finb nod> immer an ©ebalt unb ©efjönbeit bie erfien 
«SRenfe^en auf bem (grbboben; if>re 2iebe jur gtepbeit, unb ibr ^af 
gegen alle Sltt öon Unterbrüefung noch eben fo, wie bep ben 2llten. 
©0 halb fie nur ein wenig £uft befommen ton ber ungebeuem 
sKajfe bei ©«bteffaW, bie fie brüeft, wie regt ficb am, unb iji 2eben 
unb Seuer! unb wie batte« fie an, wie bli?fd)neU burebbringt ibr 
Sßerjianb bep ©efabr, überfiebt bag ©anje, unb fcblagt ben reiften 
9Beg ein! Sic ?SRainotten auf ben ©ebirgen oon ©pacta finb 
no<b nie bejwungcn worben, He u«t> 5Rontenegrincr, 3 tt 9 ticc unb 
Äarier gelben, wie ihre Urodtcr bep "ipiataia. 

Äunfl unb milbece ©itten finb nur Slu^bilbung, unb machen webet 

eigentlichen Äern noch ©enuf au^. 

Unb ber ^?ang juc greubc, jur £uft, ju ©efang unbXanj, wie Hopft 
er bennoeb eben fo in ihren 2lbcrn! unb wie mächtig bai ©efübl 
fßr ©chbnbeit 

0 Su unb Sdcilia, 3bt meine ©eliebten, eilt bewor ou^ ©uew 
©firopfen! Slrbingbeüo. 


■d 


Slrbin^^eUO; un 5 5 ie slfidfeeltsen Unfein. 


387 


3m ^bfi« fc^rieb et mir »on ©i|ili«n au8, in beffcn ©cwdffmi 
«r l^crumfrcustr unb rei^ SBcute machte; „am 5“f bet © 5 ule br< 
j^immeld t>e^ ftürmisen SIctna, au^ beffrn f>o(>((n (Einjemriben bk 
lauterfirn üueUcn uner^ränblicfKn $euer^ geworfen werben." 
Ula{a{, ber berüf)mte ^alabrefer, ba^ ©c^reefen ber mitfelUn/ 
bifc^en ©ee, weidet bie Iürfifcf>e glotie anfuf>rfe, unb ft^on wr# 
fcf)iebene mal bie ©panier fd)lug, f>atte if>n mit $reuben auf^ 
genommen. €*r f(Kit ftc^ balb ^eroor burc^ SSerfianb unb Sapferfeit; 
befam aWbenn eine ©aleere unter feine SBefe^le, worin mei|ien< 
3ta(idnifd)e Sienegaten unb ©rieef^en bienten; unb e€ würbe burc^ 
83 ermitte(ung M Siagora^, be^ ©o(>n^ 00m iUbmiral, fo unter 
ber IDecfe getrieben, ba$ er nief^t einmal feinen ©lauben abfe^wiren 
burfte, unb man bief ^r gefcf^ct>en anna(>m. (Er unb biefer junge 
^(b, fein Xobe^bunbe^fteunb, (ireiften nun jeber mit einem fleinen 
©efc^waber a(^ raublöfierne Slbler an ben duften oon j^alabrietv 
©i|i(ien, unb ©panien f^erum. 

!Den SBinter barauf mad^ten fie ben Sinfang mit Slu^fä^rung eine8 
ber tfif)n(!en unb feinfien ^lane. SDer alte Ulajal, unb befonber8 
fein ©ol>n, galten alle^ bep bem jungen ©ultan Slmurat^. 2)iefe 
begefjrten bie 3nfeln (paro^ unb Siapog, um eine Stali^nift^ 
Kolonie f>ier anjulcgen. 95 epbe waren butd) Ärieg fc^ier unbewohnt 
geblieben. Bie wenig übrigen ©riechen wollte man reitf^lici^ wegen 
ihrer SSefipungen entfch<ibigen, unb an anbre Derter »erpflanjen; 
unb (War befwegen, weil bie Slbfümmlinge ihre eigne SXeligion aud« , 
lufiben oetlangten, unb bamit weber (töten, noch barin gcflört fepn 
wollten. wÄren in biefem 3ahrhunbert manchctlep ©eiten 
unter ben Shtijlen entfianben, bie (ich einanber bid auf^ Slut haften 
unb perfolgten; unter anbern eine, bie (Ich Xobedläugner nennten, 


'.oogle 


Digiü- 


388 


^eittfe^ SStertcr 35anl>. 


unb staubten, baf bie iHatuc ein ewtser üuett uon £eben, unb ber 
trieb alle^ ©afepnö Sreube fcp; beten 5)?einunsen mit bet 2ebre 
^abomebst in tx>efent(id)en fünften fibereinf<imen. 3u biefet hielten 
ftcb bie ebetflen unb reicbf?en ^ünslinse unb Srauenjimmet; unb 
heften am erflen unter feiner ^errfchaft Schuh. 

€in ^elb au^ ihnen, einer eon ihren Stnfuhrern, h<>^^ flfichten 
mäffen, biene bep ihnen, unb t>errichte feinen @runbf<!then semäf 
bie tapferften t h<»tcn. (rine SJJenge würbe biefem nachfolgen, wenn 
jie Sicherheit für ihre iperfonen, unb ihr Sigenthum wüften. Ser 
grofe Sortheil für fein iXeich babep wdre augenfcheinlich; auferbem 
bfirften wohl wenige 0J7ufe(männer an ^euer im 0efecht gegen bie 
fogenannten jDrthobo^cen ihnen gleich fommen. 

31m u rat h wollte ben Slrbinghcllo fehen. 
tiefer trat auf in mdnnlici;er 2!ugenb unb S^ünheit, tühn, atS ob 
er felb|l ein Sultan wdre, unb gefdüig, wie oor einer Semirami^. 
Sie fprochen üleugriechifch mit einanber, unb Slmurath blieb Pon 
ihm bezaubert; fie waren fchier pon gleichem Sllter, unb 31rbinghcUo 
fchmeichclte lieblich unb mdchtig feiner geheimflen ©enfunghart 
Sic erhielten, wa^ fie wollten. 

Sltbingheüo fchricb gleich an © e m e t r i n , ben er bep feiner Schwdebe 
faßte. SOJenfeh, auch fefiefic (£h<»rafter, hat feinen ©rab Pon 
S^wdrmerep; bie reinfie SSernunft, fo wie bie geringfic 
feele, ihre €bbe unb ^luth unter bem ^cnb. Unb fanbte geheime 
fIchcreSBerber au^ nad; SJenebig, @cnua,5lorenimit flarfen Summen 
}u SXeifcgelbern. & fannte bie portreflichfie 3ugenb in allen biefen 
Stdbten; unb fein Sl^ame fchon allein war genug Verführung. 

©en neuen Frühling bewegte fich alle^ in ben lufiigen 3nfein. Sie 
befefiigten juerfi bie^dfen Pon ^aroS, unb machten befonber^ ben 


Digitized by Google 




S(rbindi)cUo, unb bif ^Ifidfeeliden 3 ttf<(n. 


389 


\ 

$ofen tnaufa, wo bie grA§tcn gtottcn ftc^n (icden, gaii| unfiber; 
winblicb. £)e m et r i fam batb mit Scbiff^tn »cU iuttden töpfern 
9Umern unb blä^enben ^ 6 mcrinnen in ben iouberifcb^n 0 esenben 
feiner @eburt an; unb ^ün({lem: Srcbitcften, Sbitbbauem, Gablern, 
duferft miboer^nfigt uorber über ihren Bebcn^wanbel; unb batte 
feinen 3Ib;ug mit munberbarer ^(ugbeit bewerffieUigt 
©ie brocbcn SRarmorin ben reichen ©dngen be^ SBerg 8 Äapreffo 
)u Xempeln, bffentiieben ^aUdfien, mit iSerfammtung^aUen; ba^ 
alte ^tben unter bem ^critleä febien micber auf;u(eben. Unb e^ 
lebte toirflicb unb oerfldrt auf. tRacb S^ertrag unb Uebereinfunfe 
mit bem SIrbingbeUo unb X)iagora^ prebigte Semetri erfl in^; 
geheim Slu^erwdbUen feine neue SKeligion; bie mebrfien anbem 
fielen b<^acb biefen halb bep, unb enb'.icb alle. £oIomei tbat 
ffiunber mit feiner ©d; 6 nbeit unb einfcbmcicbelnben 3 «nge. 9Bir 
»aren meifienö lauter unbefangne 3 ugenb. 

€in neued ^ a n t b e 0 n würbe b er Sß a tu r aufgefübrt ; e i n £e m pe( 
ber ©onne unb ben ©eftirnen; ein Xempet ber (Srbe; ein 
Xempel ber £uft, unb einer auf einem iSorgebirg in bie 
©ee bin tbronenb bem 93ater ÜfJeptun ; unb bann noch ein 
Sabprintb angelegt non Hebern unb ©icben {ur fünftigen 
fcbauerocllen 3?acb( für bem unbefannnten ©ottc. 

©er Xempel ber €rbe, ber Xempcl ber £uft, unb bag 2 abprintb 
f amen nad) 91 o p 0 1 ? ; ber Xempcl ber €rbe in ein ent jücfenbed IbaL 
aBdbrenb ber Heit batte ^iorbi mono ben grbpten Xbeil ibter ©üter 
;u ©elbe gemad;t, unb überrafebte mit einem {(einen 5taf?or unb 
einer {leinen i?elena ben glücflicben Slrbingbello; ftc warb oon ber 
t^oimbra begleitet, bie (teb mit £i(i unb ©ewalt (u 92eape( mit ibr 
einfebiffte, unb einer an^erle^nen ©ebaar. 
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SJieirter 95ant>. 


3 c^ (onnte €äci(ien nic^t (änscr toiberfic^en, i^rem 0 cam uno 
Xummer. ©ie fc^ien bifftltx nid;t tne^r, t>ie fte bcp ben gro^n 
©eenen i^ced hebend ivar; aber eben bie^ maef^te fie mir immer 
lieben^mürbijer. ?^acb bem Xobe meiner ©raut unb unfrer Steife 
glaubte man in SSenebig aUgemein be^ unferm vertrauten Umgänge, 
unb fetbfi i(>re i&räber unb €ltern, baf mir und halb vermd^ien 
mfirben. ©ie verfaufte unter aUerlep iSormanb i^re reiditlen 0 ütcr; 
mir fegelten, mie ju einer £u(Ireife, aud ber alten 3ieftben| bed 
(Kilid^n ^ar f ud nac^ 31 n f o n a ; fd)ifften und bort ein nat^ © m 9 r n a, 
unb (amen auc^ an. SBrlc^ ein Sfuftritt, 31rbing^Uo, fte unb ic^! fo 
f^t bie Stdube if)ten Sbeftarraufc^ noch in menig ^erjen ergoffen. 
3(Qed ging nac^ SBunfe^ ; nur ^u (vi a mar unglücfüc^. ©ie fluchtete 
onf einem ©cf^iffe 0 enuefer, bem man natf>fe 9 te. Sd (am be^ betu 
0 o(fo von !£arent }u einem mbrberli^^cn 0 efec^te, mo fte bie 
voDe £abung eined üOtörferd traf, unb in Xrümmern jerfleifc^te. 
Die jungen gelben fd^Iugen fic^ jeboc^ burcf>, unb langten an; unb 
brac()ten jugleicf^ bie 92ac9rid;t: Sucinbe fep }u Eiffabon, ver.' 
md^lt mit bem $(orio ©ranca, meld;en ber ^bnig ;um oberfien 
3(bmira( feiner ganzen ©c 9 iffa(>rt gemacht f>abe. 

©abriotto banb bem 3Irbingf>eUo nic^td auf, a(d er if>m ei^äblte, 
ein ^ortugieftfe^er ^rinj fep ber mofjre SSater von 2 utinben. Diefer 
mar vor (urjem auf ben Xt>ron gefiiegen, unb (ie^ nun bie iproven^ 
jalifcf^e $rucf)t feiner 2 iebe auffuc^en, meil er mit feiner 0 ema^(in 
ohne ^inber blieb. Unb £ucinbc (am fef^on vorl)er in ber flbfier« 
litf^en €infam(eit mieber }u ftc 9 von i()rer £eibenfd)aft, mo^r fte 
genug gebüft (>atte; unb lief il)ren mol)l gröftent^eild verfleUtett 
flBa^nfinn. ©ie marb mie im Sriumpf) mit einem prdd^tigen ©t^iff 
unter ©ebecfitng von anbern abgel>o^lt. Die 0rofen bed SKeic^d 
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iageu bcr ^immtifc^rn @c^£n()fi( ba(b )u " 

^cri tt>d(>Ue fein« «r|Ic £icb«. 

3^ce €f)c war dufrrf! g(ti(f(i(^; fte jeugten otel ©d()Re unb 
»on welchen jrnc bet Später {u ^dben bilbetr, unb biefc bie fOIutter 
burt^ i(>c unuerglcic^Iicbeä ^9fpie( ju frrfücben SSirtbfc^ftmRaeR, 
unb frommen, ^drUief^en unb feufc^en grauen. 

KrbingbeUon war ein anber Soo^ befd)ieben, eine anbre 0IfieffeeUg^ 

Uit, t»on manci>cr(e9 ©fürmen unb ©efabren burc^wfif^ 

3Ra}|uo(o brachte mit einem fiarfen Ztupp Siorentinera (Emilien 
noc^ in feine Sirme, unb er fuc je$f tO?abomeb im ^rabiefe 
bep (ebenbigem £eibe. 

^metri warb jum ^o^npriefier ber Statur oon aUen einmütig 
erwdblt SlrbingbcUo jum ^ricfler ber ©onne unb ber ©ejiirne; 
^agora^ }um ^rieflet bc^ ^ceti. ^torbimona ^ur iprieftenn ber 
€rbe; unb (EdeUia |ur ^riefierin ber £uft. €oimbra unb icb pflegten 
unb warteten ba^ £abprint^. 

Z)emetri unb SIrbing()e(Io unb Siorbimona festen ©efdnge auf au< 
bem 097ofe^, ^iob, ben (Pfalmen, bem ^obenlieb, unb bem gdttlicf^en 
^biger; unb au^ bem ^omer, bem ^lato, unb ben €f)dren ber 
tragifc^en !Dic(;fer, unb if>rer eignen ©egeiftrung im ^talidnife^n 
für flc^ unb bie anbern tpriefter unb (priefierinnen, unb bie ©e/ 
nteinbe; unb erfanben ^eilige ©cwdnber in d(^tcr alter 2lonif(^ 
6ra)ie unb ©cf)6nf)cit. Unb bie geperlicf^fciten ergriffen btp bem 
Steife für Slug unb Dl>r nocf> mit ben (larfen S3i(bern au^ wirflicfier 
SRatur ben ganzen (0?enfc^en, baf alle SReroen f^armonifc^ brd^nten 
wie ©aiten, »on SReiflern gefpidt, auf wo^Iflingenben ^nfhumenten. 
üüei leere ^ibelblenbwerl warb »erworfen, unb wir wanbelten in ■ 
lauter Seben. 
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^nfc< ®crfc. SJictt« SSanb. 


Darauf richteten toir unfrr @(aatöt>crfaf[un 9 ein nac^ 9iom unb 
6ric(^cn(anb; unb (lubierten fiei^id babcp bie iKcpubüf be^ HpEurg, 
be^ ^(ato, bie ipoütif be^ Slrifcotde^^ unb ben Surften uont ^act 
(^iaMU, um un^ vor biefem }u bewahren, ^latonä boppeitet 
S^firderfianb, tvo bie eine klaffe bie <£brenf!cüen ^aben, unb btr 
anbre ben S(cf erbau treiben foU, bermieben wir wei^fid;; bebieften 
aber bie 0emeinfcbaft ber ©fiter gegen ben 3(riflcteled. Der Raufen 
Uebel, ben wir baburd; terbannten/ war aUjugrof ; unb ber fd;arf# 
finnige ^rfifer aUer ju feiner 3cit bekannten Siepublifen fd^ien und 
bierin bie SiorurtbeUe ber (Erhebung nicht genug abgelegt |u haben. 
3n)Wircb<n fanb noch immer ^igentbum fiatf, ndmüd; öffentliche 
©etobnungen; unb febem blieb, wad er mit (ich brachte, bid and 
€nbe feiner Xage. 

Serner waren bie SBeiber nach ö«*«» erhabnen ©chfiter bed 0ofrated, 
jeboch auch nur gewifferma^en, gemeinfd;aft[ich, unb fo bie 3)idnner; 
bad ifl: jebed hatte uöUige Srcbhcit feiner ^erfon; unb aüe ©cwalt# 
tbdtigfeit würbe hart befiraft. Sfir gute Drbnung war babep wohl 
geforgt; 9^dnner unb SQeiber wohnten «on einanber abgefonbert. 
Den SBeibern unb £inbern fiberliefen wir ganj 32a po d , bie fd;önfie 
iperle aller 3nfeln, non ben SUten fd;on wegen ihrer gruchtbarfeit 
unb Eieblichfeit bad Keine ©i^ilien genannt. SSein, unb ihre 
grfichte haben an ^öfltichfeit ihred gleichen nicht auf bem weiten 
€rbboben. ©chabe nur, bap fleh jener nicht «erfuhren, nicht einmal 
auf bie ©ee bringen Idft, ohne foglei^ }u «erberben. Sßahrer 
Sleftar, bem Fimmel unentwenbbar! SlUed fchien für und, «on ber 
92atur felbfl, fd;on «orherbereitet Slapod hatte feinen ^afen für 
©chiffe, nur bie ißarfen ber IQerliebten fönnen anldnben: hingegen 
^arod beren ffinf, ntnbum einen immer fchöner ald ben anbern. 
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Sfic bic Su^cnb, beoor fte mannbar marb, ^aftc man noc^ anbre 
(rinric^tungcn getroffen. 

31u(^ bie !S3ciber (galten ©timmen bc^ ben aügemetnen @efd;tSften, 
unb mürben nicf)t a(^ biofe ©flaoinncn bebanbelt; boc^ nur jc^n 
pro Cent in S>rrg(cic^ mit ben Männern, ^iorbimona, bie um 
begreiflich allein, mer fann be^ !0icnfchen €f)Araftcr faffen? bem 
Slrbingbello treu blieb, ^atte bief burchgcfc^t; mir noch anbre^ 
Slmojoncnhafte für ihr ©efd;lfcht, baf fjc jum Sepfpicl auch ©chiffe 
auörüflcten, unb aufStreiferepen augüefcn. ©ic maren SJJitglicbet 
»om ©taat, obgleicl) bicfdjmdd)crn; unb ihnen blieb ba^ Siecht, gut 
ober nicht gut ju heifen, befonberd maö fie felbjt betraf. Uebrigen^ 
mar immer ber ^auptunterfd;ieb, baf bie ^dnner ermarben, unb 
fie beroahrten. 

©0 fdjmang bie £iebe in ollerh6d;fter Sreph^i *hfC 
beeiferte fid; fd;ön unb lieben<?mürbig ju fepn, unb fonnte fich meber 
auf ©elb unb ©ut, noch ^fl'd}t unb ©djulbigfeit oerlaffen. 93ai 
bie SBeoölferung betraf, mellten mir un^ in ber Jolge nach bem 
©partaner richten, non melchem bie erftaunte ^rieflerin ju ©elphi 
nicht mufte, ob fie ihn al^ ©terblid;en ober ©ott begrüben feilte; bie 
Äinber gehörten bem ©taate, unb ber Xob bünfte und bep meitem 
nicht bad größte ItebeL 

Äurj, mir oermieben alle bieUnbequemlid;!eiten,bie2Irifiotcled,unb 
;um Xheil fchon Slrifiophaned in feiner meiblichen fSolfdoerfamm; 
tung bep folchen Einrichtungen berfihi^cn. 

Um jeben tempel, auf SBergen unb Slnhöhcn, mit ben 3ludfi^ten 
ouf bie reijenben Snfeln umher, mar ein fd;öner ^apn gepfanjt, be# 
fümmt noch «ußer ^efien jur Erziehung ber 2fugenb. Sieben an 
führte man nach unb nach ©pmnafien auf. SBir hielten bic Uebung 
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^einfr4 9Becfe. S3icTteT 


M Xövpni für Oie ^auptfac^e, welcher alsOenit Oie SilOusg Oe^ 
0eif!e^ Ourc^ ^tvecfvoUen Unterricht unO im UniganBe (eicht ttadff 
folgt. S(Ue XugenOen unO ^ünfle mfijTcn (ich aUcmal noch Oem 
gegentodrtigen €taate richten, wenn wirfen unO (Rügen bringen 
foden; oOer fiberhoupt, jeOe XugcnO nach (perfon. 

(Binnen wenig 3<>h<^tn hatten wir fchon a((e Spf(aOen im 93efig, 
nnO (iarfen Sinfiuf auf 0cm fefien 2an0e. S5cp Oen ©riechen, fafi 
OurchgehenO^ htitern 6innc^, rotteten wir in gefedfchaftlichen 0e; 
fprdchen ba(0 Oen Aberglauben au^, unO oerfchaften ihren ©eifi(ichen 
auf anfldnOigre ((Beife Unterhalt. Die Xurfen, Oie (ich um ung, 
mitten im ((Reer, wenig befümmerten, liefen wir in Oer 9Reinung, 
Oie »erfchieOnen Xempe( fcpen nur für »erfchieOne chtifUiche ^eü 
(igen; a(g für Oen ^eiligen Oe^ (ffiaffer, Oec Süfte. Uebet^ 

haupt herrfchte über Oiefcn (punft, Oie $ortpf(an}ung, unO anOre bep 
und unechirte Scrfchwiegenheit; wir fchiencn Ourchoud ein OcOen 
Oiefec XugenO. Auf allen ^all hitittn wir und Oed €chuged oom 
Gultan für oerfichert. 

9Bir machten und Oie gefellfchaftlich^niBürOen fo leicht wie mdglich 
pt ertragen, unO genoffen alle 2Bonne Oiefed hebend unter Oem 
milOen ^immeldflrich bet> Oen erfpcief liehen unO allgemein beliebten 
©efehen; unO Oad ©anje fügte fich immer (cbenOigec jufammen, 
nnO wuchd ^ur reifen 0chdnheit Ourd; neue auderwdhite Antdmm; 
finge, worunter fich fchdu|ie unO htl^enmüthigfle ©riechifi^ 
3ugenO aud bepOerle^ ©efchiccht befanO, Oie wir mit ©chutfomfeit 
in unfern ©ch<imni(fen einweihten. Äriegerifche ©^iffahrt, unO 
^nOlung iwifchen^lcinaften, Oem fd}wac}en(D7cec unO Oen wefUithen 
SdnOan, unO hdchfle grephfit/ fß^e'd (Ergdpen, unO frohe ©efchdftig^ 
feit im Innern, darauf jweefte alied ; durch jene erhielten wir Sicher# 
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und verdienten und durc^ depdeä gewannen wir 

0flat>en und @(lavinnen und Uederfuf an allen l&equemli(i;feifen 
S3ep aller diefer @eeligleit glaud ic^ jedoch, da§ auf dem gan{en 
€rddoden fein andrer ^la$ war, wo man ftc^ fo wenig vor dent 
Sode fc^eute. 

^eden Srä^ling war allgemeine Serfammlung, worin wir die 
ndt^igen neuen €inrid>tungen oder Dlddnderungen för datf ganje 
3a^r trafen; fle wurde mit fepetlicl^en Spielen und Sufidarfeiten 
defc^lojfen. 

5tur|, wir famen dep einander, fo oerftdieden aued maneder vorder 
daedte, in folgenden Srunddegrifen üderein: Xraft |u geniefen, oder 
welcde^ einerlei ij?, ®edfirfnif, gidt jedem Dinge fein SXecdt; und 
Stdrfe und 2)erfiand, 0tdcf und ©cddndeit den i&eftd. Deswegen 
i(! der Stand der Statur ein Stand deö ^riege^. 

X>ai 3nterefie aller, die fied in eine ©efeUfcdaft vereinigen, dildef 
darauf Ordnung, fiiftrt 0efe$e, und innerlicden frieden; alled riddtet 
^cd dabep, wie dep jedem andern lebendigen ©anjen, immer na<d 
den Umfidnden. 

Der befie Staat ifl, wo alle vollfommne ^enfed^nund i&firgerftnd; 
und diefem folgt, wo die medrfien ei find, ^ier wird fein iRero 
gedeiden! Derjenige 9)}enfcd und ißfirger if! voUfommen, welcdrr 
feine und feinet Staate Sieedte fennt und au^äbt 
3ede^ dnt für^ erfie da^ i&edärfnif ;u effen, }u trinfen, mit j^teidung 
und ^odnung fted ;u fedü^en und ;u fitd^t^n, die SBadrdeit von dem 
Slotdwendigen einjufeden, und wenn eä mannbar i(i, da^ der Siebe 
}u pflegen. iSermag ei niedt, fted diefe^ friedlicd }u verfedaffen: fo 
darf e^ da;u die äuferjien 9)?ittel braueden; denn odne daffelbe er; . 
d^lt ei weder fied, notd fein ©efcdlecdt 
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SBfrfc. Siertft S5anb. 


9(uf gleiche SBetfc gc(>( eg ^miac^ mU bcn ^equmltc^feifcn ttsb 
$rcubfit bcg £cbfitg. (Ein armfr fcbwac^ @taat mag ft(^ 
crfTen rq^n begnfigcn; allein biefeg if{ ^uc ®Iäcffce(igfeit nic^t fjim 
Unglic^. !Der flarfc unb tapfre f>at |u me^rerm Siecht, eben metl er 
loeilre SBebßrfniffe bat. Dag befie 3n|^w»ment gebbtt bem beffen 
fDirtuofen; bag f6nig(icb(1e Stof bem mutbigfien unb geäbteflen 
IBereiter. 2anb für Xbemijfofleffe unb ©cipionen, für ^rapiteleffe 
unb J^ora^e (einen 0}ibncben unb l&arbaren. 

SBirflicbe (nicht blof eingebilbete unb erträumte) 0(fic(fee(igfeit be; 
(lebt aQejeit in einem unjertrennlicben ^rep: in 5traft ju geniefen, 
0egenf(anb, unb 0enuf. Stegierung unb ^r$iebung foQ jebeg pcr^ 
febaffen, perfWrfen unb perfebönem. 

•Der Ärieg richtet gräuliche SScrwüfhingen an, ei if! »abr; bringt 
aber auch bie »obItbätig|?en grüebte bc«)or. €r gleicht bem <l\ef 
mente beg geuerg. di i(i niebtg, wag ben «Sicnfdjen fo ^ur fSoOf 
fommenbeit treibt, beren er fähig i|i £>ag golbne 3abrbunbert ber 
0riecben (am nach ben 0cblad}ten gegen bie Werfer. S>ai golbne 
3abrbunbert ber 3iömer war mitten unter ihren Sürgertriegen, unb 
»br 0cif! fing an ju crfcblafen bep bem langen grieben unter 
Sluguflen. gloreni ragt in ben neuern Seiten beroor bep innerlichem 
Xumult unb 3lufrubr. 

Die hbehfie iZBeigbeit ber @cb6pfung ifi Pielleicbt, baf alleg in ber 
Statur feine geinbe bat; bief regt bag 2eben auf! ©terben, i(l nur 
ein febeinbareg ^ufbbren, unb (6mmt bepm 0an;en wenig in S5ef 
traebtung. SlUeg, wag atbmet, unb wenn eg auch EReflor wirb, ifi 
obnebief in einer (urjen Sleibe oon Xagen nid;t mehr baffelbe. 

9(ub unb griebe ifl ein b^nrlid^er ©tanb {u geniefen unb ficb in 
fammeln; aber ber ^enfeh, ohne gereift ju werben, träge, perfinft 



9frl)in9^>eüo, uni» öie gliicffceligen 


397 


Dabcp in Untb^Stigtcit. 93cfTer, baf immer ettva^ tm ij!, i^n auö 
feinem Si^Iummer meeft. ÜEßir foUen einander betriegen, meil fein 
f)Ä(>er ©efcbbpf eö fann. 

ba^ gan^e menfd;(icbe 0efd^(ecbt betrift, bureb ^eere unb 0e/ 
birge unb ^(ima, burd; @itten unb ©prad;en abgefonbert, welcher 
^opf wiU e^ in Drbnung bringen? £)ie Statur fc^eint ewig wie ein 
5^inb in ba^ 03?annigfaltige Perliebt, unb wiU ju jeber Seit befwegen 
runb um bie Srbfugel ©tptben, ^erfer, Sitten unb ©partn. 

befonbre 0ei)eimnif unfrer ©taatöperfoffung, welcbei nur 
benen anpertraut warb, bie t»urc^ ^elbentbaten unb großen 
. SSerflanb au^gejeiebnet Rotten, befianb barin: ber ganzen Stegierung 
ber Xürfen in biefem beitern jCiima ein (Enbe ju machen, unb bie 
^enfebbeit wieber |u ihrer SBürbe erbeben. £>ocb pereitelte bief 
nach feeligem Scitraum ba^ unerbittliche ©ebidfoL 
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^itifc^er S(nf)ang* 

„SJtbing^KÜo" ijl eine gruc^t »on ^cinfcÄ italiänifi^er Steife 
in t>en 3 flf>rcn 1780—1783. 5 Bie biefe Der träum feiner ^ugenD, 
Die ©ei>nfucf;t feiner ©üffclDorfcr 3 a()re »ar, fo tlingt ouc^ f^on 
Der förunDaccorD beä Stomanä, Die gluckt nac^ ben „dlucffelisen 
Sinfeln" frfi^ in ^einfeö SBriefen on. 3 Ioc^ al^ Erfurter ©tubent 
fc^reibt er am 23. 3 iusu(i 1771 an @(eim: „iSieUeiebt fan ic^ mi^ 
auf meiner Steife ju einer (Kolonie gefeUen, bie ein f^öne^ £anb in 
einem glüffeeligen Älimo auffudjen will! e^ mit i(>r finben, bie 
SRatur in iljm wrfdjÄncrn, cä ju einem alten lempel ber ©rajieo 
madjen, unb l>ier leben unb (terben." Unb »ieber am 2, 3 uni 1772 
au^ (Erlangen, alö er in 5 Bien eine ©teile fudjt: „©oUte alle# 
SRad^fragen nidjt^ frud)ten, fo will idb mid), wie mein i?err Sotlege 
^touffeau auf^ Stoten f^rciben legen, foUte auc^ biefeä nid)t er; 
fprie^lic^ fepn, fo reif id) nach (pabua unb ftubiere bafelbf! im 
Stamen aller teutfdjen unb la§e mir üuartier unb Äo|! unb ©elb 
unb vi/io piccolo unb vino santo geben, reife mit ©elegenbeit na^ 
3 tom unb fet>e ben SBinfelmannifcben DlpoUo unb Saofoon, unb 
nad) SJcapel unb böre bie ©prenen fingen, unb febiffe bep 5 )ta(ta 
»orbep nach 2ampebufa; unb wenn noch griebe mit ben Herren 
iflrfen wirb, fo mach’ i^ bisweilen fleine htßreifen Darauf in bie 
3« fein be^ Slrdbipelagu^, unb lebe »ic bie öiöttcr im Fimmel, »ie 
bie alten ©rieepen auf €rben." Slrbingbcllo trägt alfo Söge Pom 
iungen ©iebter felbfi. 

21 W ibm im .^erbji 1780 bie ©rffillung feinet beifen 9 Q 3 unfcbe< 
minfte, fafte ^einfe al^balb ben ^!an ju einem iKoman, beifen 
©ebauplap 3(nlifn unb baP mittelUSnbifcbe SKeer fein follte. Stoeb 
auf ber ^eife bureb bie ©^mei{ unb Oberitalien entwirft et 
folgenbee' ©öbema, bag fid; im 32. $eft feineP Stad;la|Ted auf 
^latf 128 a erhalten bot: 
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‘ilßeib unb Unfdbulb:*) 

dnf 



CcdMMnn uiiD ä'lJiiitiK 9lfritrrunbin ä)iu|if Ü^crmbrung 


I 


<piatonjf(^c £ie6e 9db anb (9ot 

3* 


I. 

2(n bcn Sltpen Die 3(alien übcrfebn. 5Batt> unb X^al. 3wc9 aß« 
©d)(Sfer. 6o^n unb lodjter. Sagbfdjlog. ^tinj grcunb cine^ 
SDiattbcfcr^/*) 3aflb. Siccirrung. Slbcnbma^l. Xodjtct ©o^n. 
^rin|. ©o^n na$ ^aUa. (Entiaufung bec Xoc^ter. 


3. 

3n 3tati«n «in ©ec am 93?ccte. 


Der €infritt in 3ta(icn bracf)(c ben ^lan ju weiterer Sntwicflung. 
3lm a6.3anuar 1781 fdjrcibt jQeinfc auö Senebig an 5«*$ 3acobi: 
„3« meinem ^erjen i|i feft bcfdjloiTen unb gcn)i§, wenn nidjt eine 
©cudje ober ©d)tfral torber meine 3ugenb raorbet, baf id) nach 
©ried;enlanb unb 5Cleinafien reife. 3cb l>in überjcugt, alö »011 
meiner ^p(ten$, ba§ man loebcr italidnifcbe 9?7uftf, noc^ ^oefte, 
nod) SDJab'.erep (wie id> anberwtSrfö bartbun werbe) »oUfommen . 
ober richtig oeefiebn unb genießen fann, ohne in 3talien gelebt |u 


•) 3uf(l; SBeib «ine ©«f'ti'Me." 

•*) «Sreunb «inei SWaltötfer»" fpäterer SufoQ. 
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()übcn; un& eben fo i|t£j mit gric^ifc^icr Sunft. 3c^ finbc bie§, 
mict) immer auf unb bauen getrieben i>at, |cet alle Zage in ber 3 (n; 
fc^auung unb SBirflidjfcit n>at)r. £'ie ölten 5 ?elben unb 0 cbenen 
unb 2Beifen unb Äüuftler (tnb geftorben: aber bie Statur lebt noch." 
Unb im Sinfc^luf on feine 6ecfal)rt eon ?P?arfciUe nach 0 enua fährt 
er fort: „S 3 on ber unabfehbaren Xiefe be^ unermeßlichen (£lementrf, 
unb ber fc(jroffen jpclbenform feiner heran ;iebenben 5 Bogen, unb bem 
Slufgang beö 50 ^orgenftern^ unb ber 6onnc blinfenb f)tü unb »on 
frifchen 0trahlcn trdufelnb auä ber Jlntb hw»or in ben buttern 
SJether — unb ben flammcnben Äronen ber €cealpen in ihrem 
Untergänge — »on ben Slusftchten unb »Stürmen bep SRi^n, ©a»ono 
unb Öenua — mag i^ je^t nichts fagen; ©ie follcn meine 
heiligen ©efühlc einmal onberi>n>o finben. 5 Sie befeufj 
ich bie 3ahre meiner 5«3fnb, »0 ich nichts »on biefem ewigen 
£eben fo(ten burftc! Sant bem gütigen ipimmcl, baf ich enbtich 
einmal in ba^ füHenbftc 5?ciligthum ber DRatur hinein fam!" 

Sßon biefer ©chilberung beeS ligurifchen 9 )iecre^ i(! nur Sinige^ in 
ben SlrbinghcUo übergegangen (»gl. bie ©ecraubersSoifobe, oben 
©. 90, 92—94, 99 ff.) unb überhaupt »on ijeinfe^ 5 ?inrcife nach 
Siom wenig an Sluf^eichnungcn erhalten, oußer brei furjen 9 Ratur# 
fchilberungen ou^ iioorno »om ?luguft 1781 (im 9 Racbla§heft 14), 
23 cfchrcibungen »on 9 lntifen in 23 enebig unb einigen 5 l»hori^men, 
bie ber achte Sanb unfrer ülu^gabe mit ben übrigen nach Waterien 
georbnet bringen wirb. (Sine Sluönahme machen folgenbe Slufjeidb# 
nungen auö §loren( »om 3 uli 1781 (im 3 RachIaßhcft 32, SBlaft 
163 — 167), bie im ^rbingheUo (oben ©. 347 — 351) mit fpäteren 
iRotijen »on ber 9 vücfreife contaminirt ftnb: 


„ 23 cnug SÄebiceifchc; »or Korn gefehen ja h<J^«n- 

©rfcheinung eine^ überirrbifchen SSefen^, »on bem man nicht begreift, 
wo hertömt, benn e^ hat feine i'cibcn hienieben au^geflanben. 
2lUe^ ift jur SSollfommenhcit ungeffört an ihm geworben. 

©clbff ein 2llcibiabc^, ber fchönflc unb cbelffe Jüngling ber ©terb/ 
liehen, muß ftch »or ihm nieberwerfen, unb basi h»chftC/ wa^ er »er# 
langen fann, iff ein CDioment, nicht ipulbigung auf ein ganje^ 
Sehen. 

©chbnheit, jur Steife gebiehen unb gebet)h«nt>/ «och ungenoffen. 

IV. 
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f!c^ regetiDfle Scben wölbt ficb fanft in uncnblicben formen f}etf 
90V, unö mac^t eine entjücfcnDc ©anje. SlDel, för fid? befiebtnb» 
bUdt and Den füfen (uftfceligen Singen (ein fonneni)cifer S3(id non 
2iebedfüUe, brennenb füg, unD bod} jart, roicOleitar oDer^on|!antia), 
flammt wie ein 0trai)l Die 0tirn t)trab, unb fcfiwebt auf bem 
^unbe, bet wie eine frifebe jtnofpe aufgebt. 

5Bie ber lebenbige ©eift aud jeber SOiuefel unb jebem ©lieb bertjor# 
tritt unb f(bwiUt, unb bod) fanft, giebt ibr bie 3ud^itbfüUe 
ohne fiberldfcige gleifcbbeit; unb ift baä äcl)t grieebifebe. 

^ad eigentliche ^eiblt^e fann $um ©enug nicht appetitiieber fepn: 
bet Unterleib pon ben Sienben unb ^?üften bid ju ben 0cbcnfeln. 
©ad Äöpfd;cn febeint wirfltd; ju bem poUen Äern Pon Unterleib, unb 
^intern, unb Dvücten unb ben S3rüflen ju tlein $u fcpn, unb ber 
^ald ein wenig }u lang unb $u ilarf. 

©er Äopf ifi fa|f opal. ©ic 0tirn runbet ftcb bogenförmig, unb 
tduft an ben 0cbläfen fcbrdg ab. ©ie ^aden ftnb breitlicb. ©ad 
S?aat liebt ficb weUiebt fa|l überd ganje Obr, wo nur bad ^ör; 
lö^etcben b<^taudgudt, in ben Suaden. (iOon ber linfen 0eite) ©ad 
Äinn ifl rünblicb, mit einem ©rübeben eingeorüdt, unb gebt brrbor. 
®tol| unb ©üte unb 3ärtlicbfeit lebt in ben £ippen. 

Äeine anbre SRajion brüdt fo lebenbig bad 2eben aud wie bie ©rie# 
eben, unb boeb flill, nur poU reger Seele. 

©er ^ald ift in feiner fürieften Sänge fo lang wie Pon bem ^inn 
bid |ur Stirn.*) 

©ie SRafe bat einen breiten febarfen Siüden pon ber Stirn, wo ein 
faum merflicber Sinbug bftab blißt, bid and €nbc. Sie ifl eher 
fpi^ig, ald gerab abgefebnitten. ©ie 3?afenlöcber ftnb luftig unb 
woblgetbeilt. ©er breite Streif ber Oberlippe jiebt ftcb öabur^ 
tritt in bie SRafenbreite ein. 

©ie Slugenwölbung liegt febön audgeböblt in ben S^adenfnoeben. 
©ad ©eftebt ifl überhaupt bep weitem nicht fo PÖUig nach Proportion 
wie Seib unb Unterleib, ©ie diunbung |iebt ftcb gletcb Pon ber D^afe 
an |um Opal ein nad) ben Obren |u. 

©ie 50iitfe bed Oberlcibd i|t fräftig, unb gar nicht bfinn, parifer 
febön. ©ie Scbenfel unb Slrfcbbaden ftnb fo recht banbfüllig, jur 
5ßotluf{ reif, unb ein iBräutigamdbiffen. ©ie Scbenfel (feigen wie 


*)lDamacb gedricben: „roo ein foum merflicber Stnbug b«ro6blibt, bie aneSnbe." 
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@du(en ^crnie^er, aufier fte bcn Stngang bet £u|i mil einem 
torten 25ruct »erbergen. 

Ser S3aud) bat jtvep jarte €int«dlbungen unb bie 6<bnam tritt bn/ 
t>or auf unb hinein mie febarf abgefebnitten. 

Ser iHabd ifi gcrab in ber 5Ritte swif^en SSrujl 3i§ unb Oefnnng 
ober €nbe ber 6cbaam unb gebt tief ein. 

Sie öcbultern finb »6llig fo breit »ic bie ^üften, unb treten noch 
barüber hinauf. 6ie bangen fonft 00 m ^?alö herunter gefenft 
Sic SSaben finb firaf, unb »olt bi^ in bie ilniefeblc, unb febweifen 
gar nicht au^. 

Sa^ Köpfchen ifi toirfficb }u Hein |u bem Seibe. 

Dfu^ bem ganzen fpriebt fungfräulicber Srnf! unb 0to(|, unb gar 
nichts lorfenbe^. 

3nbcgri|f pon böebfitt SBeiblicber Eeibeefiorfe ohne ©pröbigfeit unb 
£oden. 

€in SSJeib, ba^ äbnlicbc Süge batte, würbe, wenn fie ficb »erbeuratbeu 
müfite, au^ ber 6be eine ^tbenienfifebe Semofratie machen. 

©ie btieft auf, wie eine ^ugenbgöttin ton ben ebelfien angebetet, 
unb ficht, waö giebt, au^ bem Sabe, wo fie in ben Sweigen etwai 
»on fern raufeben ober ficb regen fyitte. Sie ©teUung ifi aüer# 
natüriiebfi. 

Safi ficb £ai^ fo entfleiben fonnte oor bem SlpeUe^, ifi fein em 
pfunben; man mu§ aber ben SlpeUe^ binbenfen, wo fie mit bem 
©efiebt binfibaut, nicht oor fie.*) 


iSenu^ Sijian^ barüber. 


Sine reijenbe junge SSenejiancrin ton fiebjcbn bi^ acbtjebn fahren 
mit febmaebfenbem 2?Iid, bereit bingeiagert, ®oüufi ju geben unb 
iü nehmen, bie anfiatt bie fpanb oerpbaiten febon bamit bie fieebenbe 
unb brennenbe ©ü§igfeit ber ibegierbe wie abfüblt, unb mit ben 
lorten gingcefpi^cn bie regfamfien gefübligfien 3icroen beö b^ebPen 
lebend berührt. 


SSejaubernbe S5epfcbtäfcrin unb nicht ©riechen SSenu^; SBoHufi unb 
nicht £iebe; Äörper unb nicht ©eifi unb ©ecle. 

3bre gorm macht einen fiarfen Unterfebieb oon ber ©riechifeben. 


*) Darnach geflrichen: „Srfie Slhnbung." 
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!{Bie ^a^ £eben f!(b in bicfer in allen SJiu^feln regt unb fanft beroor; 
quillt unD l>trtortritt: unb bep brr iSettepanifeben alle^ nur eine 
ao^gcbrbnte $orm tt't! lUber e^ iit febier nicht tnöglicp, ein einfebmeü 
(beinber unb ergebenber unb füt verlangenber &eftcbt ju (eben. 


Die JRinger.*) 

Der febönfie 9 J?oment eine^ jRingfüicW. Jann feine au^erlefenere 
Stellung geben. Die SKuifeln jeigen fiärfer , baä i|t, angeffrengter 
ibr 8cben, unb boeb nicht febrof unb gemalttbätig. ' 3 lu^ einem Stücf 
Marmor. 


Slpollino. 

Der Slu^brucf i|t febön; er empfinbet in ftcb, unb finnt in Stille, 
boeb febeint mir ber ilörper ein menig ju ^rt, unb bot nicht genug 
S)?anni(bfoltigfeit ber ^orm. Sonfi ift eö ber fchönfte fcblanfc(te 
leicbtefie ^nabenförper. Der ipmtcre unb bie Qßabcn finb allein 
etma^ obUtg. 

€r|ie Slbnbung non fügem geiftigen iOerlangen in Ungewigbtif# unb 
boeb niit bem entjücfenb|lcn i&Utf ber biebe. 

Siebe nun Dieife {urücf 
bureb Siorenj über oUe." 


€ine §Glle non 33 orarbeiten jum ^rbingbcllo enthalten bagegen bie 
iÜotiibefte unb Xagebücber ipemfe^ auö iXom unb oon ber IKucfrcifc 
nach Dcutfcblanb; ftatt fie bitt einzeln m einem fritifeben i 2 lpparat 
)u »erjciteln, »erben jic im Itebenten (t>gl. vil, 35) f.) unb achten 
Sbanbe im 3 ufammenbang abgebrueft, um fo unter Sicrmeifung auf 
bie entfpreebenben Stellen im jjvoman Öelegcnbeit ^ur Sergleicbung 
ju bieten. 3 ?ur einige allgemeine Setraebtungen über 9 iom unb bte 
eigentlichen ^Oiotiojlubien, bie fich in feinen anbern Sufnntmenbang 
einorbnen lajfen, feien hier mitgetbeilf. finb junächfi folgcnbe 
Sßotijen in bem 10, D^adblagbeft (auö Dvom; 1783— 83), SSlatt 69: 
^licf auf 9 iom 00m Capitol au^ (ogL Sirbingbello S. 165) 
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„®er (tc 6 eine 3öee »on tser 9i6niifc^)cn ©ogenö macfien »iH, mu§ 
fte an einem §rü^Ung^morgcn o!)er Slbcnb auf bem X^urm t>om 
Capitol fc^cn. 2 Bcit, Reiter, gro§, ein cntjücfcnb ©tücf 53?clt $u ^>an# 
bcln unb »icber auöjurul)cn ifi fic ; «Schöne $üget, frud[)tbare §läd^en, 
eine ferne j?ette fübl ©cbürg, unb ba^ unerme§lic^)e S 0 ?ccr in ber 
3^d^c }um leicbtcn Sluöfiug in aUc 3^ajionen. Unb wie (tolj unb 
föniglicf} nun Diom in ber 9)iitte liegt auf feinen freunblic^en man# 
nic^falttgcn i?öl)cn an ber Sc^langcnwinbung beö Xpberftrom^ atf 
ftarf antiebenber SSereinigung^punft! 3^*3^ >nir eine anbre Stabt 
in ber llBclt, im btrrlicbcn <£uropa, pon mo au^ man eß unb Slfrifa 
unb 2 i|ien fo bequem beberrfeben fönne! (lä blcibtbabc^, mit einem 
5Bort, £uft unb £anb maebt ben ipauptunterfebieb Pom Sdenfeben; 
al^bcnn fömmt 3 “fatt bie Äette ber $egebenbettcn, SReubeit 
unb ülblebung; SlUcei gebt im ^rei^, unb Xaumcl, unb bie Semegung 
läuft immer fort. Sasi 9iab be^©lürf^ tft nicht übel erfonnen; halb 
oben halb unten — " 

S'er S3lid auf Diom Pom SSclpebere au^ gefeben (Slrbingbello Seite 
312) i|t jufaramengefebt au^ jroei DJotijen im 3dacbla^btft 18 ; bie 
erfte (23latt 89 ) lautet (larf abroeidjenb: 

„trsl ift feine anbre Defnung, als Pom pontinifeben Sumpfe, unb »0 
ber Scivocco betf^mmt. 5DaS ibol smifeben bem iJ)incio, 93ati# 
cano unb Monte Mario biS Aqua cetosa i|t ein reijenbcr ©arten 
poU ^einmaebS unb ©emüfpflanjen unb ^ruebtbäumen mit fletnen 
Raufern, mobureb ficb bie Xpber tpinbet. X)er Monte Pincio macht 
ein feboneS grüncS Xbeatcr mit ben 33illen Borghese, Medici unb 
Ludovisi, unb hinten furchen ficb wie Pon Xitanen jurcebt gelegt 
bie ©ebürge Pon Xiooli unb bem Sabinerlanbe, unb reebtS bie 
SCefte ber unterirbifeben üluSbrücbe. ®ic Stabt liegt (tiU ba wie 
ein frieblicb befebeiben Ueberbleibfel pcn ber ^errf^aft ber 2Belt, 
unb ifi frob, ba§ fic noch ba ift, mic ein junger 3 »ti 9 t>ner 
uralten S3aumrinbe, beren Stamm langfi mar, unb meifienS 
pcrfault ift." 

2)ic jtpcite, nur eine Slbweicbung entbaltenb, fiebt auf S5laft 49 **: 
„3dan fiebt fo ben Slufentbalt pon fö§cn ©efebßpfen por ficb, mit 
benen man auf allen Seiten ba unb bort in bie ©ebärge, um allein 
ju fei;n, binauS flüchten fönnte." 

^ierber geboren ferner folgenbe SOiotipfrubien im 10 . Slacbla^beft» 
^latt 108 — HO, bie gleichfalls einer frühen gaffung beS SiomanS 
anjugebören febeinen: 
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I. 

„Straften j^eftig, eoH un& 0innIicfcfeit im ®?oment, (un? 
»orbtreitet;) »oU 23crf?an& unö llcbcrlegnng bep fernen 3mcden, 
unb unfibcrroinölicber geftigfeit bei) ber 2lu^füi)rung. (Sraufam 
ober befcfiänenb gegen aUe^, unter i{)m tf{, unb cbc( unb gut 
unb bttiooll gegen feinet 0(eicf)en. 

SlUe Kräfte ^ aUeg fc^öne £eben in ber iRatur ju fofien unb ft^ 
baran ju fättigen, ifi wa^ ibn treibt. S51o§ bärgeriiebe^ SSerbältnif 
unb tobte 0ewof)ni)eit fein i)a§. 

9Jon Äinbf)eit an big jur erften 3ugenb prägen ficb bie DberfWc^cn 
unb S&über oon aUen möglichen Dingen ber D^atur in ihm ein; er 
lernt alleä fennen. ^(g 3>ingiing unb 0D'ann genieft erg unb nach 
bem @enu§ macht erg nach. 

Die bilbenben j^finfie famen ihm alle im SInfang gleich u(g etmag 
iobteg »or, bag fich nicht regt unb bewegt, aber er fanb cg hoch 
teijenber, alg äße anbre 5lrt oon S5efchäftigung im bürgerlichen 
{eben, ben (ebenbigften fpunft oon einer 0ache fo feitjunageln, unb 
ein ©pmbol ber ganjen ^Begebenheit für fein 0ebächtniö, feine 
innerung ju hoben. 

gür bie £iebe war ihm bie S5Übhauerfunrt unenbli^ intereffanter 
alg SKahlerep; für 0efellfchaft, £aune, Äurjtoeile, irrgöhlichfeit bie 
S)?ahlerep. 3m hinter unb böfem 52Better ftubierte er bie ©oufunft. 
Sßg er an einjelnen Dingen jtch genug gefättigt, würbe er ein 
®chlemmer, unb woßte oicl auf einmal. Daher fein Xrieb ju herr# 
fchen unb (u befehlen. <£nblich auch baoon mübe, alleg bei;fammen, 
Äunfl, 0enuf, unb .^errfchaft. €r|ieg wag ein 9J?enfch fein fann. 
SBenn er feinen 3»ecf erreidbt hatte, (ie§ er (ich burd) nichtg wiebet 
in bie felbe ^anblung einfiechten; er hielt bie§ für Sebengoerlufl, unb 
gieng nach neuem aug. <£r ermorbete bie Opfer feineg ©enujfcg 
graufam, »enng nicht anberg alg mit Xob oor (ich gehen fonnte. 
SBahrheit, eine 0ache recht fennen ju lernen, feine erfie (Brjichung. 
@ein £ehrmei(ier befam ihn mit (£ffen unb £rinfcn fo bran, unb 
foppte ihn; hernach lernt er unterfuchen. 6o mit iBrettern über 
SBaffer, bie brachen; jponig wo SBienen Üechen; SJIofcn mit Dornen. 
6eine 6achen weggeftohlen; u. f. w. Daburch wurb er aufmerffam, 
unb lernte aßeg recht gewih fennen. 

?0?athematif babep.*) 

'* ) Solgenbe fpöKr hiniugefchrieben. 


Digitized by Google 



Äritifc^er 3 ln^)ang. 407 


5 Div*l gcirtbc; aber er wei§, baf jte i^n im 3 nnern ft^a^en mfijfeiu 
Sßicmanb fann ba gegen 2Baf>r|)eit. 2lber »on außen banbeit jeber 
nach feinem 3nteretfe, feinen £eibenfcbaften. 2lUe bie ftblecbten 
Äerl füblcn, baß ein großer Äerl über |te i|l; unb eben be^megen 
»erfolgen fie ibn, um ibn mit ftc^ gleich |u machen; unb ihr H< 
@en>iifen hot ben Xroft, er tanng »ertragen. 


3. 

Srjogen unter S^lumen unb £auben in 0ärten toährenb be^ jl^rieg^ 
in ber Stabt, befchaftigt mit »eiblichen 2 lrbeiten, jtiefen, nahen, 
firirfen, Seichnen nach Blumen, Singen, lefen. — 

Del Riso amica Venere. Briseide fanciulla di bella chioma e vaga 
acconcialura. 

Clemen dalle bianche braccia, diva intra le donne. 

Ella conobbe delle Dea II bellissimo (»llo e II vago petto amabile, 
e i divini occhi luccenti. 

La figlia di Giove Venere con il guardo acuto. 

Sloße^ öeföhl am ßeben ber Tftatur, wenig ©ewohnheit; bieß fejfett 
fie jufammen. 

Sch6ne iSrufi, fchönen 0 D 7 unb, fchöne Slugen, »olle Säften, unb einen 
leichten jarten guß; longe^ blonbe^ ^?aar, eine ^anb »eich gerunbet 
)ur Siebe. 

SJiutter eine heilige Slnna; fie ba^ jüngfle Äinb, »eit abflehenb eon 
ihrem SBruber unb eine gewiffe Scheu »or ihm hnt^enb. iöater ein 
anbrer S 5 attoni. 

Shnraftcr, leicht nach bem 50 ?oment; aber bie brennenb heißen @e# 
fühle her erjten Siebe bleiben mit ihrem SBefen tief ihr Sebenlang 
bereinigt. @ut unb graufam, mißtramfeh unb fchlau. £)ie {ärtlichfie 
?0iutter gegen ihr Äinb. 

9 BiU immer et»a^ frifche^ hohen, »erdnberlich »ie SRatur in bet 
Siebe. So balb fie einen ^enfehen burchau^ genoffen hot, »eg mit 
ihm. 3 lur ihre erfie Siebe herrfcht burch, ol^ ber füßefie SKeij." 


95 alb nach feiner iRücffehr nad; Dfiffelborf am 18. September 
178g »irb ^emfe bie in 3tolien gefammelten Sinbröefe |u »er# 
arbeiten begonnen hoben; am go. 3onuar 1784 fchreibt er an ©leim 
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flbrr Öen ©rud feiner römifc^en Keifebriefe im öcuffc(icn ?Oiufeum: 
»f3t^ gon^ anöre öeitalten aufjufiibrcn; aber fie jtnö »eber 

für i&riefe noeb i]!J 7 ufaum, unb baju gei)ören glüdlicbc Beiten." 

iRac^trdgÜcö ftcb in ^einfeä Ka(b(a§ Entwürfe unb 
mente früherer Raffungen geftinben, bie ficb teitlid? nicht genau 
fijriren laflen, aber nach innern unb äußern örönben in bie Bett 
nach ber italianifdbcn Keife ju feßcn |Tnb. Sie erfre ©ruppe, Ka^j 
taf heft 39 (2 0uartblätter), enthält eine 0fijie, S^rief; be^». Kapitel# 
überfebnften unb einen weiter au^gefübrten Entwurf, bie auf tag 
oben ^Seite 400 abgebruefte ^Schema „ffieib unb Unfehulb" jurüd# 
gehen, tugletch aber eine ganje Keihe Pcn ?0iotipen jur „^ilbegarb 
t)on ^ohenthal" in ftch fd)lie§cn. 3 n reiner 3 >riefform foUte hier 
in jwei SSßchern bie ©efchicijte pon bem fehweijerifeten görjterfohn 
^eibenblut unb feiner 3u9enbgeliebten 5 lbelheit cr5ählt werben, bie 
noch abenteuerli^en ^chirffalen aliJ < 5 orfar unb Dperufängerin ftch 
in Jonbon wieberfinben unb in ber 'gchweij eine utopifebe Kepublif 
grfinben, wie DlrbinghcUo unb giorbimona auf ben glüdfceligen 
3 nfeln. (Eine wichtige gigtir, ber 'Paflor Kubolph ^'-al, fehrt im 
^rbtnghello ('Seite 361, 376, 380) alsf „junger treuer »Schweijer", 
ein ®em^ jäger aue( sffiaüi^, wieber ; eine anbere ©e|lalt, ber Sflapett; 
hänbter KomaneUo ba $orli (eitet ju ben fpäteren Fragmenten Pon 
€efar S?orgio unb Slnton Drftno (unten (Seite 41 1) über. 

„Slbelheit 

unb 

^eibenhlut. 

Sie Pon einer Schaferep Ffottenhrunn in ben 3 Upen. 

(Er nicht weit bapon au^ ilßin felrieb. 

6ie Xcchter pou einem »Schäfer ^ann^*) FfP^ro^tnb. Unb 
er: «Sohn Pon einem görffcr Ulrich ^eibenhlut. 

Saflor JU iSinfelrieb Kubolph**) ^ül. 

Ser junge (Ebelmann (^luguft Pon ^ranbed. 

©ejfen ^ater 5 Diini|ier ju — 

t>tv €flapenhänbler Komanello ba F®tli an fein j£Beih €amiUa 

*) 9 la(h gefbrichnem : „Ä«fpor @(hn>e". **) Koch gejlrichntm : „0eif maitr". 
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tta^orli. 0ein 0pär^un^ ^aul. 2)er@m(fitöfc^reiberQ3ruinmer. 
Slmt ^irfc^atu 

Xürfin guUma. 


1 . 0fc(fbricf. 

а. ^oftor an Öen S)?ini(!er. 

5. ^ciöcnblut on 2It)cl^>cit. 

4. 50 iiniftcr an öcn ^afior. 

5. ^a|br an öcn CDJinifier. 

б. 2löeU)cit an i^rc 5 Kutter. 

7. ^au( an DiomaneHo öa 

8. ^omauello öa §or(i an €amiQa mit ^IffabeUa. 

9. Übelheit an ii)re Butter. 

10. ^cibenblut an 0tcp^an SangenmanteL 

11. Sin Slbcl^eit. 

12. on €amiUa. 


1. ^ulima an ^dbenblut 

2. Snlima an ^cibenMut. 

3. ^cibcnblut an ^ulimo. 

4. ^ulima an ^cibenblut. 

5. ^cibcnblut an Snünto. 

6. Swlinia an ^eibenbtuf. 

7. ^ bei beit an if>re ©cbwefier Slnna. 

8. ^äftor an Slbelbeit. Slnna an Slbel^eit |uglei(^. 

9. SÜbdbcit an ben ^afior. 

10. ipaftor an Slbclbeit. 

11. Slbclbcit an iPafior. 

12. SIbelbeit an ©abrieli. 
i^. SSalcntino an SIbelbeit. 

14. SIbelbeit an Sßalentino. 

15. SSalentino an SIbelbeit. 

16. Valentina an SIbelbeit 

17. SSalcntino an SIbelbeit 

18. SIbelbeit an SSalentino. 

19. ^u^nani an SIbelbeit 

20. ^belbeit an ^ugnani. 

21. SSalentino an SIbelbeit 

22. i&^olf non tupfen an SIbelbeit 


Digitized by Google 


410 


5 Berfe. SBürter 5 Banö. 


aj. Slöclbeit an 5 BoIf t>on 2 upfm. 

34. ^o(f pon tupfen an 3 lC>c({)eit pp. 

35. ^eiöenblut an Den ^af{or. 

36. 0aflor an ^eiDcnblut. 

37. SlDcI^eit an Den ißaftor. 

38. <paf{or an 2 lDc(()eit. 

39. 2 eonora pon 0 rünenf(etn an 2 (De(^ett. 
30, ?lDel^)eit an Den ^a(ior. 

91. ^aftoc an ^eiDcnb(ut. 

93. IpeiDenblut an Den ^aftor. 

99. — an 5 lDel^eit. 

94. ^De(()ett an Den '^affor. 

95. an j^eiDcnblut. 

96. 3 ulima an äiDel^ctt. 

37. ^etDenblut an 2 IDel(>eit. 

98. <pa|!or an 2 JDel(>eit. 

99. <£in SorD an ^Del(>eit. 


©ottlieb ^epDenbtut 
unD 

SlDel^eit ©ornbufd).*) 

©epDe lieben fub innig Pon 5 linDbeit an: 
werDen getrennt: 


^epDenMut fifiebtig. 
fbmmt 

nach 93 eneDig, 

trift einen iRittcr Pon ^alta, Der 
ibn (ieb gewinnt unD $u ft cb nimmt: 
lernt Piel bep ibm: gebt mit ibm 
|ur ©ee: wirD gefangen: unD 
©flape bep Dem 3 ^ep Pon Sllgicr 
felbfi. S)effen Xoebter perliebt fiep 
in ipn; er wirD SRenegat, erlangt 
Die bbebfien 6b«nficK«n, na^; 


SIDelbeit 

jliebt Pon felbfi aui Sßerjweife« 
lung. füBirD unterwegs in einem 
^alD in£cben^gefabr Pon einem 
gewiffen ^aolo gerettet, Der aber 
ein ©llapenbänDler ifl mit noch 
einem 35 ruDcr unD jwep ©epme# 
fiern. ©ie wirD pon Diefcn ju 
aller 5 ßoliufl mit Den fcpönflen 
9 JiäDd)en unD Suben erjogen. 
©ie bebält aber immer Piel Pon 


•) 3uerfl: „geperabenP"; Dafür naebträglid) am SXanDe: „^epDenblut unD 
'BrumffenDo". 
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^cm er 5ie©pantfc^e glotfc ju SKclancfeolic, unö gtcbf nie rec^t 
©runöe gerichtet, (>cprat^et fte. nac^. (5oü gcjwungcn t»cr£>en 

einem ÄarDinal if)re Jungfrau# 
fdiaft ju opfern, öann einem 
^'rinjen, lägt fief) auf feine SEBetfe 
^epbenblut unb Stbel^eit ;n>ingcn. QBirb enbiie^ pon S^df 
treffen einanber Denbiut felbft gerettet, »obep bie 

»ieber. ^trep Srüber umfommen. 

Sntjfidenb unb fd^recflicf) ^iberfebn für bepbe: bod) me^r für 
aibelbcit. (£inc D^eapel greift ^epbenbluten an, ©efee^t, 

Slbet^eit fäift in Dbnmat^t, unb erwacht trieber im ^afen ;u SKefilna. 
©abrieli nimmt fic auf; unterrichtet fie. 6ie wirb Dpernfangerin. 
SJbelheit erhält fich treu bei; oiel Verführungen. ^ei;benblut^ @e# 
mahlin ftirbt im Äinbbett. öeine Vcrtroeifelung. gremb. »ermaifl 
überall. J5er l|)aftor roirb abgefeßt. Dlbelheit »anft. SBirb roieber 
etmag fe|t. Versweifelt enblich auch, .^cnbenblut fbmmt at^ ©e# 
fanbter nach Sngellonb. Sibelheit i(l fchon in £onbon. ©ie fehen jlcfc 
bep einer Oper. Srfennen (tch- ©eben mit einanber burch. 3Racp 
ber ©chmeij »ieber. ©ie laufen alle ©üter um ihre ©chaferep unb 
biefe batu. 2iUe ihre £iebhaber jiehen nach, ©roger ©treit im 
Consistorio über bie ©ünbe »iber ben heilififn ®ci(t Srage 
bleibt unentfehieben. ©nbe. 
dharaftcr »on ©oftlieb ^epbenbluf. 
geine €mpfinblichfeit. Viel geucr. ©charffinn. Älugheif. 

3ur 3agb gewöhnt toon feinem Vater, nicht auö Sleigung; bann 
barau^ £u|! ba{u. 

©efchicflichfeit in ben mathematifchen SBijfenfchaften burch ^filfe 
feinet ipaftor^. £iebe ;ur SBoUuft bep ©chüchternheit unb Sartlich^ 
feit. €bel in allem, ©rogmüthig. Sapfer. £reu biö auf bie gegen# 
»artige Smpfinbung, beren ©tärfc fein Vorfap immer unterliegt. 
3»eifler in ber jRcligion, allein nie tollfommner, enbli^ Shrijl unb 
SO?ahomcbancr: »irflicper 5D?ahomebaner. 2lu^ enblich »anfenb 
»ieber barin, unb mm rechtfchaffencrer (£hri(f alö oorher; fo»ie 
3ohanne^ eö »ar. 2)urch ben ^aftor fann bie grögte SVirfung ge# 
than »erben. £r ift 3beal: »oran jich bag anbere fpiegeln follfe. 
©in ipaftor i(l ber »ichtigfee SOIann im menfehlichen £cben. Sllletf 
aber mug auf ber Sfatur fugen, ©r fennt alle^ gute unter feinen 
ipfarrfinbern, baper feine £tebe ;u jpepbenblufen unb 2lbelheiten. 
Von allem, »ag feinen praftifepen D^upeh hat, ifi er ein gefch»»rcner 
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$cint>. oon aUen ben t()eo(ogif(fien ^pißfin^igfciten. S)iefer 

f[a(?or »irö mir »iclc Sreuöe machen, iftn »al>rcö Äinb öcr SRatur, 
nicttö übertriebene^, nirgenbrco, fclbft in ber 6 f> 9 «nie, was^ fein 
©teefenpferb ift. ?(uf bic Icßf i|i er in ©efabr abgefe^t ju »erben, 
»eil er ^eibenbluten oertbeibigt, unb be»ei(l, ba| er feine ©finbe 
»über ben b^ilisen @ci|t begangen. ifi ebenfo gut, atö ge»if, 
baf er gewinnt.^' 


(Eine |»eitc ©ruppe pon Fragmenten im 9?acblafbcft 64 (S5latt 
21 — 24 ) jeigt ben 9?enai|Tance^jKoman, ber nunmehr inö Singue? 
cento perlegt i(l, in einer (Epifobe Pöllig au^gearbeitet unb auf einer 
bob«n ©tufe ftiliftifcbcr öurebbilbung. Siuep hier foüte, »ie eg 
fc^eint, bie SBriefform Üreng burebgefübrt »erben, al^ beren träger 
(Eefar 95orgia, Antonio Orftno unb ©tepban (lolonna auftreten. 
Sie ^?anblung fpielt ungefähr gleidijeitig »ie bie beö SlrbingheUo 
in SKittel^ unb Untcritalien, fnürft aber bireft an ben ©trett ber 
feinblicben Käufer Drftna unb Golonna, unb bamit an ba^ 9iom bed 
ipapfled SKcpanberd VI. an; pon biefem großartigen i?intergrunbc 
foUte ftcb bie Eiebe ber itinber aud ben beiben feinblicben ijäufern um 
fo »irfung^PoUer abbeben. Ser im lebten 35ricf alsS Parteigänger 
ber (Solonna »ieber auftretenbe SlomaneUo ba Forli trägt 3üge Pom 
SlrbingheUo; fon(i i|l nur SBenige^, »ie bie ©ef^id;te ber ©ianca 
Capello, in ben glüdfceligen 3 Kf«^*t weiter au^gefübrt »orben. 

„ 3 cb fpmnie nicht »ieber. .^abe mich ©pbäre gewäljt, 

©ruber, unb muß mir pia^ machen, unb ©eft^ nehmen, mächtige^ 
©ejinbel au^ bem SSege räumen, ober in ben Slbgrunb ftoßen. 
SJIeine Slrbeiten beginnen, bad ©picl hat ein (Enbe. ©chtummre 
bu noch; halb »irb auch tag für bich anbredhen. künftige 
SBoche reif i^ nach 9lom. ©orgia. F^or^n}. 

Su »arü mir Eicht unb Eeben. Sad erwartet ich nicht; e^ hnf »ich 
»ie erfchlagen. D »ie i(! alled fo leer um mich geworben! Sa 
lieg ich auf bem fühlen Svafen unter ben hohen (Pappeln, an ben 
trauben*), bic Pon füffer Fruchtbarfeit ilro^en, in ber Slu^fichf' 
wir und fo glficflich phantafterten, »ie im SKeichc ber 23er»efung, 
ber Slbgefchiebcnheit. Sec Fiut n>ic ein Ecicheniug poebep, 


*) 3«erfl; rötblichßcn Irauben", bann „rötbclnben". 
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SUIcf 6inn i(i mir jum ©cnu§ »ergangen. 3c^ fd^ämc mic^, öir ju 
tagen, öaf ic^> «me cm Sinb meine. Drfino. ^ifa. 

3d^ finöe nirgenbs mieber SSei'tanb. Die iöerfammiung unfrer ge« 
t)eimen Ultabcmic ift mie ein Saum, bem ber ©lebel auSgebrodten 
ifi; fein ^Binb »on (rmufinbung, unb SSerftanb bemegt fie ^in 
unb i)er. ©elbfi ber ^'oet »on Dfcbirbfcbcnt mauli ftc^), unb (i^t 
al^ ob er f4)on ben »gdimani t>erlot)ren batte. 2Bie roirb^ beinen 
SKäbdjen unb 2Bcibcrn baO ^erj jerrei§en, roenn fie oernebmen, 
ba§ bu nicht mieber fömft! äJerlahcn*) unb ängftiieh feb ich 
febon in bie SJfcee fcblcicben. Die armen Dinger bauten mich; 
finb ein ©efiräu^, baei nicht für ftch belieben fanu, unb liegen gleich 
ju ©ottceJ Soben, menn ber (Stamm, um ben fie ftch herum get 
Txmnben, ihnen entrihen mirb. Siebte befmegen aber auth ihrer menig; 
benn man fann ficb in feiner Siotb an |ie halten. «Signora Sianca 
bat, hör ich, gefiern einen frifchen Suben ^ur SBelt gebracht, unb ihr 
olter Diarr foU fich »a^ barauf ju gute tbun, ba§ er nicht »ergebend 
gefpart bat. «Sie mar noch bie einiiige, bie Äraft gegen unb für bich 
batte. Unfere vScbulmeifter, menige ausgenommen, merben froh 
fepn**), baf bu meg bift. 3^, frbc öen hinter in ber gerne fich 
nahem, mie bie ^päfeber ber heiligen 3nquifition. SJJich f^aubert’S 
fchon oor ber fchrectliihen üangenmeile in feinem ©efdngnife; benn 
ich habe feine £uft an irgenb ctmaS. Drfino. ipifVi. 


Slnton Drfino on ßaefar Sßorgia. 

eßieine Sßunben finb heil, Caefar, unb ich bin mieber frep***), aber 
eS ifi mir, alS ob ich auffer ber SBelt im leeien Diaumc mar. €in 
?0iäbchen halt mich feft, mit einer fold)en SUIgemalt, bah ich uich* 
baran benfe ju miberftehen. Sluch ift eS eine oon ben rei$enbfien 
Äreaturenf), bie je jur tiebe entftanben; jung unb jart unb fchlanf 
unb miberftrebenb, unb ooU fühen eblenff) ©eifteS; maS mir moUen, 
unb mehr unb barüber. SSenn bu fie fdhefi, bu mürbeif mi^ er# 
morben. (Einen SOiunb, blühenb, mie bie fchönite Diofe, Hähne, mie 


*) Stach gcfirichnem : „CDie armen IDiiiaer bauren mich, nenn ich fie ängfilich 

unb »erlagen". •*) 21ud; „(inb frob". 

***) Darnach geftrichen; ,.Gacior Ijuerit: Sruber]; bin au^gereechfelt mit 
gabriccii"' t> Darüber: „©efchöpfen", bann mieberbergefteUt. 
tt) Ueber gefhrichnem: „woUüfligen". 


Digitized by Google 


4>4 


^einfc^ ®<rte. Vierter S5ant). 


oon ^crtcn, unD ^ugen (auter Unfc^uIO un& ^ut^toiQen*) 
unD Sonnenlicht in Det reiniten ^immelöbläue**). 9Kit einem 
ffiort, au^ ihr leuchtet ganj alle hie böchfie 92onne ber €rbe, 

3cb b«te Die üBärme ibrc^ £ebcn^ sefüblt, unö fie ift in mich gff 
brungcn, wie Schlag uub fetter***), unö biit mich >ni 3nner0rn 
erfcbfittert, unb bat niicfc aufgemetft »on bem tobe^fchlafe, worinn 
i^ begraben lag. 

£ieber, wir finb bcdj weiter nitbtd, al^ Schatten ohne 2ebenf), wenn 
wir fein 2Beib baten, beffen 2Befen in und übergebtff). $abe 5??eer 
unb £anb, 93crg unb Xbal, unb beerben oon Sieb unb ^enfehen; 
unb feine Unoerglcichlicbe, bic bir mebr i(?, ald alled, bie beebffr 
Schbnbcit unb ©fite ber Statur, ein Silb ©otted, eine SBlütbe glei^# 
fom unmittelbar aud ©ott entforoflfen, ©ott felbft, worinn bu oer# 
geben, bicb oerlieren, unb oollfommner wieber brroorgeben fannf!; 
unb bu batt niebtd. ^abe, wo möglich, S^aaren oon ^reunben, 
mit feinem fann|i bu fo eind werben, feiner giebt bir bie ooUe Quelle 
wollüfligen £ebend. ^abe Schlachten gewonnen unb 5iönigc ge; 
(iürjt ; ^abe ^immel unb l£'rbe oerfchlungen, unb bu bifi nüchtern. 
Jragft, wer bad Siunbergefchöpf (Vi)? ach! bad i|l cd eben, wad wie 
ein Stroom üllpenfchnee über mich fömmt, unb mich i’an binnen 
reiht; ed ijf bie ©rdfin (iolonna. 

Seit meinem lebten Sriefe bat fich alled bod jugetragen. ©iefff) 
SBunbe oon bcrCOiudquetenfugel heilte glücflich ;u, aber mich öberftel 
barauf ein fo beftiged gieber, bah ntan an meinem £cben zweifelte. 
Stach bem S3illen meined Slr;td, etned einnebmenben unb grunb; 
erfahrnen SOtanned in feiner Xunft, brachte man mich in ein anbered 
3immer, wo ich frepe lebenbige £uft fchöpfen fonnte, unb bobe^ bie 
Sludficht in eine ber fchöniten ©egenben batte, bie oielleicht, inner; 
halb £anbed, in Italien finb. 3ch muh rd gefiebn, bie (£olonnen 
^nb meiflend eble®?enfchen, ob fie gleich öon jeher unfer @efchlccht*f) 


*) „lauter — SKutbroiUen" über aeftricbneni: „®Iutb unb Slonmie". 

**) Carnatb geftnehen: „unb Srüfte, ein Sedjcr baoon abgebriieff, tDürbeben 
burftigften QSacctniö bcö aL'cmä oerachen macben". 

**•) „Schlag uiib äButcr" über geuriebnem: „©eititterfcblag unb Srüblinge* 
»etter". „Schatten ebne 2cben" über geftrichnenr. „Scbaumblafen". 

tt) „helfen — übergebt" über goiriebnem: „»onm »ir unö ocreinigen fönnen". 
■t+t) 9lach geflricbnem: „Weine fcWimmfle (juerft: gefährlichlfe]". 

*t) darüber: „meine gamilie", bann roieberhergejleUf. 
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»erfolgen*), un& fccr gegen un^ i^nen angcbol>rcn if?. ©ie 
^aben fär mic^ geforgt, ob ic^ ibr ^inb unb trüber, unb niebt 
gefangner**) jeinb wäre, ©iefeö gifng in einen ©orten 

oon »eitern Umpfangc, ben bic Sorfabreu berfelben angelegt, ^ier 
unb ba ftcbft bu barinn grüne ^Iiibe »on alten b^btn funftlofen 
SBöuraen befe$t***), »o im ©ommer unter unb in ihnen ein beiligei 
faltet fcbauerlicbcÄ Sunfel fepn muf. SBäbrcnb meiner Sranfbeit 
»anbclte »erfcbicbenemobl bafelbtt, mit einer ältlichen ©ame, ein 
^rauenjimmer »on leichtem eblen ©ang unb bimmüfehtr ©eflait. 
©iei 5 »ar bie junge ©raftn. 

3ch »ei^ nicht, »ie ci fömmt, oberf) e^ ift fo im 3nnern eine^ 
3cben; 3icibe ju Hochachtung unb £icbe bep geinben »ürfen »eit 
mächtiger auf un^, ale bep greunben, infonberbeit »enn bie geinb# 
fchaft nicht unmittelbar perfönlich ift. ©ic jungeff) (Solonna lag 
mir Xag unb 97a^t im ©inn, batte meiner ipbantafie unb meinet 
Her^en^ bemächtigt, unb machte meine einzige ^efebäftigung. 

Sllö ich wieber gefunb ge»orben, fab ich fie cin|T »ieber ba, gegen 
Slbenb, unbeglcitet, aHeinftt). ©aö H«*} fcb»oU mir in ber Srufl 
»oU ©ebnen unb ^bnben, unb »urbe mir auf einmabl fo »arm, 
fo bci§ — icb*t) fonnte nicht bleiben, mußte oon ber ©teile; bie (Sin# 
famteit lag auf mir »ie ägpptifche ginfterniß. ©urch einen glfirf# 
liehen Zufall fanb ich SSeg, ohne gefebn ju »erben, unbf*) trof fie 
an einem 33ach bep SSienen. greuet euch, fagte fie, mit ber ffiffefien 
SJiäbchenftimme, in einem ?Wutb»iüen »on ©utberjigfeit, freuet 
eu^ SBienen, fchon bre^en bie S&lumen bcr»or> halb »erben bie 
SBäume blübn. 3cb Ins ib* J« Süfftn, unb bidt ihre Hanb fchon im 
geuer ber £iebe, an ben £ippen. ©ie tbat einen ©chrep, unb riß 
ftch loö-H-*). 

3ch fnftt ft« järtlicher unb mächtiger **f). Drfino! rief fie noch ««fftt 
(idb, aber ba^ ©chrecten »ar lleberrafchung geworben, ©ie »iber# 


*) Doocr geftriebfn; „hoffen unb". **) lieber gcftricbnem: „ihr". 

•••) 2)aiu om cbern 9?onbe: „bureb beren einige ein ®och ffcb ergießt", bonn 
nsieber geiiricben. 

t> Caoor geftrichen: „reenigflenö mog ich e« ipt nicht unterfueben". 
tt) Sueni: ieböne (Srofin". ttt) Cornoch geftrichen: „in einen 

@ang gehn". *t) »«heiß — id'" auö; „heiß, wie betrunfen. 3(h". 
t*) 9loch geflridinem: „3ch foiib 2Beg". 

tt*) Sornach geftrichen: ,^3* banc fte in meinen Slrmen, unb bad 2ebcn iBcUte 
muh, in Sinjuoen oufgeloft, oerloffen". 

•*t) Cornach geftrichen: ,,©ie ftrebte lößiger miber". 
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(hrebte immer, aber bod) nac^ itnb nach (aiiger. 3Irt unb Unfc^ulb 
uab SRcigung fdmpftcn in it)r. 2Bir giengen. 3Bir fprac()cn. 
bai Id§t ftc^ nicht crjdhicn. ^cr miü bic Icifen £6ncben ber ißachti; 
gall, »orinn jufi bie ?lcccnfC“) ber Üu’be liegen, m D^oten fc$en? 
5£Ber maf>lcn bic höchlie tiJefchnjinbigteit unb etärfe bcö ülblcrfiugö? 
!£ßir ncriknbcn un5, fühlten unei. 0ahca in einanber, mie man 
etroa^ in ber D^ähe fiebt. Äanuten und non Sroigteit. 3cbc^ 
pfinbung gab jparmonie au tm anbern jum l£nrjücfen. 2Bir t>er; 
langten einanber entgegen, unb $mifcben unel lagen älbgrünbe furcht; 
bar unb fcbredlicb. 

famen plößlicb Leiber in ben 0arten. €ie brfiefte mich 
juröcf**), erjürut***) unb fnrdjtfam, al^ ob fte0ünbc getban, unb 
hoch in ^icbe; unb entreidj. Sie vSonne gieng eben nnter’^ ©ebürg, 
unb machte ein bttrlicbed ^chaufpiel am Fimmel; mir aber 
mar’^t), al^ ob ich i*t bie ^?öUe follte, bie ®rbc fchmanb unter 
meinen göffen. 34> fthüch mid) mieber auf mein ^immer, wo ich 
ber SBachc wie ein ©efpenft oorfam, bie meine Sluöflucht nicht ge# 
toabr geworben. 

©eitfj) biefer 3«it bab’ ich H« ni^t »ieber gefebn, ben briften Xag 
barauf tourb’ ich aufligewcchfclt mit gabrißenfff); aber noch brennt 
mein SBefen oon ben ^lißcn ihrer tBlicte, in roelchen fo picl »Seelctt# 
feuer, eine folche rociblicbe Siebe^itcirte flammte*!), ald ich noch 
bep feiner ibre^ ©efchlechtd empfunben. 3n ben iSicilianifchen 
SReerfimbel wollt’ ich wich flüricn, in ben Äeffel bed Sletna, wenn 
ich rei$enbe ©eflhöpf nur eine Stunbe lang in meiner @ewa(t 
haben bfirfte. 

ifl and mit mir; rette mich 5reunb|*), wenn bu etwaß »ermagfl. 
füllet anbre SBeibetpolf ifl mir nach ihr fcbaal unb abgefchmaeft; 
unb an eine bfemliche erlaubte iOerbinbung mit ihr ifl nicht ju ge# 
benfen. (Sapua. [ 0493 . 


•) 9lad> geftriebnem; „faum flehtbaren" 

9lacb geflricbncm; „fanft". 

***) 3uerjl. ,gnäbig". 

t) Suerfl: „roar’ö ;u OTutbe". 

tt) 2)a»or gffmd'cn: „(S« tarnen SBeiber htfbcp". 

ti+) ben — SobriHcn;" nin SKanbe. 

*t) „pammtt" nach qeflrictiicm: „leuchtete" über geftrichnem; „war", 
f*) 3uer|l; „mich, gteunb Gaefar". 
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€aefar tSocgia an Drfttto. 

93i(} fin ^inb geroorbcn? 0pric^f(, tote ^lato im ^i^i^en lieber, 
nnb rafefi, nie mcplanb ^ctrarca. j^omm mir, icb tviU bir belfen, 
unb mocb^ greube barau^. 0oU)l bicb mebcr in bo^ 0icü 

(ianifcbe ^oc^, noc^ in ben äletna ftäi^en. märe miber ba^ iKec^t ber 
Statur, menn ein fo fc^äner S5ube*), mie bu, (an^e feuf^en foüte. 

01 om. 


0tepb<tn CEoIonna an ^annibat dolonna. 

habe ffinftigen Donner^ta^ ;u einem allgemeinen gefl in unferm 
^aufe beflimmt, unb labe bicb baju ein, S3ruber, mit beiner $rau, 
beinen 0cl>nen unb Xöc^tern. foU bir mobl bekommen unb 
§reube macben. lUujfer unfern Slngcbörigen mirb Sßiemanb babep 
fepn, al^ Diomanello ba §or(i**) mit einigen feiner ^reunbe, ber un< 
in biefem Äriege fo treflicb geholfen***). Srj) i(t ein guter tapfrer 
3unge, bebenb in allem, ma^ er ti)ut, unb boeb, mo möglich, alle^ 
gan^ poUbringenb, ntebt^ übereilt, einfeitig. Slufferbem em lufHger 
©efcllfcbaftcr, bep bem unb beffen ^errfebaften cineÄ SJatcri liebe 
Softer febr gtücflicb fein fönnte, menn er auch gleich nicht unter 
bie IRarciffen gehört. 

üa§ un^ nun einmal au^ruhn, unb unä gan} bem ISergnügen über; 
lafen. £)er Frühling geht auf fo febön, al^ i(^ ihn feit pielen lohten 
nicht gefehn. 31Ueä iteht gut unb mohl bep un^. ^ir hoben in bem 
IBerglcichtf) Drfinen mehr erhalten, al^ mir hoften, hoben 
fle mieber gebemüthigt; Unfere Äinber finb glüctlicbttt) gebohren, 


•) Uebfr gellri+nem: „3iinge". 

•*~) „SRomüncuo ba gorli" über geflricbnem: „ber gürfl ©onfetxrino". 

•**) „fo— geholfen“ über geftri+nem: „fo gute Dienfte getban", biefei über ge* 
fhri(bnem: „fo treulitb bepgeftanben ■' 

t) Suerft: „®r iü em guter Junge oon bem bellen fterjen, ben man gern liebt, 
unb ber bem unb beffen iperrfeboften eineä föoterö hebe Slocbter bed) n>enigllen< 
febr gliitf heb fepn lennte. nenn er gleid) unfern <Pab|l '21lcranber gcniblicb nicht 
bmtere Siebt fuhren roirb". 
tt) '-liacb geffriebnem: „grieben". 

+tt) geilrichnem: „fo nobl". 

IV. 
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unb fo gcrot^en, ba§ ftc unfre gonje Siebe eerbienen; bie S^c^fer 
fd^6n unb bcr Xugenb ergeben'*), unb bie 06bne grof unb be; 
rfibmt in jebcr ritterlicben £unf?. 3Bir werben alt, laf en wir fahren 
bie Sorgen. Sie werben ft)un, wa^ wir traten. SlUeö auf ber 
SBelt if{ bocb wanbclbar unb oergdnglicb, auffer bem @uten, Daß 
wir un^ felbfl machen**). SQ3obl bem SKanne, ber ficb eble Äinber 
gelogen! X)tm (!ebe ber Fimmel bep, ber weiter nic^tö bot, atö @ut 
unb greunbe". 


(Einen Übergang |um eigentlichen ^undroman be^ 3lrbingbeUo bUben 
fobann folgenbe '^ufjeichnungcn im 9^achlafb<ft 72: 


Siebe |u allen jtünflcn, aW S5e|eicbnungen bei tebcnbigcn, befonber^ 
ber SKabtcrep, aW ber finnlidifien unb uneingefchränftefien, bereu 
^auptgegendanb eigentlid) Sanbfcbaft unb bad garbenlieblicpr am 
sWenfd^en ift. Doch Scheu gegen bai leere, unb uninbioibuelle ber? 
felben, nämlich alct Schönheit ;um iOcrwurf hobenb muf ftr bocb 
immer ind allgemeine geben, wenn fie oerflänblich für bie ?Reiüea 
fepn will, auf er ben cigentbfimlichen Schranfen, ba de bocb nur 
wenige^ t>om 3nnern besl ?Qienfcben öorfieUcn fann. Seibenfchaft, 
feine Äraft au^julaffen i. bep SSeibern aller ©attungen. 2 . 3n» 
Staat gebt^ nicht wegen bei De^potii^mu^ überall; alfo 3u9 |um 
Seeleben, ald bed natürlichden, ba man baburch biefe €rbfugel am 
beden fennen lernt aufer ber ©efchwinbigfeit ber Bewegung oon 
einem Dct |um anbern }u fommen, unb wegen ber Leuten |um 
0enuf. 

Sßerachfung bei tobe^, al^ bei ©öttlicbden im 9)?enfchen, ani ooBcm 
SPewuftfein ber Undetblicbfeit be(Ten, wai fein 9Befen au^macht. 
Denn nichts wad id fann ocrgeben, unb feine (Einbeit ber Sßatur, 
wie ba^ fepn muf , wa^ in un^ füblt unb benft, fann |ufammen 
gefept werben, eä muf ewig flar unb rein unb pon einerlep SEBefeu 
ober (Element fepn. Unfer Körper id alfo nur Sad bcjfelben, Unrein? 
beit, womit ei permifcpt id. 


•) Suerfl: tugcnbboft unb". 

3«crft: »gemocht". 
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U. 

©cflcbcn. Sicligion. Uebergang öora Sorbergebenben, unb öbUig 
au^gefübrt 2 cbw t>on SRccbt unb Unecht; ©taatöforro. Ärteg unb 
Streit, grcunbfdioft, Äammerabfcbaft. Sßcrfcbicbenc Sßationen, 
3^tereflfc bcc SOIcnfcbcn überhaupt, Sitten, ©rieebinnen, Spanie# 
rinnen, iUraberinnen. Sßeinc, SBobUeben. €r(iebung. 


m. 

Sultan. i2Ibbob(ung feiner ^inber unb Leiber. Sinriebtung feinet 
£anbe^. Siepublif; niebergebaucn. 

^ief ifl bie Onnlicbfce ^intbcilung. (Ein $ucb braucht |a ni^t fo grof 
)u fcpn, a(P öag anbre; ©enung n>enn bie Xbeile nur nicht in bet 
32atur (u ungleich ftnb. 


€rbbeben. Stuftfpepenber 95erg. SKeerfturm. Äanonenbonner. 
©efeebte. ^?i$c, grofi. pp SUIe ü^atur Schönheit 
U. SSotcr ju ©efangnen. 9Bieberertennung. Schon eingelettet im 
erfien £bcü; jc$t S5rief barüber. Äern ber gabel; Äampf innerer. 
Siegt 

SJenetianer from, »unberbareg Pon ^eiligen. Äontra|l i»ifchen 
ihm unb bem ^elb. (philofophifcbe ^utb. ^a^querabe. 


3um 2 . SS. 

Söorber in ©enuo Seemefen bep ben Soria. Äennt bie gan|e SKitt# 
länbifche See mit oUcn ^?afen. 95e|ien Scetruppen. Slnorbnung aW 
Äaper altejeit mit brep Schiffen i. SSorau^ 2 . SDen ^ern in ber 
QRitte 3 . Siochtrab, wegen be^ Slngriff^ im SKücfen. SSarnung. ö 
vtKüiv be, XoiTTÖv äuq[)i ßtoTOv, MtXeXoeacrav eübi'av. SBelche4 
nicht bep ber Seeräuberep. Ueberpaupt bcfMnbiger Ätieg fep fein 
3 uflanb ber ©lüdfeeligfeit, an unb für ftch, unb ci wäre ein 2 Bum 
ber, wenn er immer gut burchfäme. Seitenpiebe auf unfere be; 
ffänbige SOfitip.'^ 
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^cisfr^ ©orf«. Siemr 9&anö, 


im 1784 geminnen t)ie Hauptfiguren ^e^ 9 iomanä 
Deutlichere §orm, Denn in Dem erften S^onjenheft De^ !Rad)(affe^, 
M auch cm Xagebuch »on hoQänDifchcr Sieife im Dftober 

1784 enthält, finDcn fich auf i 5 latt 70 folgende, fpätcr jum Xh^ü 
faUen gclaffene ^otipc: 

„Sitte a(^ 5 tinD um Die h^chfie meufchlifcht ©ei^htit {u @ott, unD 
nicht um @elD unD @ut unD 9 iang. 

()Doria ifi btt} Der Ho^hstit; SlrDingheilo rettet ihm auf Dem Schife 
bei Xehen.) 

3 u täufchen, Den ©ann, Der Die 97 atur (ennt, Der Die PoUfommne 
^atur fennt, Dich ifi Die hDchfte ^un|i. 

SlrDingheUo fprach Den ©orDcc feinet Sater^ porher in einem 
©irth^houft* 

(©egen Serlaffung Cäcilieni hentach:) 5 «i><r hilft (ich in Der ©eit 
fort fo gut er fann; wir alle liehen Die Serrätherep, unD hoffen Den 
Serräther. Hnt Cacilia ihre ^ungfraufdhaft perrathen, fb mag fte 
wegen bei Scrlufie^ Dcrfelben ficb an (ich felDfi holten. (©irD 
©dtrejfe eine^ iprinjen pon gronfreich.)" 


9 iach Der hoUänDifchen Sieifc, im ©inter 1784 bi8 85, mochte pch 
Heinfe on Die enDgiltige 21 Umarbeitung, „©om fchon fertig i(t," 
fchreibt er om 15. ©äri 1785 an ©leim (X, 260), „mag etwa 
Drepfig bim pierjig geDruette Sogen aummachen. ^c^t muh ich non 
Dem ©anjen einen Örm, ein Sein ablöfen, ober Junge unD Jeber 
heraumreilen für bai ©ufeum, weil ich nie £)ucatcn Dafür nöthig 
habe." 21 m 12. 2 ipril fenDet er Dann Die erfie ^robe, bai Zünftler; 
bacchanal, an Soie mit folgenDem Segleitfchreiben (X, 262): „(Sie 
erhalten hiermit ein Fragment pon einer Schrift, Die aum ein paar 
SäuDchcn begehen wirD, unD meiftenm fertig liegt. 93 ?öcht ei 3 hnen 
für Dam ©ufäum gut Dünfen unD felbf! feine unangenehme StunDe 
machen! SobalD Dich Darin erfchienen iff, fan ich wieDer eben fo piel 
uachfenDen, Dam gleichfaUm aumgeriffen poUfommen für (ich perfiänD; 
lieh ifl" 

©iefe Drei „jragmente einer ^talidnifcben Honnfehriftoum Dem feifyif 
lehnten 3 ai>rhunDert," welche unter Dem Xitel „Äüniilerbacchonal", 
„lieber Raphael" unD „lieber 2 lntifen Pom erften Sionge" in Soie’m 
Deutfehem SJJufeum Pon 1785, 3 uni 6. 473—515, September 
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6. 206—232 unö 1786, gebruat ©. 89—113 etfcbienen, flnb im 
großen ©anjen unuerdnöert in t>en SlröingbfÖo (©eite 164 — 208, 
212—230 unb 337—346, ^—265) übergegongen. SRur finb 
»on bem dngfHicben ^oie einige freie ©teilen im ^änfilerbaccbanal 
unb in ben Betrachtungen über !0?ora( unb £un|I ('JirbingheDo, 
©eite 261 f.) burch fünfte angebeutet unb von ^einfe fetbfi in ber 
fpäteren Buchausgabe wenige ©treichungen unb ftiliftifche SJerdm 
berungen oorgenommen worben, ^ier feien nur bie erfteren ooU« 
fidnbig unb einige charafterilHfche (Proben ber (enteren ( 2 irt mit« 
getheilt. ©eite 167, 3eile 27 f. lauten bie SBorte „mit f leinen Äorin« 
thifchen (ptlaitern geitert'' im (DJufeum; „mit platten forinthifchen 
©dulen gejiert, welche ©erlio faifch für pon }ufammengefe$ter Drb# 
nung halt"; unb ju ©eite 168, 2 hot baS C 07 ufeum foIgenbeSln« 
merfung über baS Soloffeum: „©erlio \)at {uerfi ben ^lan Pom 
31 mpbitbeater oufgenommen. ©eS ©obetS, ein granjofe, 
unfdalichem glei§ alle beffen Xheile abge^eichnet unb abgemeffen: 
unb SKitter &arl gontana that baffelbe nad; ihm, ohne wahrfcheinlicp 
etwas pon ihm ju wiffen. ©aS 3nnere machte biefer nach feinet 
©inbilbung, unb ttellte piel unnü^e ©achen por. ©aS Belt oben 
barüber, unb wie eS aufgefpannt würbe, befefcreibt er finnrei^. (ffiaffei 
giebt baS innere am befien nach bem Slmphitheater Pon (Oerona; 
nur fehlt er, ba^ er bie toffanifche SSernerung baran pnben will'' 
©eite 168, Beile 9- 10 ficht fiatt: „wie eS bie ungeheure gefiigfeit er« 
heifcht" folgenbe nöherc SluSführung : „wie eS bie ungeheure ©tfife 
unb gefiigfeit erheifebt. bie [1 1 crfic Drbnung botifch unb nicht tof« 
fanif^, wie einige wollen, ©ic ©repfchlihc fehlen, um eine ©leichheit 
in ben ©efimfen beS ©eböubeS ju haben, aber ber Siaum ifi ba; eben 
fo fehlen bep ber Jonifchen bie Bahncmfchnittc, unb bie im 
Kapital." ©eite 174, 1 fieht im ®iufeum tur Erläuterung bei „Ein 
JanbSmann Pon mir" bie 3 iotc „Einglorcntiner", waS fichimSioman 
pon fclbfi pcrfieht, unb 175, » folgt ber ängftlichc Bufoh» PicBeicht 
Pom ^erauSgeber: „wenn man profan unb menfchli^ ftchr beS 
©innlichen unb ber^unfi wegen, über SieligionSgeheimniffe auS« 
brüefen barf." — ©agegen fehlt 177, 26—28 im (Biufeum ber ©ag 
„Erhaben — überfieigt" (ebenfo in ber SluSgabc Pon 1787) unb 
199, 17—19 ber ganje Slbfaft. 

3m jweiten gragment jeigt ber ©ruef im (Öiufeum folgenbe B«# 
fä$e: 219, 6 nach »ober ben leibhaften ©inn"; 221, s nach 
©ieg; „bie ©nippe mit bem 3 leutcc Por fich, bejfen (pferb et per« 
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lombet, ifl ebenfo (mit bet SSariante „SKeitec^O 

1787; 221, 31 , natfy jvonftantmen: „Der 3n>erg mit ferner febaam; 
(ofen ^fieibung am Unterletbe ifi an ber 6teUe unb biefem Drt in 
ber Xbat ein frecher 6cher| oon ^ulio Siomano, ber bamal^ freilich 
faum jtoanjig 3ahre b«itte; boeb ift ber Slffe auf bem <£(epb<tt>ten 
mit feiner Onanie non Svapbaelen felb|l, bep ber Ülnbetung ber b^i^ 
Ugen bre^ j^bnige in ben Tapeten, noch unanfeanbider^'; 230, 8 nach 
bemorbringen, „a\i fte nun tbun, mo man n>eni(t mehr al^ bie btunfi 
betrachtet.“ Da bie SBefchreibungen Diaphaelfchcr ©cmalbe in 9 iom 
unb ^uligno — ißerugia in (£tn8 {ufammengejo^en fnb, ifi auf 
@eite 224 im ^ufeum folgenber liebergang emgefchoben: „iUu0 
einem anbem ^Briefe, ber ©emeinfehaft ber SKaterie »egen; obgleich 
t>ie(e8 bajmifeben norfömt, »ad ben Schreiber in anbre (Snmmung 
feht.“ 339, 20 folgt aid befonberer 3 lbfap, fpäter ald 2 Inochronidmud 
geftrichen: „ 92 irgenb »0 hab id; bie§ ©emdhlbe angeführt gefunben, 
wenn man auch allen Ouarf anjeigte.“ — Dagegen fehlt 221, 19 
„auf Äonflantind Triumphbogen“ unb 342, 15—20 ber 6chlu§ bed 
lÜbfahed über bie Seba mit bem €ch»an oor ber 3 }?arfudbtbliothef 
in SJenebig. 

3m britten gragment fteht auf ©eite 253, 22 nu Tijian bie IRote: 
„ 3 u SSenebig in ber Äirche S. Giovanni e Paolo" unb 254, 21—23 
fehlt bie Slpojirophe „©lüdfecligjte — fepn!“ 

Die (iilitiifchen Serdnberungen ber Suchaudgabe bed Siomand 
gegenüber ben Fragmenten im COiufeum ftnb nicht bebeutenb. Der 
^iatud wirb faff burchgehenbd fortgefchafft unb ffärler elibirt 
(fterrn (iatt Herren, Äerl itatt Äerle, t)crfch»fi>ne jiatt »erfchicbene). 
Veraltete SBortformen »ie „fürtrefli^“, „©ebürge“, conbitionaled 
„wann“, »erben in „oortre flieh, ©ebirge, »enn“ geanbert. lieber# 
treibungen unb ©uperlatioe »erben gemilbert, fo 345, 6 „alle“ in 
„bie meijlen“, 214, 27 unb 224, 10 „höchiter“ in „hoher“, 251, is 
„bad hi<hf^ lebenbige“ gleifch in „bad lebenbige“. Dod „oerliebte“ 
£ücheln unb ber „»oUüttige“ IBlicf bed 3<>h<inn^^ (215« 36, 37) ftnb 
}um „füfen“ unb „innigfeeligen“ geworben; „argwöhnten“ (247, 14) 
wirb )u„muthmaften“ gemilbert; bie „rei$enbe“ 0Oiiagbalena(34i, 13) 
jur „fchbnen“, unb bie ©rupoe um bie 9 Jiutter ©otted bad „oor# 
treflichfle“ ftatt bad „fchönfte“. 3 lrbingheüo hat ftch (212, 16) ind 
IBatifan nicht „eingequartiret“, fonbem „eingefperrt“ unb 2Belt unb 
32 ach»elt rechtfertigen nicht „biefe ^anblung ton Defpotidmud“ bed 
^ap|l 3«liu^ ll- (213» fonbem „biefen hatten Sludfpmch". 
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@dbf!änt)ig erfc^ien bcr dloman unter bem Xitel „ 9 (r 5 ing^e((o 
un 5 öie glücffeeligcnSnfcln. (£ine 3talinnifc^ic @efc^i4)te 
au^ 5 em fec(>^ jcl>ntcn 3 abr^unJ)crt" im 3 ai>r 1787 in Der 
^^erfc^en S 3 uc^DnnDlung }u iicmgo, Deren ^^aber ^dming auc^ 
^einfe^ „£aiDion" unD Die „Erzählungen für junge £)amen unD 
©ichter^' »erlegt batte; unD jwar Der erfte SanD (407 ©eiten unD 
ein S 5 latt Srurffebleruerzcicbnig) jur D|terme(fe; Der jmeitc (574 
©eiten unD ein gleichet %latt) jur 03 ticbaelismeffe, beiDe mit einer 
Vignette, baä ^antbeon unD Die i^pranuDe De^ Eeftiu^ DarjledenD, 
gefcbmüdt unD auf jmcierlei ißapier gcDrucft, »on Denen Da^ ge; 
ringere Da^ aßajferjeicben „Pro Patria" trägt. 

.tpemfe felbjt t»ar mit Dem £)ru({ febr unjufrieDen, unD nicht »bne 
ÖrunD; er fcf)reibt am 18. ©eptember 1787 an gri$ 3 acobi (X, 265): 
„SlrDingbeUo i(l bep ^elwing in fcblimmc ^jänDe geratbett; ich 
fo ärgerlich Darüber gemorDen, Dab ich nichti mehr Da»on feben unD 
bören tpoUte. 3 “t t- SanDe ftnD an Die fiebenjig Drucffebler, Die 
Den ©inn »erunftalten , bi^t URl> l>a linDifch unD einmal barbarifch 
obfcön mad)en. X)ie 5 ober 6, tpclche er angejeigt bat, melDete ich 
ibm zur iprobe »on Der abfeheuligeu COienge unD »artete immer auf 
Den anDern $anD um Da^ SSerzcichni^ »olljtänDig zu liefern, bi^ 
ich im ^efeatalogu^ la^, Dag er Da^ @anze zerrigen batte unD Den 
I. S 3 anD allein b^tiau^gab. X)ie »erDamte Drtbograpbie: Xübr, 
^ubt, SBieDerfpruch unD anDre^ alberne, Da^ Der Eorrector bitr 
unD Da eingefUdt bat, quälte mich am meijiett. ©0 balD ich 
2ten l 5 anD babe. Der Diefe ^ege beraub fömt, correcter unD mit 
orDentlicher Orthographie, t»erDcn Die Ejremplare corrigirt erfolgen; 
eher follte Daö 3 erf nicht gelefen trcrDen." Sluch ©leim wirD am 
4. 5 )iai 1788 auf ein Epemplar »crtrojict (X, 267), „»on Den zt»eb? 
malbunDert Dructfcblcrn gefaubert. Die mir Da^ ganze ÜBerf fo febr 
»erlciDeten, Dag ich nichts mehr Davon bbren unD feben mochte. @0 
arg »erftellt ift noci; nichts »on mir gebrueft »orDcn, t»ie Der erjle 
95 anD. 3^ag toUfee »om SJerleger »ar. Dag er »on bunbert S)ntef# 
fehlem nur ein balbeä öubenD anzeigte." 

Diefe Serfeben Der erjtcn 5 lu^gabe »on 1787, Die ein unrechtmagiger, 
»ielleicht in SKannbeim »cranjiatteter 'SRachDruef (Jranffurt unD 
£eipzig 1792, VI, 366 ©eiten + i S 51 att unb 318 ©eiten), »ie^einfe 
felb^ in Der 93 orreDe zur zweiten Sluflage fagt, „bäglich »ermebrte", 
hier zu »erzeichnen liegt fein ©runb »or; wir wenDcn un^ »ielmebr 
♦^»gleich Der Slu^gabe le$ter ^anD ;u, Die unter Dem Xitel „SlrDin# 
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g^eUo, unl> öie glörffecligen 3nfeln. rec^tmäfigc, 

»crbefferte Sluflagc" in ^»ei 35 än£»en (320 unö 288 Seiten 
nebfi einem $(att Srudfc^kroerjeictni^) ebenfalls ju „Semgo, im 
3 }er(age ber 93 ?cperfcben Suchpanölung 1794" erfepietu j)iefe 
^>at gegenüber ber erften 2(u^gabe nur jwci wichtigere 3ufd|e; 
ber ganje Slbfap Seite 30, 13—25 fehlt 1787 unb Seite 34, 16 
bi^ 36, 6 erfe^t folacnbe fürjere ©ejlalt eon 1787: „SSom 3 ^eu^ 
griechifchen bracht ich ^rbinghellon fehr balb aUeä bep, waä jum 
tdgli^en Seben gehört; ob eä gleich t>on bem alten noch mehr ab^ 
»eicht, aW baö 3talianifche oon bem Jiateinifchen. 5 }ie neuem 
©riechen haben für bie gemeinilen Sachen anbre üöörter, alö 95 rob, 
©ein unb fo weiter. 3” einem iheil wn iheffalien ifi eö fafi 
SBallachifch/ halb latein unb türfifch. Der ^unbarten (tnb nieUeiept 
mehr alä bep ben iUlten; unb fo geht^ mit ber Sluelfprache. Die 
jepigen Spartaner fpreepen jum Sepfpiel ben 2 aut Sh auö, »jc 
bie Sranpfen. Die lioangetien unb €pi| 1 efn perfteht man fo }iem; 
(ich noch überall im ©riechifepen M neuen Xe(tamentä; aber pom 
3 Benophon unb ^lato wenig. Die jtaufleute unb ©eiftli^en haben 
ffch jeboch eine eigne Sprache gebilbet, »eiche man bie Schrift# 
fpra^e nennen fann, unb nahem fte fo piel möglich alten. 
Diefe fpriept unb fepreibt man, unb wirb in guter ©efeUfepaft per# 
(lanben; unb rieptet fiep übrigen^ naep ber ©egenb, wo man hin# 
fömmt. Die größte ISarbarep i|f eigentlich auf ben 3 nfeln, »eil 
biefe noch «ttepr aW bo^ feite £anb pon ben fremben überftpwemmt 
würben; auch »eiepen bie Sitten hier mehr Pon ben alten ab." 
Dagegen fehlt e^ niept an fleineren (iiliftifepen änberungen gegenüber 
ber Slu^gabe Pon 1787, pon benen wir hier nur eine Slu^wapl 
bringen. Die Pon ijeinfe fclbff im DrucffehlerPerjeicpnif gerügten 
orthograppifepen „SRa^ldffigfeiten unb Steuerungen", wie „SBieber# 
fpruep, blo^, giebt, gieng, Xfipr» ropt," finb nebft anbern (erteplen, 
nepmlicp, »arlicp, mannicPfaltig, emppelen, gebenpen, Xpger, 3itpar, 
3 lbentpeuer) fo|t burepgehenbö fortgefcpajft; bie lenben; ber 2 lu»# 
gäbe Pon 17S7 gegenüber ben Fragmenten im Deutfepen ^ufeum", 
welche auf Entfernung besl ^iatutf, (lärfere Elifionen unb Erfepung 
peraltcter SDortformen hin}ielte, ift weiter burePgeffihrt. Ferner (tnb 
Stebenfdpe umgefietlt, fo gleich im SSovberiePt (Seite 5, 10. ii), burep 
anbre 3 nterpunction ber Sinn gednbert (Seite 7, 13. ijO, fepwatpe 
Formm burep (larfe erfept unb fonft folgenbe wichtigere iSnbemngea 
eingeffipet: 18, 3 feplt 1787 „betJ Slu^brucfP" 24, 7 „pinfüpro" 
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fiatt „forthin" 30, tj nach ,/ 3 i 6 »nern" folgt „jum Ißepfpicl" 30, « 
„rine nicöliche [örucf fehler: unenölichc] SBohnung" ji, 3. ♦ „unö 
Pie €äulengänge behielten Pie Schönheit mcnfchlicher iproporjion; 
welche »erfchwmPct, wenn fie inö Ungeheure getrieben werben." 
57 , 12 „Pie" fehlt 8^ 22 „Pem genfier" 82^ 3 „Slnton" 8 i, 10 ouf 
Rentei" folgt: „unP ein $emP unP ein IjJaar Strümpfe oufet 
Penen, Pie er on haue." 88^ u „Pie weichmüthig ihränen"j^ ♦ 
„hielten" 103, 2s unP „guloia" u „in" fehlt 11C3. 4 

„noch förurffchler: noch] lan«e" ♦ auf „wiffe" folgt: „fie 
habe aber geglaubt, Pah Per S 3 räutigam in Per Schlacht geblieben 
unP aUeö Idngfi oorbep fep." 141, la „Sepn" fiatt „ffiefen" 143, 22 
„tapfer" fiott „lange" 26 „öffentlich ihm" is „oierjig" 147.it 

„i))rinj" 12 „fchwWc" i5i 2 „fich duhöfP 15^ 2 „unP mcht" 
162. 2 „plumfie" 168, 10 „öröhe unP gefiigleit" (wie im SKufeum) 
172, 8 „oerPörben" 172, 2s fehlt „SchauPer" (wie im 5 J?ufeum) 
183, 10 „Srhobenheit" (wie im SRuj^eum) 196, is „®em" (wie im 
9 J?ufeum) 20^, 2& „unP 25 emetri unP lolomei" (wie im £Diufeum) 
217, 1? „in Suoerficht unP Ergebung" (wie im 9 )?ufeum) 218. 1 
„Poneben" fiatt „Pagegen" 218. la „unP" fehlt 228, 20. 32 „er fonfi" 
233.2t. 2& „lange fie" 240. 21s „ 5 D?ein ^erj" (wie im ®?ufeum) 246, 24 
„Per^' eor „üaofoon" fehlt (wie im 50 ?ufeum) 247, 10 Pürfte 248, 4 
„Per Sßatur" fehlt (wie im SKufeum) 248, 24 „rechten" fiatt „wahren" 
249, 22 „S 5 ruPer^" (wie im 3 )?ufeum) 27^, 2ß. auf „firdubt" folgt: 
„gefchweige bep fpefulatioen Saßen Pie frepefie S^ajion." 289. 21 
„PurCbgebldttert" 290, u „£ebcnlang" 293, 26 „Sommern" 300, 7 
Paö jtpcite „nicht" fehlt 304, 1 „abgePunfiet" 305, 3 „Per reinfic 
om" 306, II „mächtigem" 312, 13 „Örofmogulfchen" 3i7> 27 
„fioefen" 323. 6 „allertieffien" 324, 8 „unP" fehlt 3^ 14 „Stdub# 
chen, fein8 Pem anPern gleich, hie fich gatten unP fcheiPen: fo" 
328, m „mit IBlipen unP SBetterfeilen!" 311 Pie Slnmerfung fehlt 
332. 26„g??ann gewefen." 336,7 „Sinfehuffe" 337, 2t „eine" 350, 10 
„grdulichtbraunen" 350, 1 1 „Slugenbranen" 351,2+ „?Bahte^" 356, 20 
„iiebewdrme" 357. 12 „^olpb" 359, u „Äarthaginenfem" 3S9, 24 
„ 95 lutbrficfe, gleichfam wie ^0 unP Ipberbrücfe." 3^ u „her 
SKePeplap (la Ringhiera)" 3^ it „nur" 366,2 „Peg erfien ©efchicht# 
fchreiberg" 322, + „rodeado" 389, s „unP" fiatt „mit". 
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$dnfc^ Sßerfe. ©ierter 95ant>. 


Unfece Slu^gabe folgt fe(bf!i>«rfIänMict i>etn lebten ton ^einfe fe(bf{ 
flbemac^ten 2 )ruct ton 1794; nur ftnö pnconfequenjen Der Drtt>o# 
grapste unb ^ntertunaion icboncnb b^eitigt morbcn. 60 ftnb in 
birecter SKebe nach bem jtolon bie ^nfübrung^jeicbcn unb gro§en 
Unfang^buc^lkben burcbgcfübrt, bie Slbjectita ton Jlänber?, iööUeri 
unb (Eigennamen groe geicbrieben unb nac^ ber 9 )?c()r}ab( ber ^dUe 
bie©^reibungen „bic§" fratt „bieö", „fammt" (iatt „fdmt", „greifen, 
febweifen, jmcifeln, u. a." fiatt „greifen, febmeiff^en, jttciffcln", 
„Slütbe" (lott „SSlübte", „©fi^^e" (iatt „©f iee", „bohlen" (iatt „t>olcn" 
uormalifirt »orben. — ferner ftnb folgenbe t)ructfet)ler, jum Xb«l 
mit ^ilfe ber Slu^gabc ton 1787, hier bureb ein ©terneben fennt; 
lieb gemacht, terbeffert »orben: 5?, n* „feine" in „fein" 58, i 
„Xigertabe" in „Xigerfa^e" 92, 10 AttoXXovo? in AnoXXwvoq 97, 7 
„Xbbfrbenifcben" in„£prtbenifcben" 148, i 3 *„anberm"in„anbern" 
149, ♦ ,,©ie" in „fte" 150, 2* „tom" in „ton" 150, i$* „bai" in 
„baf" 157, I* „Dlicbargie" in „Dligarcbie" 158, 25* „SJerfoUen# 
beiten" in „?8orfa(Icnbeitcn" 162, 2^ „erfprieglicben" in „erfpriet^ 
liebe" 245, I* „»oücn" in „wollten" 283, is „ungebunbeflen" in 
„ungebunbenfien" 305,3 „wiebergeben" in „wieber geben" 323, lo* 
„lebenbigem" in „lebenbigen" 324, 12 „Sltbmofpbäre" in „Sitmo; 
fpbdre" 338, 6 * „fcbwolicn" in „fcbwellen" 340/41 „@efialt;loö" in 
„©eflalt loö" 346, 2* „biefen" in „biefem" 352, n* „geflügelten" in 
„geflügelter" 359, i6* „be^ 23 atifan" in „ba^ ©atifan" 364, 15* 
„SoHfomenbeit" in „ 93 ollfommenbeit" 371, „cti einjiger" in „e^ 
eineinjiger"375, i+„be5aubemfie"in„be5aubernb(ic" 390,6* „ihrer" 
in „ihre" 390, 10 ,,©ie" in „fte". — ©agegen ftnb natürlich alle 
fpra^licben Sigentbümlicbleiten ^einfe^ beibebalten unb€onjecturen 
»ie 214, IO „wanbeln" für „banbeln" ober 277, 23 „fiatuirte" für 
„flattete" nicht aufgenommen »orben; auch febeinbare 3nconfe; 
guenien »ie 343, ii „^lugenbrane" unb 350, n „Slugenbraunen" finb 
nicht fortgef^afft, ba ftcb beibe formen in ben italiäntfeben Xage; 
bficbem Ijeinfe^ an gleicher ©teile finben. 


€ine britte unb tierte Sluflage beö Slrbingbello, nach @oebefe< 
©runbrib IV*, 343 in ben fahren 1821 unb 1838 in £cmgo er# 
febienen, fommen nicht in ’^etraebt, ba fte lange nach ^einfeä Xobe 
teranflaltet ftnb. Heinrich £aube^ ^u^gabe enblicb, bie 1838 bureb 
ben Slrbingbello eröffnet »urbe, ifl, »ie Dtto SJebagbel in ©euffert^ 


Digitized by Googl 



j^ritifc^er Sln^ng. 


427 


S^iertelja^rfc^rift für £itteraturgcfctic^te 3, 190 juerf! nac^^toie^, 
gerade für ^cinfei$ ^auptmerf böd)|( unsuocrläfftg. £aube ober fein 
.Auftraggeber, ber Setlcger §. Solefmar, ber nach i}. ^oubeuÄ gefl# 
(ieUung bic Xepirceifion beforgte, bot, in bcmfelben 3abre aW üod^ 
mann mit feinem Üefting ba^ Puffer einer biüorifc^^fritifcben Au^ 
gäbe aufjteUte, in eigenmiUigfier Sßeifc bie 0onberart oon ^einfei 
Sprache burc^ tdppifcbe Änberungen oertpifebt. £>ie Einleitung )u 
unferm etften i&anbe wirb baräber 92 äbere^ bringen. 
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